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জাতীয় শিক্ষার্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ 
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরুপে নির্ধারিত 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


নবম-দশম শ্রেণী 


ড. রানা চৌধুরী 


ড. আলী আসগর 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 


জাতীয় শিক্ষার্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] 


প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬ 
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সন্করণ : নভেম্বর, ২০০০ 
পরিমার্জিত সঞ্চকরণ : ডিসেম্বর, ২০০৮ 
পুনরু্রণ : আগস্ট, ২০০৯ 


কম্পিউটার কম্পোজ 
লেজার স্ক্যান লিমিটেড 


প্রচ্ছদ 
সেলিম আহ্মেদ 


চিত্রাঙ্কন 
রণজিত দাস 


কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস 
সমর মজুমদার 


ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য । 
মুদ্রণে : অক্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়েব বিন্যাস) 


প্রসঙ্গ কথা 


শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারস্তে প্রবর্তিত হয় নিয়ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরের নতুন পাঠ্যপুন্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। 


উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও 
বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম 
অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুম্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা 
পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের 
বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ 
পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে । আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো 
গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে । 


শিক্ষাক্রমের আলোকে মৃূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে 
সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা 
যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে ত্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে 
প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে । 


পদার্থবিজ্ঞান অতি দ্রন্ত অগ্রসরমান একটি বিষয়। প্রকৌশল, স্থাপত্য, কৃষি, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, 
গণিত,জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম । এই 
বিষয়সমূহে যারা উচ্চতর জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী তাদের জন্য পদার্থবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক । পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ 
যুগোপযোগী করার অভিপ্রায়ে এবং আধুনিক শিক্ষার শিখনচাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক তুল্যমানে উন্নত 
করার লক্ষ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন করা হয়। আশা করা যায় এই পাঠ্যসূচি 
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করবে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে । 


আমরা জানি, “শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া” এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই 
পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। 
২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকণুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে 
পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ক্রটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। 

যারা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে 
আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাদের জানাই ধন্যবাদ । যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি 
তারা উপকৃত হবে। 


প্রফেসর যোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


সচিপতর 


বিষয়বস্তু 


ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ 


পরিমাপ 

গতি 
মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ 
কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ 
তরজ্ঞা 

শব্দ 

বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব 
ক্যালরিমিতি 

তাপ সঞ্চালন 

তাগায় যন্ত্ 

আলোর প্রকৃতি 
আলোর প্রতিফলন 
আলোর প্রতিসরণ 


প্রথম অধ্যায় 


ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ 
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বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্ী। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভোরের 
ফ্লোরাইড টুথপেস্ট থেকে শুরু করে রাতের টেলিভিশন সবই বৈজ্ঞানিক আবিষকারের ফসল। যে জাতি বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে যত অগ্রসর সে জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী । যুদ্ধাসত্র উত্ভাবনের ভিতর দিয়ে মানুষ বিজ্ঞানকে ধ্বহসের 
কাজেও অবশ্য ব্যবহার করছে। বিজ্ঞান মানব জীবনকে করেছে সুন্দর ও সমৃদ্ধ, বাড়িয়ে দিয়েছে আরাম-আয়েশ ও 
সুখ-্বাচ্ছন্দ্য। 


বিজ্ঞান অনেক জটিল কাজকে সহজ করে দিয়েছে। এরোপ্লেনের কল্যাণে আমরা দ্রুত ভ্রমণ করতে পারছি। কৃত্রিম 
উপগ্রহের সাহায্যে চালিত যোগাযোগ ব্যবস্থা দূরকে নিকট করে দিচ্ছে। ঘরে বসেই আমরা দূরদুরান্তের খবরাখবর 
পাচ্ছি। নিউক্লিয় শত্তি ব্যবহার করে উন্নত দেশ উৎপাদন করছে প্রচুর তড়িৎ শক্তি। সৌরকোষের সাহায্যে সূর্যকিরণকে 
তড়িতে রুপান্তর করে চালানো হচ্ছে রেডিও, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের অপর এক বিম্ময় কম্পিউটার। কী 
না করতে পারে এই কম্পিউটার। দৈনন্দিন জীবনের হিসাব-নিকাশ থেকে শুরু করে জটিল জটিল গাণিতিক সমস্যার 
সমাধান। কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এনেছে বিপ্রব। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধি একদিনে সম্ভব 
হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে অগণিত বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনার ফলে বিজ্ঞান আজকের এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এ 
অধ্যায়ে আমরা সেই প্রাটীনকাল থেকে শুরু করে ভৌতবিজ্ঞানের বিকাশের এক স্থক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক ইতিহাস 
নার মাধ্যমে সেই সব নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীদের কাজের সাথে পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করব। সাথে সাথে বিজ্ঞানীর 
কাজের ধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে 
তোলার চেষ্টাও এই অধ্যায়ে করা হবে। 


১.১। বিজ্ঞান কী 


বিজ্ঞান হল পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ সুশৃঙ্খল ও সুসংবন্ধ জ্ঞান এবং এই জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া 
ও পদ্ধতি। বিজ্ঞানে জ্ঞান, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্তি সমানভাবে গুরত্বপূর্ণ । 


বিজ্ঞানকে সাধারণত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল ভৌত বিজ্ঞান এবং অপরটি জীববিজ্ঞান। 


ভৌত বিজ্ঞান : যাদের জীবন নেই, তাদের সম্পর্কিত বিজ্ঞান হল জড় বিজ্ঞান বা ভৌত বিজ্ঞান। ভৌত বিজ্ঞান ও 
জীববিজ্ঞানের অনেক শাখা আছে। ভৌত বিজ্ঞানের অনেক শাখার মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিরিদ্যা, 
আবহবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাদি প্রধান। 


১.২ প্রাচীনকালে ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ 

আমরা বলেছি যে আধুনিক সত্যতা বিজ্ঞানের ফসল। বিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধির পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের অরুস্ত 
পরিশ্রম, সৃজনশীল অবদান। বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই। বিজ্ঞানের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ 
সকল জাতির সকল মানুষের জন্য। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক ও রোম সম্াজ্যে 
থেলিসের (79165 খিংপু: ৬২৪-৫৬৯) মতো বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি সূর্য গ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যঘ্বাণীর জন্য বিখ্যাত। 
এছাড়া তিনি বলেছিলেন, বৃত্তের ব্যাস বৃত্তকে সমদ্বিখভিত করে। তিনি লোডস্টোনের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কেও জানতেন। 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিথাগোরাস (7১/01850105, খ্রিংপু : ৫২৭-৪৯৭ ) একটি স্মরণীয় নাম। তিনি বিজ্ঞান, ধর্ম, 
গণিত ও সংগীত, ভেষজ বিজ্ঞান ও বিশ্বতন্ত্র, শরীর, মন ও আত্মা সব কিছুকেই গাণিতিক সুত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে 


ফর্মী-১, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 
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চেয়েছিলেন। তিনি আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু এই চারটি মৌলের ধারণা দিয়েছিলেন। কম্পমান তারের ওপর তার কাজ 
অধিক স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে বাদ্যযন্ত্র ও সঞ্ীত বিষয়ক যে স্কেল রয়েছে তা তারের কম্পন 
বিষয়ক তাঁর অনুসনধানের আর্থশক অবদান। 


খ্রিষ্টের জন্মের চারশ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (19917090785, খ্রি: পু : ৪৬০-৩৭০) ধারণা দেন যে 
পদার্থের অবিভাজ্য একক রয়েছে। তিনি একে নাম দেন পরমাণু। পরমাণু সম্পর্কে তাঁর এ ধারণা বর্তমান ধারণার চেয়ে 
সম্পূর্ণ আলাদা হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । 


প্রাচীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ত্যারিস্টার্কাস (/79870100$, খ্রি পূ : ৩১০-২৩০)। সূর্যই যে সৌর জগতের 
কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো তার চার দিকে ঘুরে চলেছে - একথা বলেছেন তিনিই প্রথম। ত্যারিস্টার্কাসের 
এই মৌলিক ও বৈপ্লবিক মতামত কিন্তু মোটেও সেকালের মানুষের পছন্দ হয়নি। কারণ বিশ্বে তখন প্লেটো (১1810, খ্রি: 
পৃ: ৪২৮-৩৪৮) ও আ্যারিস্টটলের (/1919016 খ্রি: পু : ৩৮৪-৩২২) মতবাদের প্রচণ্ড প্রতাপ। তাঁদের মতে সূর্য, গ্রহ 
ও নক্ষত্রগুলো নিশ্চল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। বিভিন্ন বিষয়ে ত্যারিস্টটলের মতো অগাধ পান্ডিত্য তখনকার দিনে 
আর কারো ছিল না। ফলে তার ধারণাই ক্রমে সবার মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে গেল। তখনকার দিনের পণ্ডিতরা 
বলতেন, ত্যারিস্টটল জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় নিয়েই চিন্তা করেছেন। ত্যারিস্টটলেই সব সমস্যার সমাধান পাওয়া 
যাবে। আ্যারিস্টটলে যা নেই তা নিয়ে মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন নেই। ত্যারিস্টটলের মৃত্যুর বার বছর পরে জন্ম গ্রহণ 


বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ আর্কিমিডিস (41017179095, খর: পু : ২৮৭-২১২) লিভারের নীতি ও তরলে নিমজ্জিত বস্তুর 
ওপর ক্রিয়াশীল উর্ধ্বমুখী বলের সূত্র আবিষকার করে ধাতুর ভেজাল নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তিনি গোলীয় দর্পণের 
সাহায্যে সূর্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুন ধরানোর কৌশলও জানতেন। 


বিজ্ঞীনের উষালগ্রের এ সকল আবিষ্কারের তাৎপর্য গতীর। কোনো বিষয়ের অগ্রগতি নির্ভর করে এঁ বিষয়ে অবিরত 
নতুন ধারণা ও নতুন আবিষকার বা নতুন উদ্ভাবনের ওপর। 


১.৩। ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশে মুসলিম অবদান 

আর্কিমিডিসের পর কয়েক শতাব্দীকাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মল্থরগতিতে চলে। একে বিজ্ঞানের বন্ধ্যাকাল বলা যেতে 
পারে। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিতসার পুনজীবন ঘটেনি। এই সময়ে পশ্চিম 
ইউরোপীয় সত্যতা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল বাইজানটাইন ও মুসলিম সত্যতার জ্ঞানের ধারা। আরব জগতে গ্রিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিত ছিল। আরবরা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিরবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানেও 
বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে জাবির ইবনে হাইয়ান (0917 [0] [791/80) ও ইবনে সিনা (৮ 
9108, ৯৭৯-১০৩৭) “আলকেমির' উন্নতি সাধন করেন। “আলকেমির' বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে এর মধ্যে একদিকে 
যেমন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার যোগ ছিল তেমনি আবার রাসায়নিক শিল্প কৌশল ও কুশলতার এঁতিহ্যের সাথেও সম্পর্কযু্ত 
ছিল। 'আলকেমি” থেকে বর্তমান কেমিস্ট্রি বা রসায়ন নামের উতদ্তব। ইবনে সিনা একাধারে ছিলেন রসায়নবিদ, 
চিকিৎসক, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতিরধিদ। তিনি গ্রিক (প্রকৃতপক্ষে এশিয়া মাইনরের অধিবাসী) চিকিৎসাবিদ 
গ্যালেনের (08107, জন্ম ১২৯) তন্বের উন্নতি সাধন করেন। আরব রসায়নবিদরা বহু রাসায়নিক যন্ত্রপাতির উদ্ভব 
ঘটান। পরিশ্ুতন (21108001), পাতন (11901191107), উর্ধ্বপাতন (91017791101) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক 
রূপ দান করেন আরবরা এবং চিকিৎসায় রসায়নের প্রয়োগ তাদের হাতেই পূর্ণতা পায়। 


আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুসা আল-খোয়ারিজমি (4০০ £১০1191. 101) 1059, 4১1-7017%872101, মৃত্যু ৮৫০) 
বীজগণিত ও ব্রিকোণমিতির ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। তীর বিখ্যাত গ্রন্থ “আল জিবর ওয়াল মুকাবিলা' এর নাম থেকে * 
আযালজেবরা” শব্দের উৎপত্তি। তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পরিবাজক আল - বেরুনী (41 7910171, 
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৯৭৩-১০১৬) এবং বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম (01111915210, ১০১৯-১১৩৫)। মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ছিলেন আল বাত্তনি (১1 73909171, ৮৫৮-৯২৯), আল ফারাজী (41 ঢ৪গ11,মৃত্যু ৭৭)। গ্রহ নক্ষত্রের উন্নতি 
নির্ণয়ের জন্য আ্যাস্ট্রোলাব (/90018৮) নামক যন্ত্র আবিষকার করেন। জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার আর একটি অতীব 
প্রয়োজনীয় যন্ত্র সেসট্যান্ট (9০৮17) একাদশ শতকে প্রথম আবিষকার করেন আল খুজান্দী নামে একজন মুসলিম 
বৈজ্ঞানিক। আলোকতন্ত্বের ক্ষেত্রে ইবনে আল হাইথাম (10-/1-179107807, ৯৬৫-১০৩৯) ও আল হাজেন (1 
[78270, ৯৬৫-১০৩৮) এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । টলেমী (10101 ১২৭-১৫১) ও অন্যান্য প্রাচীন 
বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে কোনো বস্তু দেখার জন্য চোখ নিজে আলোকরশ্মি পাঠায়। আল-হাজেন এই মতের 
বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসে বলেই আমরা বস্তুকে দেখতে পাই। 
ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা আতশী কাচ নিয়ে পরীক্ষা তাঁকে উত্তল লেন্সের আধুনিক তত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে। প্রতিসরণ 
সম্পর্কে টলেমীর স্থূল (0770) সূত্র সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণের সমানুপাতিক এটি শুধু 
ক্ষুদ্র কোণের বেলায় সত্য। 


মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরেকজন জ্যোতিরিজ্ঞানী হলেন ইবনে ইউনুস। তিনি তীর পূর্ববর্তী ২০০ বছরের 
জ্যোতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের রেকর্ড জমা করে জ্যোতিরিজ্ঞান বিষয়ক একটি সারণি তৈরি করেন। এই সারণির 
নাম ছিল হাকেমাইট আ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবিল। আল-হাকিম এঁ সময়ে কায়রোর খলিফা ছিলেন। তিনি ৯৯৫ সালে 
[7055০ 07 9০161709 বা বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করেন। ইবনে ইউনুস ১০০৯ সালে মারা যান। এছাড়া আল-মাসুদী 
প্রকৃতির ইতিহাস (71960 0? 7901) বিষয়ে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লেখেন। এই গ্রন্থে উইভমিল 
(৮/1000111) বা বায়ুকলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে এই বায়ুকলের সাহায্যে তড়িৎশক্তি 
উৎপাদন করা হচ্ছে। আল-মাসুদী ৯৫৭ সালে মারা যান। 


১.৪. ভৌত বিজ্ঞনের বিকাশে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান 


ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে কণাদ, আর্যভন্্র (জন্ম ৪৭৬), বরাহ মিহির (জন্ম ৫০৫)ও মহাবীরের নাম 
উল্লেখযোগ্য। মহাবীর “সিদ্ধান্ত” নামক গ্রন্থে ভারতীয় জ্যোতি্বিদ্যা বিষয়ক কাজ তুলে ধরেন। আর্যভট্র গণিতে অবদান 
রাখেন, তিনি গাণিতিক প্রমাণের যোগফল পর্যালোচনা করেন এবং দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের প্রচেষ্টা নেন। মহাবীর 
যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজ এবং শূন্যের ব্যবহার আলোচনা করেন। উপমহাদেশের দার্শনিক কণাদ পদার্থের 
ক্ষু্রতম কণার নাম দেন পরমাণু। ভাস্করাচার্য প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিদ। তিনি নির্ভুলভাবে পৃথিবীর 
ব্যাস নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তাঁর গণনায় পৃথিবীর ব্যাস পাওয়া গিয়েছিল ৭১৮২ মাইল। বর্তমানকালের গণনায় তার 
মান ৭৯২৬ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস থেকে পরিধি নির্ণয় করতে হলে 7-এর মান জানার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় 
পন্ডিতের 7-এর মান ৩.১৬২৩ নির্ণয় করেন। ভাস্করাচার্য ২২/৭ কে ?-এর মান হিসেবে প্রচার করেন। 
বর্তমানকালের হিসাব থেকে এই মান পাওয়া যায় প্রায় ৩.১৪১৬ বা প্রায় ২২/৭। 


১.৫ মধ্যযুগ ভৌত বিজ্ঞানের বিকাশ 


নবম থেকে দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে আরবের নিবিড় সঘযোগের ফলে উতয় পক্ষই লাভবান হয়েছিল। 
ইউরোপীয় সত্যতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পুনরুজ্জীবনের ফলে বিশ্বজগথকে নতুন করে দেখার তাগিদ অনুভূত হল 
এবং এভাবেই হল পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্ম। চারদিকে নতুন নতুন পরীক্ষা সম্পাদিত হতে থাকে আর এসব পরীক্ষার 
ব্যাখ্যার জন্য জন্ম লাত করতে থাকে নতুন নতুন ধারণার। ত্রয়োদশ শতকের সবচেয়ে পন্ডিত মানুষ ছিলেন আ্যালবার্টাস 
ম্যাগনাস (19705 751850715, ১১৯৩-১২৮০) তাঁর মতে - “বিজ্ঞান যা শোনা যায় তাকেই বিশ্বাস করা নয়। 
বিজ্ঞান হল প্রাকৃতিক ঘটনার যথার্থ কারণের অনুসনধান।” মধ্যযুগে যখন নিয়মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই ছিল সাধারণ 
নিয়ম, সে সময় তাঁর এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা লক্ষ করার মত। রজার বেকন (২০৪০ [3%০0১১২১৪-১২৯) 
ছিলেন পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবস্তা। তাঁর মতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সব সত্য যাচাই 
করা উচিত। 


৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


লিউনার্দো দা ভিঞিঃ (,90108100 ৫৪ ৬1101, ১৪৫২-১৫১৯) পনের শতকের শেষদিকে পাখির উড়া পর্যবেক্ষণ করে 
উড়োজাহাজের একটি মডেল তৈরি করেছিলেন। তিনি মূলত একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন, কিন্তু বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর 
উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ছিল। ফলে তিনি কিছু সাধারণ যন্ত্র দক্ষতার সাথে উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। 


গ্যালিলিও-নিউটনীয় যুগে সংখ্যায় কম হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন বিজ্ঞানী জন্যগ্রহণ করেন। ডা: গিলবার্ট 
(3119০, ১৫৪০-১৬০৩) চুম্বকত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও তত্ত্ব প্রদানের জন্য চিররণীয়। আলোর প্রতিসরণের 
সূত্র আবিষকার করেন জার্সানীর স্মেল (9111, ১৫৯১-১৬২৬)। হাইগেন (17055917, ১৬২৬-১৬৯৫) পে্ছুলামীয় 
(0০৮০ 70019, ১৬৩৫-১৭০৩) বিকিতকরণ বল (1)190176 001০০)-এর ক্রিয়ার স্থিতিস্থাপক বস্তুর ধর্ম 
অনুসন্ধান করেন। বিভিন্ন চাপে গ্যাসের ধর্ম বের করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল (7২091 
ঢ0৮19, ১৬২৭-১৬৯১)। ভন গুয়েরিক (৬০. 086701) বায়ু পাম্প আবিষকার করেন, বিজ্ঞানী রোমার 
(২০107, ১৬৪৪-১৭১০) বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেন, কিন্তু তাঁর 
সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কেউই বিশ্বাস করেননি যে আলোর কো এত বেশি হতে পারে। 


১.৬ কেপলার, গ্যাণিলিও ও নিউটন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভব 


কোপারনিকাস যে সৌরকেন্দ্রিক তত্বের ধারণা উপস্থিত করেন কেপলার সেই ধারণার সাধারণ গাণিতিক বর্ণনা দেন 
তিনটি সূত্রের সাহায্যে। কেপলারের সাফল্যের মূল ভিত্তি হল, তিনি প্রচলিত বৃত্তাকার কক্ষপথের পরিবর্তে উপবৃত্তকার 
কক্ষপথ কল্পনা করলেন। গ্রহদের গতিপথ সম্পর্কে তাঁর গাণিতিক সৃত্রগুলোর সত্যতা তিনি যাচাই করলেন গ্রহদের 
গতিপথ সম্পর্কে তাঁর গুরু টাইকোব্বাহের পর্যবেক্ষণলদ্ধ তথ্যের দ্বারা। কেপলারের গাণিতিক সূত্রগুলো পরিমাণগতভাবে 
গ্রহদের গতিপথ নির্ধারণ করলেও তা ছিল নিছক অভিজ্ঞতার তিভ্তিতে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে সমীকরণের মধ্যে ধারণ 
করার ব্যাপার। 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম সূচনা ঘটে ইটালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর অবদানের তিতর দিয়ে। তিনি প্রথম 
দেখান যে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভৌত রাশির সঙ্জার্থ ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বৈজ্ঞানিক কর্মের 
মুল ভিত্তি। তিনিই ত্যারিস্টটলের “কেন?” প্রশ্্রের পরিবর্তে “কেমন করে £* এই প্রশ্নের প্রবর্তন করেন। গ্যালিলিও'র 
মৃত্যুর বছরেই নিউটনের জন্ম। গ্যালিলিও'র উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে পূর্ণতর রূপ প্রদান করেন নিউটন। গাণিতিক 
তন্ত্ নির্মাণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে সে তত্বের সত্যতা যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক যে ধারা তা প্রতিষ্ঠিত হয় নিউটনের বিম্যয়কর 
প্রতিতার দ্বারা। গ্যালিলিও সরণ, গতি, ত্বরণ, সময় ইত্যাদির সঞ্জঞার্থ ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। ফলে 
তিনি বস্তুর পতনের নিয়ম আবিষকার ও সৃতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। নিউটন আবিষকার করেন বলবিদ্যা ও 
বলবিদ্যার বিখ্যাত তিনটি সূত্র। আলোকবিদ্যায়ও তাঁর অবদান রয়েছে। গণিতের নতুন শাখা ক্যালকুলাসও তাঁর 
আবিষকার। 


গ্রহদের গতিপথ সম্পর্কে কেপলারের সৃত্রগুলোর মূল উৎসরুপে মহাকর্ষের তত্ব তিনি আবিষকার করেন। নিউটনের 
অবদান এতই গতীর ও সুদূরপ্রসারী যে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানকে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান বলা হয়। 
১.৭ তৌত বিজ্ঞানের বিকাশ ও শিল্প বিপ্রব 


অক্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত বৃটেনের শিল্প ক্ষেত্রে বু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
সংঘটিত হয়। এই অপূর্ব পরিবর্তনকে ইল্জ্যান্ডের শিল্প বিপ্লব নামে অতিহিত করা হয়। এই বিপ্লবে শিল্প উৎপাদনের 
কাঠামো, কলাকৌশল ও উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। কারিগরি ক্ষেত্রে নাটকীয় উন্নতি শিল্প বিপ্বের 
অন্যতম কারণ। 


শিল্প বিপ্রবের আগে থেকেই ইল্্যান্ড জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল। ১৬৬০ সালে রয়েল 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান € 


একাডেমী প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের লোকের মধ্যে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার জন্ম হয়। নিউটনের মত বিজ্ঞানীদের 
গবেষণালব্ধ বিষয়ের সাহায্যে বিভিন্ন কারিগরি উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতির আবিষকার ঘটে। বৈজ্ঞানিক আবিষকার উৎপাদনের 
কলাকৌশলকে উন্নত ও কারিগরি জ্ঞানকে বিকশিত করে। জেমস্‌ ওয়াটের বাষপীয় ইঞ্জিন শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। যানবাহনে বাষপীয় ইঞ্জিনের সত্ুক্তি যাতায়াত ও চলাচল ব্যবস্থায় অকল্পণীয় গতি সঞ্চার করে। 
ফলে মালামাল সর্বত্র দ্রুত বণ্টন সম্ভব হওয়ায় জিনিসপত্রের চাহিদা ও বিক্ি বেড়ে যায় অনেকগুণ। চাহিদার সাথে তাল 
মিলিয়ে চলার জন্যে শিল্পোদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন নতুন আবিষকারও তৃরাণ্িত হয়। এ সময়ে ধাতু গলানোর 
ছুল্সি আবিষকার হওয়ায় লোহা ও ইস্পাত শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। তদুপরি বসত্রশিল্পে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি 
আবিষকার,কয়লা শিল্পের প্রসেসিং ইত্যাদি শিল্প বিপ্লবকে উত্সাহিত ও অগ্রগামী করে তোলে। যন্ত্রপাতি ও কৌশলগত 
আবিষকারের ফলে উৎপাদন ব্যয় ত্রাস পাওয়ায় লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই লাভ পুন: বিনিয়োগ করে ইন্ল্যান্ডের 
পক্ষে দ্রুত শিল্পায়ন করা সম্ভব হয়। শিল্লোন্নয়নকে তৃরাপ্বিত করার জন্য শিল্পপন্ভিতরা বিজ্ঞান সাধনার পিছনেও 
বিনিয়োগে উৎসাহী হন, ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ ও গতি লাত করে। 


১.৮ আধুনিক তৌত বিজ্ঞানের উত্তব 

উনিশ শতকের আবিষকার ও উদ্ভাবন ইউরোপকে শিল্প বিল্লবের দিকে নিয়ে যায়। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড (7809 
00175090০19 ১৭৭৭ -১৮৫১) দেখান যে, তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আছে। এই আবিষকার মাইকেল 
ফ্যারাডে 041011861 [81809%, ১৭৯১-১৮৬৭), হেনরী (710, ১৭৯৭-১৮৭৯) ও লেন্জ (00, ১৮০৪- 
১৮৬৫) কে পরিচালিত করে চৌম্বক ক্রিয়া তড়িতপ্রবাহ উৎপাদন করে এই ঘটনা আবিষকারের দিকে । আসলে এটি হল 
যাস্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া আবিষকার। আমাদের অধিকাংশ তড়িৎ সম্বন্ধীয় শিল্পের ভিত্তি হল এ 
আবিষকার। 


১৮৬৪ সালের মহান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যা্সওয়েল (18095 01017 1/855/61], ১৮৩১-১৮৭৯) 
আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। ১৮৮৮ সালে হেনরিখ হার্জও (17191011017 11912, ১৮৫৭-১৮৯৪) এ 
রকম বিকিরণ উৎপাদন ও উদঘাটন করেন। ১৮৯৬ সালে মার্কনী (10001) এরকম তরঙ্তা ব্যবহার করে অধিক 
দূরত্বে মোর্সকোডে সংকেত পাঠানোর ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। এভাবে বেতার যোগাযোগ জন্ম লা করে। এ শতকের 
শেষের দিকে রনজে্নে (২0991762567, ১৯৫৪-১৯২৩) এক্স-রে এবং বেকেরেল (7. 99009191, ১৮৫২-১৯০৮) 
ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষকার করেন। 


বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিঅয়কর অগ্রগতি ঘটে। এ মত প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে ১৯০০ সাল থেকে পদার্থ 
বিজ্ঞানে যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে তা অতীতের সব অগ্রগতির পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে। বিকিরণ বিষয়ক ম্যাক্স 
প্লযান্কেের (8 18705 ১৮৫৮-১৯৪৭ ) কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আলবার্ট আইনস্টাইনের (/১109] [81090910, 
১৮৭১৯-১৯৫৫) আপেক্ষিক তত্ব পূর্বের পরীক্ষালদ্ধ ফলাফলকেই শুধু ব্যাখ্যা করেনি, এমন ভবিষ্যৎ বাণীও সম্ভব 
হয়েছে যা আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের (7775 [২0101910010 ১৮৭১- 
১৯৩৭) পরমাণু বিষয়ক নিউক্লিয় তত্ব ও নীলস্‌ বোরের হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন স্তরের ধারণা পারমাণবিক 
পদার্থবিজ্ঞানের সম্ভবত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল। এ শতকে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছিল তা ছিল 
সত্যিই বিম্ময়কর। 


পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আবিষকার ঘটে ১৯৩৮ সালে। এই সময় ওটো হান (0%০ [72117, ১৮৭৯-১৯৬৮) ও স্ট্রেসম্যান 
(90859179110, ১৯০২) বের করেন যে পরমাণু ফিশনযোগ্য। ফিশনের ফলে একটি বড় আকারের পরমাণু ভেঙে দুটি 
মাঝারি আকারের পরমাণুতে রুপান্তরিত হয় এবং পরমাণুর ভরের একটি অহশ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়_ জন্ম হয় 
পারমাণবিক বোমার। বর্তমানে পরমাণু থেকে যে শক্তি আমরা পাচ্ছি তা অতীতের সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির 
তুলনায় বিপুল। শক্তির এ বিপুল উৎস মানুষের কল্যাণ না ধ্বসে ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের 
নিয়নব্রণে যারা আছেন তাঁদের ওপর । 


ঙ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


চিকিৎসাবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের রয়েছে অভ্ততপূর্ব অবদান। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিতিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিতিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষকারেও পদার্থবিজ্ঞান অগ্রণী ভূমিক পালন করছে। এছাড়া তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে 
বিকাশ লাভ করেছে পরমাণু তন্ত্র, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব । 


বিংশ শতাব্দীতে আকাশ ভ্রমণ, মহাশুন্যে ভ্রমণ, পারমাণবিক শক্তি, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির বিপুল উন্নতি সাধিত হয়। 
নতুন নতুন ওষুধ যেমন পেনিসিলিন, আ্যান্টিবায়োটিকস আবিষকৃত হয়। ম্যালেরিয়া, পোলিও, যক্ষা প্রভৃতি মারাত্মক 
রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। আকাশ ভ্রমণের জন্য নতুন ও দ্ুতগামী এরোপ্লেন আবিষকৃত হয়। মহাশৃন্য সম্পর্কে 
বিভিন্ন জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে। চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ ঘটে, মঙ্গল 
গ্রহে রকেট ছোটে। কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়ার পূর্বাভাসদানে কিবা যোগাযোগকে সহজ করতে চমতকার অবদান 
রাখছে। 


নিউক্লিয় বা পারমাণবিক শস্তি অতিদ্রুত বিকাশ লাভ করে এব শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন 
ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও কম্পিউটার মানুষের ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের জীবন যাত্রাকে আরও 
সহজ, আরও সুন্দর এবং উপভোগ্য করার জন্য বহু ব্যবস্থা বিজ্ঞান করেছে। 


হয়েছেন। তাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, কুদরাত-ই-খুদা প্রমুখ 
বিজ্ঞানী উল্লেখযোগ্য । 


১,৯। সভ্যতার বিবর্তনে পদার্থবিজ্ঞানের অবদান 


পদার্থবিজ্ঞান হলো প্রাচীন গ্রিসের মত পুরনো এবং আগামী দিনের সংবাদপত্রের মত নতুন। বিজ্ঞানের বিতিন্ন শাখার 
মধ্যে এটি সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী। মানব সভ্যতার বিবর্তনে বিজ্ঞানের যে অবদান তার বিপুল অতশ এ পদার্থবিজ্ঞানের 
অবদান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিতিন্ন আরাম-আয়েশ থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উন্নতিতে 
পদার্থবিজ্ঞানের দান অপরিসীম। 


আমরা পদার্থবিজ্ঞানে যেসব আবিষকার ও নীতি পড়ব সেখানে রয়েছে প্রাচীন পণ্ডিত যেমন, আর্কিমিডিস, ডেমোকিটাস ও 
থেলিসের অবদান। 


সপ্তদশ, অস্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের অভ্ততপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে 
নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ভোল্টার তড়িৎ সম্পকির্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে। এ অগ্রগতি এতই বেশি ছিল যে, কোনো 
এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছিলেন যে, সব গুরুত্বপূর্ণ আবিষকার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের জন্য শুধু 
বাকি রইল এগুলোকে আরও উন্নত করা। এরপর অতিদ্বুত আবিষকার হয় এক্স-রে, তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণু গঠন, বেতার 
তরঙ্ঞা এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব । 


বর্তমানে এসব আবিষ্কারের সুফল আমরা ভোগ করছি। পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে ও উ্টুতে আমরা ভ্রমণ 
করতে পারছি। রষ্িন টেলিভিশন আমাদের আনন্দের উৎস হয়েছে। নিউক্লিয় বিক্রিয়া থেকে পাচ্ছি প্রচুর তড়িৎশত্তি। 
ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে জটিল সব সমস্যার সমাধান করতে পারছি সানন্দে। মহাশূন্যে পাঠান হচ্ছে নতুন নতুন উপগ্রহ 
এবং উপগ্রহ মহাশৃন্য সম্পর্কে সরবরাহ করছে নতুন নতুন তথ্য। দূর পাল্লার মিসাইল দূর থেকে লক্ষবস্তুর আঘাত 
হানছে। যে সময়টুকুতে তুমি বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে পড়ছ সে সময়ে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য আবিষকার 
ঘটে গেছে। 


পদার্থবিজ্ঞানের প্রভৃত অগ্রগতি মানব জীবনকে করছে অনেক সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী। আমাদের জীবনে চুম্বক, তড়িৎ, 
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আলোক, শব্দ ও নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞানের রয়েছে অপরিসীম অবদান । চুম্বক ও তড়িৎ বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা পেয়েছি 
আরাম আয়েশ ও চিত্তবিনোদনের বিতিন্ন মাধ্যম। বৈদ্যুতিক বাতি আমাদের ঘর আলোকিত করছে, বেদ্যুতিক পাখা 
শীতল বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে আমরা দুরদুরান্তে খবর পাঠাতে পারছি। রেডিও, 
টেলিভিশন, সিনেমা আমাদের চিত্তবিনোদনে সহায়তা করছে। দ্রুতগামী উড়োজাহাজ আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দুরদূরান্তে। 
এছাড়াও বৈদ্যুতিক ইস্ত্র, রেফ্রিজারেটর, মেটরগাড়ি, ট্রেন, বাস, বৈদ্যুতিক চুল্লি আমাদের জীবনে অনেক সুখ ও 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে দিয়েছে। 


পদার্থবিজ্ঞানের মূল অবদান অবশ্য প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলোর আবিষকার। ক্ষুদ্রতম যেসব কণিকা দিয়ে বস্তু জগৎ 
তৈরি এবং মৌলিক যে বদগুলো প্রকৃতিতে কাজ করছে তা আবিষকার করা সম্ভব হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবিত তত্ব ও 
উপলব্ধি আমরা অর্জন করছি। অবশ্য বড় বড় বিজ্ঞানীদের মতে, বিজ্ঞান ও আবিষকারের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। 
বস্তুত কোনো সৃজনশীল কাজেরই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আগে থেকে সংঙ্ঞায়িত করা যায় না। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যত 
বিজ্ঞানী জনগগ্রহণ করেছেন তত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে বিজ্ঞান চর্চার। 


১.১০। বিজ্ঞানীর কাজের ধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 

বিজ্ঞানের সাথে জড়িত আছে পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। এসব কাজ করতে হবে পদ্ধতিগতভাবে, সুশৃঙ্খল উপায়ে 
বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিতিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও বিতিন্ন গবেষণা করেন । 
কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁরা বিভিন্ন কাজ করলেও তাঁদের কাজের ধারার মধ্যে একটা পদ্ধতিগত মিল আছে। বিজ্ঞানীদের 
ব্যবহৃত এই যে সাধারণ পদ্ধতি তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদধতি। বৈজ্ঞানিক পদধতির বিকাশে চারজন বিজ্ঞানীর 
অবদান অনস্বীকার্য । তাদের কাজের ধারা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ সহজে বোঝা যায়। এরা হলেন গ্রিক দেশের 
ধ্িষপূর্ব চতুর্থ শতাব্দির বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আ্যারিস্টটল। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক ফ্রান্সিস বেকন (1.138০00]. 
১৫৬১ _ ১৬১৬)। ইতালির বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও এবং পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবিদ স্যার আইজ্যাক নিউটন। 


বিজ্ঞানীরা কীভাবে কাজ করেন তা সংক্ষেপে নিচে বলা হল : 


১। বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করেন। (বেকন) 

ফ্রান্সিস বেকন কোনো ঘটনা বা সত্যের পর্যবেক্ষণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ 
করে সংগৃহীত তথ্যের ওপর বেশি জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে তত্ব গৌছান যায়। 

২। কোনো কিছু কেন ঘটে ? কীতাবে ঘটে ? বিজ্ঞানী সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। (গ্যালিলিও) গ্যালিলিও বেকনের মত শুধু 
পর্যবেক্ষণেই জোর দিতেন না। তর প্রশ্ন ছিল কোনো কিছু কেন ঘটে? কীভাবে ঘটে? তিনি কোনো কিছু কেন ঘটে এবং 
কীভাবে ঘটে তা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে যাচাই করতেন। তিনি গতি বিষয়ক গাণিতিক সুত্র এবং দোলকের সূত্র প্রদান 
করেন। দোলকের গতি পর্যবেক্ষণ করে দোলকের সূত্র প্রদান করেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ 
করতেন না। তিনি ছিলেন পরীক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞানী। 

৩। বিজ্ঞানী তার পর্যবেক্ষণকে যাচাই করেন, পরীক্ষণের জন্য চিস্তা করেন এবং তত্ত্ প্রদান করেন। (আ্যারিস্টটল) 


আযারিস্টটলের কাজের ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি শুধু প্রশ্ন করতেন এবং এসব প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তত্ব তৈরি 
করতেন। 
৪। বিজ্ঞানী তার তত্ত্বকে যাচাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরীক্ষণের ব্যব্থা করেন। (গ্যালিলিও, নিউটন) 


গ্যালিলিও পরীক্ষণের ওপর বেশি জোর দিতেন এবং নিউটন পরীক্ষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলকে গাণিতিক সৃত্রের মাধ্যমে 
প্রকাশের প্রতি জোর দিতেন। 
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৫। বিজ্ঞানী তার পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে তার তন্তবকে প্রয়োজনে পরিবর্তন বা সংশোধন করেন। 


৬। বিজ্ঞানী অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে বা ভবিষ্যতের ঘটনাবলি সম্পর্কে ভবিব্যদ্বাণী করতে পারেন। উপরিউক্ত 
ধাপগুলো সমন্বয়ে পঠিত হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । নিচের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি প্রবাহ চিন্ত্র দেওয়া হল। 


উপরিউ্ত আলেচনা থেকে বৈজ্ঞানিক পক্তির বিডির ধাপকে নিয়োরতাবে দেখা যার, 
১। সমস্যা নির্দিকরণ। 

২। সমস্যাটি সম্পর্কে তথ্য সঞ্চাহ ও বিশ্রেষণ। 

৩। অনুমিত সিদ্ধান্ত (70019919) গ্রহণ। 

৪। পরীক্ষার পরিকল্পনা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুমিত সিম্ধান্ত যাচাই। 

€। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের তিন্তিতে অনুমিত সিন্ধান্ত গ্রহণ, বর্জন বা সংশোধন। 

৬। ফল প্রকাশ। 


এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি শুধু বিজ্ঞানীরাই ব্যবহার করেন? না, যে কোনো সাধারণ লোকও এ পদ্ধতি 
তার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনো ব্যক্তি এসব খাপ অনুসরণ করে কোনো কাজ করলেই তিনি 
বৈজ্ঞানিক পন্ধতি ব্যবহার করছেন বলা যায়। 
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অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 

১। কে বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেনঃ 
ক. কেপলার খ. রোমার 
গ. গ্যালিলিও ঘ. ড: গিলবার্ট 

২। বিজ্ঞান হচ্ছে 


1. পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান 
1. পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে লব্দ সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান 
111. জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি । 


নিচের কোনটি সঠিক? 
ক. 1 খ. 1 
গ. 111 ঘ. 11 ও 171 
1) 
4৯ 3 
০ 
উপরের চিত্র থেকে নিচের (৩-৪) নং প্রশ্নের উত্তর দাও : 


৩। 40817) 4 ও 48 এর অনুপাত হচ্ছে- 
(ক) (খ) 3 (গ) % €ঘ) 


৪। অনুপাতটির অপেক্ষাকৃত সঠিক মান কোনটি 


ক. 31614 খ. 31615 
গ. 31416 ঘ. 3.1417 


ফর্মা-২, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ঈম 
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সৃজনশীল প্রশ্ন 

একই গ্রামে বাবলু ও করিমদের পরিবার বাস করে। নিরাপদ পানির জন্য দুটি পরিবারই আলাদা আলাদা নলকুপ ব্যবহার 
করে। বেশ কিছুদিন যাবত বাবলু লক্ষ করছে তাদের পরিবারের অনেকের হাতে এবং পায়ের তালুতে ফোসকার মতো 
ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে। করিমের পরিবারের কোনো সদস্যের এ ধরনের সমস্যা নেই। বিষয়টি বাবনুকে চিন্তিত করে। তার 
ধারণা নলকুপের পানিই এজন্য দায়ী। তাই সে দুটি নলকুপ থেকেই পানি নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা করান। পরীক্ষায় 
বাবনুদের নলকুপের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। পরীক্ষার ফলাফল একজন বিশেষজ্ঞকে দেখালে 
তিনি জানান, বাবলুদের নলকুপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি। এ পানি স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয়। তিনি 
বাবলুকে নিরাপদ পানি পান করার পরামর্শ দেন। 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ কয়টি? 

বাবলুর অনুমিত সিদ্ধান্তটি নিজের ভাষায় লেখ। 

আর্সেনিক শনা্তুকরণের প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা ব্যাখ্যা কর। 
বাবলু একজন বিজ্ঞানী না বিজ্ঞানমনষক লোক _তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। 


শ্রেনি কি এ 


ছিতীয় অধ্যায় 
পরিমাপ 


1১101674911 95 88 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজের সাথে মাপ-জোখের ব্যাপারটি জড়িত। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণার কাজে 
প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম মাপ-জোখের। পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সকল পরীক্ষণেই পদার্থের পরিমাণ, বলের মান, অতিবাহিত সময়, 
শক্তির পরিমাণ ইত্যাদি জানতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাপ-জোখের বিষয়টাকে বলা হয় পরিমাপ। এই 
অধ্যায়ে আমরা পরিমাপ, পরিমাপের একক, এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি, পরিমাপের যন্ত্র-ড্লাইড ক্যালিপার্স, স্কুগজ, 
তুলা যন্ত্র ও এদের ব্যবহার আলোচনা করব। এছাড়া আলোচিত হবে মাত্রা ও মাত্রা সমীকরণ । 


২.১। পরিমাপ কী 
সাধারণভাবে পরিমাপ বলতে বোঝায় কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। যেমন আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব 500 
মিটার। সোহেল বাজার থেকে 3 কিলোগ্রাম চিনি কিনে আনল। 500 মিটার হল বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্বের পরিমাণ । 
3 কিলোগ্রাম হল সোহেলের কিনে আনা চিনির ভরের পরিমাণ । মিতার ক্লাস থেকে স্কুলের অফিসে যেতে 45 সেকেন্ড 
সময় লাগে। এখানে 45 সেকেন্ড সময়ের পরিমাণ । 
সুতরাং, কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাকে বলা হয় পরিমাপ। 
আমরা দূরত্ব পরিমাপে ব্যবহার করেছি মিটার, ভর পরিমাপে ব্যবহার করেছি কিলোগ্রাম এবং সময় পরিমাপে ব্যবহার 
করেছি সেকেন্ড। এই মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড হল পরিমাপের তিনটি একক। পরিমাপের এরকম অনেক একক 
আছে। 
২.২। পরিমাপের একক 

165 011৬16850076776]7 
যেকোনো পরিমাপের জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শের যার সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা হয়। এ নির্দিষ্ট 
পরিমাপের সাথে তুলনা করে সমগ্র ভৌত রাশিকে পরিমাপ করা যায়। পরিমাপের এ আদর্শ পরিমাণকে বলা হয় 
পরিমাপের একক (0010 । মনে করা যাক কোনো লাঠির দৈর্ঘ্য 5 মিটার। এখানে মিটার হল দৈর্ঘ্যের একক এবং 5 
মিটার বলতে বুঝায় পাচটি এক মিটারের শীচ গুণ দৈর্ঘ্য । ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর, শক্তি, বল, সময় ইত্যাদি মাপার জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন একক রয়েছে। পরিমাপের বিতিন্ন পদ্ধতিতে এসব এককের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। এ এককগুলো হবে 
সুবিধাজনক আকারের, যা সহজে ও সঠিকভাবে পুনরুৎপাদন করা যায়। এ এককগুলো আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । 


যে আদর্শ পরিমাপের সাথে তুলনা করে ভৌত রাশিকে পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় পরিমাপের একক। 


মিটার, কিলোমিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, জুল ইত্যাদি এককের উদাহরণ। যেমন- আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব 1 
কিলোমিটার । 


২,৩ | মৌলিক ও লব্ধ রাশি 


70271701169] 8110 10071%60 (00977010105 


এ ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে আমরা রাশি বলি। যেমন, একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়, 
দৈর্ঘ্য একটি রাশি। তোমার দেহের তর পরিমাপ করা যায়, ভর একটি রাশি। তুমি কতক্ষণ ধরে বইটি পড়ছো সেই 


১২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সময় মাপা যায়, সময় একটি রাশি। তুমি যদি একটি বস্তু তুলতে বল প্রয়োগ কর, সে বল পরিমাপ করা যায়, সুতরাং 
বল একটি রাশি। এ ভৌত জগতে এরুপ বহু রাশি আছে। এখন দেখা যায়, এ সকল রাশির মধ্যে অল্প কয়েকটি রাশি 
আছে যে গুলো পরিমাপ করতে অন্য কোনো রাশির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাশিগুলো মৌলিক রাশি। যেমন, 
টেবিলের দৈর্ঘ্য মাপতে গেলে কেবল দৈর্ঘ্য মাপলেই চলে। এ দৈর্ঘ্য মাপার জন্য অন্য কোনো রাশি মাপতে হয় না বা 
অন্য রাশি মাপার দরকার হয় না। সুতরাং দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি। অপর দিকে অনেক রাশি আছে যেগুলো মাপতে 
হলে অন্য রাশির সাহায্য দরকার হয়। যেমন, লোহার ঘনত্ব পরিমাপ করতে হলে এক খন্ড লোহার ভর এবং আয়তন 
পরিমাপ করতে হবে এবং ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে ঘনত্ব বের করতে হবে। আবার আয়তন মাপতে হলে দৈর্ঘ্য, 
প্রস্থ ও উচ্চতা মাপতে হবে অর্থাৎ, তিনবার বা তিনদিকে দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রাশি 
আছে, যেগুলো মূল রাশি; এগুলো অন্য রাশির ওপর নির্ভর করে না। এ রাশিগুলোকে মৌলিক রাশি বলা হয়। 

আর অন্য সকল রাশি মৌলিক রাশিগুলো থেকে লাভ করা যায় বা এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল বা ভাগফল 
থেকে প্রতিপাদন করা যায়। এদেরকে বলা হয় লব্ধ রাশি বা যৌগিক রাশি। 

মৌলিক রাশি : যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ যেগুলো অন্য রাশির ওপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশি এদের 
ওপর নির্ভর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে। 

জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় মাপ-জোখের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এরুপ সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি রুপে চিহিত 
করেছেন। এগুলো হল (১) দৈর্ঘ্য (২) ভর (৩) সময় (8) তাপমাত্রা (৫) তড়িৎ প্রবাহ (৬) দীপন ক্ষমতা (৭) পদার্থের 
পরিমাণ । 

লব্ধ রাশি : যে সকল রাশি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে। 


বেগ,ত্বরণ, বল, কাজ, তাপ, বিভব ইত্যাদি রাশিগুলো মৌলিক রাশিসমূহ থেকে লাভ করা যায় বলে এগুলো লব্ধ রাশি। 
যেমন: বল - ভর * ত্বরণ 


ভর ৮ বেগ 


সুতরাং বল একটি লম্ঘ রাশি। 


২.৪ মৌলিক একক ও লব্ধ একক 
চাচা 09707169] 2110 70071%60 [70809 


মৌলিক রাশির একককে মৌলিক একক বলা হয়। যেমন, দৈর্ঘ্যের একক মিটার। মিটার একটি মৌলিক একক | মিটার 
অন্য কোনো এককের ওপর নির্ভর করে না। 


যে সকল একক মৌলিক একক থেকে লাত করা যায় তাদেরকে লব্ধ একক বলে। যেমন বলের একক নিউটন একটি 
লব্ধ একক। নিউটন নির্ভর করে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ডের ওপর । 
1] 1 মিটার 
তিন এ িলারাদ ৯ টির 
সেকেন্ড: 
২.৫। এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি 
[80017020072] 959৫0]]) 01 [710169 


দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই মাপ-জোখের প্রচলন ছিল। এ মাপ-জোখের জন্য 
বিভিন্ন রাশির স্থানীয় বা এলাকা ভিত্তিক বহু একক প্রচলন ছিল। যেমন কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশে ভরের একক 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৩ 


হিসাবে মণ, সের ইত্যাদি চালু ছিল। দূরত্ব নির্দেশ করতে আমরা এখনও মাইল ব্যবহার করে থাকি। দৈর্ঘের জন্য গজ, 
ফুট, ইঞ্চি এখনও প্রচলিত আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সারা বিশ্বে মাপ 
জোখের একই রকম আদর্শের (9810810) প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এ তাগিদ থেকে 1960 সাল থেকে দুনিয়া জোড়া 
বিতিন্ন রাশির একই রকম একক চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। এককের এই পদ্ধতিকে বলা হয় এককের আন্তর্জাতিক 
পদ্ধতি (1066118110181 955/9019 0? [01119) বা স্হক্ষেপে এস.আই (97)। সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর 
পূর্বে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে এককের তিনটি পদধতি চালু ছিল - সি.জি.এস (009) পদ্ধতি 
(0010010012 টোল্সোত। 99০00095190), এম.কে.এস (৮19) পদ্ধতি (919: 701080 390000 99197) 
এবং এফ.পি.এস (77১9) পদ্ধতি (2০0% 7১007] 9০০010 9596601)। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এম.কে.এস 
পদ্ধতিকে আত্মীকরণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে প্রতিটি ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি একক নির্ধারিত 
করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সাতটি মৌলিক রাশির জন্য সাতটি মৌলিক একক ধরা হয়েছে এবং বাকি সকল একক এক 
বা একাধিক মৌলিক এককের গুণফল বা ভাগফল থেকে প্রতিপাদন করা হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য এককগুলোর 
গুণিতক বা উপ-গুণিতক ব্যবহার করা যায় এবং এককের সাথে সুবিধাজনক উপসর্গ যুক্ত করে তা পাওয়া যায়। ২.১ 
সারণিতে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির (9) মৌলিক এককগুলোর নাম ও প্রতীক দেওয়া হল। পাশাপাশি সি.জি.এস পদ্ধতিতে 
এ সকল মৌলিক রাশির একক উল্লেখ করা হল। 


সারণি ২.১ | মৌলিক রাশি ও তাদের একক 


রাশি রাশির প্রতীক | এস.আই একক ] এককের প্রতীক | সি.জি.এস একক 
দৈথ্ঘ 09507) মিটার (00919) যা সেন্টিমিটার (01) 
ভর (01835) 7 কিলোগ্রাম 1 গ্রাম ৫8) 
(01021810) 
সময় (1106) / সেকেন্ড (99০0170) ৪ সেকেভ (3) 
তাপমাত্রা 9,7 | কেলতিন (1011) ডিগ্রি সেলসিয়াস (০) 
(05101019016) 
. ভড়িৎ প্রবাহ (9190/70 1 আ্যাম্পিয়ার 4 ্যাম্পিয়ার 
00106101) (8010976) 
দীপনক্ষমতা 1 ক্যান্ডেলা 00. ক্যান্ডেলা পাওয়ার 
(01017005 (০800912) (9) 
111609105) 
৭. পদার্থের পরিমাণ 7 মোল (001) [170] 10018 
(757 [119 10)019 
80109021706) 
সি-জি.এস (0,0৮৪) পদ্ধতি 


সি.জি.এস বা সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির প্রথম অভিযোজন। এ পদ্ধতিতে 
দৈর্ঘ্যের একক হল সেন্টিমিটার (07), ভরের একক গ্রাম ৪771) এবং সময়ের একক সেকেন্ড (9০) । এজন্যই এর 
নাম সি.জি.এস পদ্ধতি । 
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২.৬। এস.আই (97) এর মৌলিক এককসমূহ 


হা 02]707119] চ)10169 11) ০] 


মৌলিক রাশির এককসমুহ যেহেতু অন্য এককগুলোর ওপর নির্ভর করে না, তাই মৌলিক একক ইচ্ছেমত নির্বাচন করা 
যায়। কিন্তু সেই নির্বাচনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত থাকতে হবে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেমন এটি হতে 
হবে অপরিবত্তী - স্থান, কাল, পাত্র কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করবে না। কালের বিবর্তনে সময় বা অন্য কোনো 
প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে এর কোনো পরিবর্তন হবে না। সহজে এককটি পুনরুৎপাদন করা যাবে। 1960 সালে 
এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর সময় মৌলিক এককগুলোর যে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করা হয়েছিল পরবর্তীকালে 
কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমন এখন আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব দিয়ে মিটারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তার আগে এক প্রকার 
আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘের সাহায্যে মিটারের সংজ্ঞা দেওয়া হত। তারও আগে প্যারিসের নিকটে স্যান্তরেতে রাখা একটি 
দণ্ডের দৈর্ঘ্যকে মিটারের আদর্শ ধরা হত। নিচে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মৌলিক এককগুলোর জন্য সর্বশেষ গৃহীত আদর্শ 
বর্ণনা করা হল। 


দৈর্ঘের একক : মিটার : ভ্যাকিউয়ামে (বায়ু শূন্য স্থানে) আলো 
তাকে 1 মিটার (00) বলে। 
ভরের একক : কিলোগ্রীম : ফ্রান্সের স্যাত্রেতে ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অৰ ওয়েটস্‌ এন্ড মেজারস-এ রক্ষিত প্লাটিনাম- 


ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈরি একটি সিলিভ্ভারের ভরকে 1 কিলোগ্রাম (58) বলে। এ সিলিভ্ডারটির ব্যাস 3.9 0 
এবং উচ্চতাও 3.9 0ো। 


৫42 -২ 
295 7927558 লেকেনডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে 


সময়ের একক : সেকেন্ড : একটি সিজিয়াম_ 133 পরমাণুর 9 192 631 770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় 
লাগে তাকে 1 সেকেন্ড ৫) বলে। 


] 
তাপমাত্রার একক : কেলতিন : পানির ব্রৈধ বিন্দুর (01916 19011) তাপমাত্রার ননৃ76 ভাগকে 1 কেলভিন 0) বলে। 


তড়িৎ প্রবাহের একক : আ্যাম্পিয়ার : ভ্যাকিউয়ামে বোয়ু শূন্য স্থানে) এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত অসীম দৈর্ঘ্র এবং 
উপেক্ষণীয় প্রচ্থচ্ছেদের দুটি সমান্তরাল সরল পরিবাহীর প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চললে পরস্পরের মধ্যে 
প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2 * 10-7 নিউটন বল উৎপন্ন হয় তাকে | ত্যাম্পিয়ার (4) বলে। 

দীপন ক্ষমতার একক : ক্যান্ডেলা : 101 325 প্যাসকেল চাপে প্লাটিনামের হিমাডেক (2042 17) কোনো কৃষ্ণ বস্তুর 
(১1০ ৮০৫১) পৃষ্ঠের 006টি বর্গমিটার পরিমিত ক্ষেত্রফলের পৃষ্ঠের অভিলম্ব বরাবর দীপন ক্ষমতাকে | ক্যান্ডেলা 
(০৫) বলে। 


পদার্থের পরিমাণের একক : মোল : যে পরিমাণ পদার্থে 0.012 কিলোগ্রাম কার্বন _12 এ অবস্থিত পরমাণুর সমান 
সংখ্যক প্রাথমিক ইউনিট ( যেমন, পরমাণু, অণু, আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদি বা এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপ) থাকে তাকে 
1 মোল (10101) বলে। 


উপলব্ধি এবং ব্যবহারের সুবিধার জন্য অনেক সময় এ সকল এককের গুণিতক ও উপগুগিতক ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ 
হিসেবে বলা যেতে পারে যে, 

1 কিলোমিটার 0001) _ 103 মিটার (07) 

] সেন্টিমিটার 0? ) _ 10-মিটার (0) 

1 মিলিমিটার (গা) _ 10-3 মিটার (0) 
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1 টন ৫) _ 103 কিলোগ্রাম 0) 

] গ্রাম (৪) _ 10-3 কিলোগ্রাম (৪) 

] মিলিগ্রাম (075) _ 106 কিলোগ্রাম (5) 

1 মাইক্রো ত্যাম্পিয়ার (1 /) _ 106 আ্যাম্পিয়ার (4) 

সচরাচর যে সকল উপসর্গ যোগ করে কোনো এককের বড় ও ছোট একক গঠন করা হয় ২.২ সারণিতে তা প্রদত্ত হল। 


২.৭। সংখ্যার বৈজ্ঞানিক প্রতীক : দশের সূচকের ব্যবহার 


১০1০7)০০ ঘি 0696107) : 79০ 01 7১0৮০] 01 10) 


বিজ্ঞানীরা এমন অনেক রাশি ব্যবহার করে থাকেন যেগুলোর মান খুব বড় বা খুব ছোট হতে পারে । যেমন আলোর দ্রুতি 
প্রায় 30,00,00,000 1031 এবং ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ 0.00000000000000000016 কৃলম্ব। 
স্বাভাবিক ভাবেই এ জাতীয় সংখ্যা পড়ালেখা, বুঝা এবং মনে রাখা খুবই অসুবিধাজনক | আমরা 10 দেশ) সংখ্যাটির 
ঘাত (১0৬/০1) ব্যবহার করে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারি। 


আমরা লক্ষ করি, 

100 _] 

101510 

102- 10৮ 10- 100 

103 10 * 10 * 105 1000 


ইত্যাদি । শুন্যের সংখ্যা 10 কত শস্তিতে উন্নীত করা হয়েছে তা নির্দেশ করে এবং তাকে 10 এর সুচক বলে। 
উদাহরণ স্বরুপ আলোর দ্ুতিকে 3 ৮ 108 1719-1 হিসেবে প্রকাশ করা যায়। 
1 এর চেয়ে ছোট সংখ্যার ব্যাপারে আমরা লক্ষ করি; 


] 


10-1 _ ন্ট _0.1 
10550 
16570 0. 
] 
7335 2 _ 5 
10. 7576516 ০.০০! 


ইত্যাদি | কোনো সংখ্যাকে 10 এর যে কোনো ঘাত এবং 1 থেকে 10 এর মধ্যে অবস্থিত অপর সংখ্যার গুণফল 
হিসেবে প্রকাশ করা হলে তাকে বৈজ্ঞানিক প্রতীক বলে। যেমন 67323000000 হল 6.733 * 10% এবং 
0.00000846 হল 8.46 * 10-6 । সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যাটির 10-এর ধনাত্মক সূচক যত, 
দশমিক বিন্দুকে ডান দিকে তত ঘর সরালে আর 10-এর খণাত্বক সূচক যত দশমিক বিন্দুকে বাম দিকে তত ঘর 
সরালে মূল সংখ্যাটি পাওয়া যায়। 

বৈজ্ঞানিক প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যার ক্ষেত্রে গুণের নিয্নোস্ত সাধারণ নিয়মটি খাটে : 


10৮ 1077 1077 


এখানে 1 এবং 1৷ যে কোনো সংখ্যা _ ধনাতক বা খণাত্মক হতে পারে । যেমন 106 » 107- 1013, 10710 20 
লু 10131 

ভাগের ক্ষেত্রেও নিয়লোন্ত নিয়মটি প্রযোজ্য 

305510৮1070 510দ- 


107 


যেমন 106 ৯104- 1054 ₹ 102বা 103-10-7 10307) 1010 
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সারণি ২.২ : দশের সূচক ও তাদের নাম 


উপসর্গ উৎপাদক ; সংকেত উদাহরণ 
পেটা (998) 105 ৮ 1 পেটা মিটার 51 7010-10140 
টেরা (০18) 16৮ "যা 1 টেরা গ্রাম _ 1 12101 
গিগা ( 818) 109 9 1 গিগা জুল_ 1 0-10গ্য 
মেগা(0198598) 105 এ 1 মেগা ওয়াট _ 1 1এ৬-10% 
কিলো€119) 105 1 1 কিলোভোন্ট _ 1 1৬-103৬ 
হেক্টো(19০10) 102 ) 1 হেক্টো প্যাসকেল _ 1 17১8-102728 
ডেকা(০০৪) 101 ৫৪ ] ডেকা নিউটন _ | এরা 10াখ 
ডেসি ৫0901) 10 সী 1 ডেসি ওহম 5 1 ৫0-10-10 
সেন্টি (০10) 105 11৫ 1 সেন্টিমিটার _ ] 010-10 200 
মিলি(011111) 103 1 মিলি ত্যাম্পিয়ার 5 1 17/-10 ৫. 
মাইক্রো001079) 1106 11 1 মাইক্রো ভোল্ট ₹ 1 11৬-10 %৬ 
ন্যানো 0021)0) 109 ] 1 ন্যানো সেকেন্ড 5 1 0$-10-%3 
পিকো(৫১1০০) 1072 0 1 পিকো ফ্যারাভ 5 117-10712 
ফেমটো (6010) 1075 1? 1 ফেমটো মিটার _ 1 10110 151) 


২৮ । মাত্রা 71197151079 


আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে কোনো ভৌত রাশি এক বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত সুতরাং যে কোনো 
ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের (০৬91) এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়। কোনো 


ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সৃচককে রাশিটির মাত্রা বলে। যেমন বল -_ 
তর *ত্রণ _ তর +বেগ_ তর সদাই । এখন দৈর্ঘ্যের মাত্রা [., ভরের মাত্রা ?/, সময়ের মাত্রা "' বসালে বলের মাত্রা 


পাওয়া যাবে রঃ বা ৬]1]-2 অর্থাৎ, বলের রয়েছে ভরের মাত্রা (1) দৈর্ঘ্যের মাত্রা (1) এবং সময়ের মাত্রা (2)। 


যে সমীকরণের সাহায্যে কোনো রাশির মাত্রা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাকে মাত্রা সমীকরণ বলে । মাত্রা সমীকরণে মাত্রা 
নির্দেশ করতে তৃতীয় বন্ধনী | | ব্যবহার করা হয়। যেমন বলের মাত্রা সমীকরণ 

[চা [17 -থ] 

২.৩ সারণিতে বিতিন্ন রাশির মাত্রা দেখানো হল। মাত্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কোনো সমীকরণ বা ফমুঁলার সঠিকতা 
যাচাই করতে পারি। উদাহরণম্বরুপ 

৪-আ৮+- 212 

সমীকরণটি বিবেচনা করা যাক। আমরা জানি কেবলমাত্র একই জাতীয় রাশির যোগ, বিয়োগ বা সমতা সন্ভব। সুতরাং একটি 


সমীকরণের প্রতিটি পদ অবশ্যই একই জাতীয় রাশিকে নির্দেশ করতে হবে, অর্থাৎ, প্রতিটি পদের মাত্রা একই হতে হবে। 
এখন উপরিউত্ত সমীকরণে তিনটি পদ আছে, বাদিকে একটি এবং ডানদিকে দুটি। এ সমীকরণে 9 হল সরণ- এর মাত্রা. 
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॥ হল আদি কো, এর মাত্রা যা 


& হল ত্বরণ, এর মাত্রা রঃ - [2 
(হল সময়, এর মাত্রা] 


“এর মাত্রা হল -1]1 ৮], 


82-এর মাত্রা হল, [:7-2 ৮2, 
দেখা যাচ্ছে উপরিউন্ত সমীকরণের বাম দিকের পদটির মাত্রা, এবং ডান দিকের দুটি পদের মাত্রাও [, সুতরাং 


সমীকরণটি সিদ্ধ। 
সারণি ২.৩ : বিভিন্ন ভৌত রাশির সঘকেত, একক ও মাত্রা 
রাশি এস.আই.একক মাত্রা 
নাম ইংরেজি পরিভাষা | সংকেত নাম সংকেত প্রতিপাদন 
দৈর্ঘ্য 1010৪, 1 মিটার টা 0 , 
ভর 20999 ঢ। ] কিলোগ্রাম 15 15 পু 
সময় 1106 সেকেন্ড ও 5 না 
সরণ 015101809177910 5 মিটার া ঢা টি 
ক্ষেত্রফল 298 £৯. মিটার £ হা হা. 00 [2 
আয়তন ৮০175 ৬. মিটার ও 105 [07217 7১ 
বেগ, 919০10,899৫ ঘ. ] মিটার/সেকেন্ড 105 1 হ.57 যা! 
তৃরণ ৪0091978170] ৪ মিটার/সেকেন্ডঠ 1009 2 105 13 1 ঘা 2 
ভররেগ 1000100910010 9 | কিলোগ্রাম- 1৪ [791 15705 পা 
মিটার/সেকেন্ড 
বল 9০০ ঢ ] নিউটন যে 105,109 2 এরা 
কাজ 0110 ৮/ | জুল নর বি. [গাও 
ক্ষমতা 00৮৩ 2 ওয়াট ১ 51 াঠা ও 
শক্তি 00159 ঢ. জুল নর বছ 2] 2 
ঘনতৃ 461751% টি. 1 কিলোগ্রাম/মিটারও চা ও 19-09 টাও 
চাপ 101599016 নি প্যাসকেল 7 টব 2 এ, ঢা হ 
দোলনকাল 10172 7951100 যা সেকেন্ড ও 5 শা 
তরঙ্গ দৈর্্ 42৬০ 1911500 মিটার ঢা বা নী 
কম্পান্ক 750005005 টি হার্জ নত 97 মাল 
তাপমাত্রা 19120096180 9 কেলভিন তু তু 9 
প্রসারণ সহগ ০০-০০1০0€০% | ০03% প্রতি কেলভিন [ তি 9 1 
৩০008051010 
তাপ 09955 ০102 জুল এ ধনে পানা 2 
10698 
তাপ ধারণ ক্ষমতা [1526 ০81801 0 1 জুল/কেলভিন বা । চা পা. 7 201 
আপেক্ষিক সুপ্ত | 9560190 1919171 ] জুল/কিলোগ্রাম 0! মালা [22 
তাপ 10686 
তাপ পরিবাহকত্ক ] 63907721 ঢু | ওয়াট /মিটার - ভাগ | 4 57121] পাটা 59 £ 
০0170010610 কেলভিন 
দীপন ক্ষমতা 10101070103 ] ক্যান্ডেলা ০৫ ০৫ যব 
1006179105 
আলোক ফ্লাক্স 19100107095 3 লুমেন 11 0৫. 91 রা 
দীপন তীব্রতা 11100710900 ঢ) | লাক্স 15 টি বা, 2 
লেন্সের ক্ষমতা [0০0%/87 07 ৪] [0 | ভাই অপ্টার ও হা বা 
1505 


ফর্মা-৩, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


বিবর্ধন 11211502110 ঘা - ৮ - ৮ - - 
তড়িৎ প্রবাহ 9190010 00191 | [  আ্যাম্পিয়ার 4. 4. 7 
আধান 0178156 90 1 কুলম্ব ০ 4.৪ যা 
তড়িৎ তীব্রতা | 9190010 ?]0 1 | নিউটন/কুলস্ব বি [ব.0: পানা ও! 
90161010) 6160070 ভা ! 
1766091 
তড়িৎ বিভব 9190010 ৬. : ভোল্ট চা 7.0 পাএশাওা। 
7000601191 
রোধ 19515020109 ২ : ওহম 2 মরতে বানা 312 
পরিবাহিতা 90110002106 03: সিমেন্স ্ 14৯ 11,275 


পরিবাহকত 900000001 ঢত. প্রতি ওহম প্রতি | 01101 0100 1 111,313 
মিটার 


আপেক্ষিক রোধ | 9990170 0.) ওমহ -মিটার ঠা লো? গাও না গু 2 
15515021109, 
165190515 
তড়িচ্চালক শক্তি | 91900017009 9১2 | ভোল্ট ৬ [01 এনা 
01709 
২.৯. পরিমাপের যন্ত্রাদি 
[৯1929787171 1715167-117)07165 


পরিমাপের জন্য আমরা বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার জন্য এবং অধিকতর সঠিকতা 
অর্জনের লক্ষ্যেই প্রধানত এসব যন্ত্রের ব্যবহার করে থাকি। বৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্রাদি সচরাচর ব্যবহৃত 
হয় তাদের থেকে আমরা নিয়োস্ত যন্ত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব। 

(ক) মিটার স্কেল (90০ 9০৪19) 

(খ) ভার্নিয়ার স্কেল(ড৬০0101 3০৪16) 

(গ) স্লাইড কালিপার্স (31106 091119013) 

(ঘ) স্ক্রু গজ (9016%/ 0856) 


(৩) তুলাযস্ত্র (92191706) 


(ক) মিটার স্কেল 

19075 96919 
পরীক্ষাগারে দৈর্ঘা পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্র হল মিটার স্কেল | এর দৈর্ঘ্য | মিটার বা 100 সেন্টিমিটার। এজন্য 
একে মিটার স্কেল বলা হয়। এ স্কেলের এক পার্্ সেন্টিমিটার এবং অপর পার্থ ইঞ্চিতে দাগ কাটা থাকে। প্রত্যেক 
সেন্টিমিটারকে সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে। এ প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় 1 মিলিমিটার বা 0.1 সেন্টিমিটার। 
প্রত্যেক ইঞ্চিকে সমান আট ভাগ, দশ ভাগ বা োল ভাগে ভাগ করা হয়। 


মিটার স্কেলের সাহায্যে যে দণ্ড বা কাঠির দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার একপ্রান্ত স্কেলের 0 দাগে বা কোনো সুবিধাজনক 
দাগে স্থাপন করতে হবে। দণ্ডের অপর প্রান্ত স্কেলের যে দাগের সাথে মিশেছে তার পাঠ নিতে হবে। দের দুটি প্রান্ত 
পাঠের বিয়োগফল হলো দের দৈর্ঘ্য। সাধারণভাবে যে দণ্ডের দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার বাম প্রান্ত স্কেলের » দাগে স্থাপন 
করলে যদি ডান প্রান্ত % দাগের সাথে মিশে যায় তবে দণ্ডের দৈর্ঘণ, হবে, [, - % _ যু এ স্কেলের সাহায্যে 
মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘা সঠিকভাবে মাপা হয়। এর চেয়ে সুক্মস পরিমাপ করতে হলে ব্যবহার করতে হয় ভার্নিয়ার স্কেল। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৯ 


(খ) ভার্নিয়ার স্কেল 


০110" 90৪16 


সাধারণ মিটার স্কেলে আমরা মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে পারি। মিলিমিটারের ভগ্রীংশ যেমন 0.2 মিলিমিটার, 0.6 
মিলিমিটার বা 0.8 মিলিমিটার ইত্যাদি মাপতে হলে আমাদের ব্যবহার করতে হয় ভার্নিয়ার স্কেল। গণিত শাস্ত্রবিদ 
পিয়েরে ভার্নিয়ার এ স্কেল আবিষ্কার করেন। তার নামানুসারে এ স্কেলের নাম ভার্নিয়ার স্কেল। 


মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের ভগ্নীৎশের নির্ভুল পরিমাপের জন্য মূল স্কেলের পাশে যে ছোট আর একটি চেন ব্যবহার 
করা হয় তার নাম ভার্নিয়ার স্কেল। ভার্নিয়ার স্কেলকে মিটার স্কেলের সাথে ব্যবহার করে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। 


ভার্নিয়ার স্কেল মূল বা প্রধান স্কেলের পাশে সবুত্ত থাকে এবং প্রধান স্কেলের পাশ দিয়ে সামনে বা পেছনে সরানো 
যায়। ধরা যাক একটি ভার্নিয়ার স্কেলে দশটি ভাগ আছে (দশটি দাগ কাটা) | এ দশতাগ প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম 
ভাগের সমান (চিত্র ২.১)। প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগ হল 9 মিলিমিটার বা 0.9 সেন্টিমিটার। ভার্নিয়ার স্কেলের 
10 ভাগ যেহেতু প্রধান স্কেলে 9 ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান সুতরাং ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগগুলো প্রধান চ্কেলের ক্ষুদ্রতম 
তাগের চেয়ে সামান্য ছোট। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ কতটুকু ছোট তার 
পরিমাণকে বলা হয় ভার্নিয়ার ধুবক (৬671108" 00775$976) | একটি সহজ সূত্র ছারা ভার্নিয়ার ধুবক নির্ণয় করা যায় তা 
হল, ভা্িয়ার ধুবক --7 যেখানে ৪ প্রধান স্কেলের | ক্দুদ্রতম ভাগের দৈর্ঘ্য এবং. ভার্নিয়ারের ভাগের সংখ্যা। 


উপযুন্ত ক্ষেত্রে ও _ | মিমি এবং? _ 10 ভাগ 


কোনো কোনো সময় ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের 19 ক্ছুদ্রতম ভাগের সমান থাকে এবং প্রধান 
স্কেঙ্গের এক ক্ষুদ্রতম ভাগ 1107) এর চেয়ে কম থাকে। তখন ভার্নিয়ার ধুবক পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভার্নিয়ার ধ্বক 
নির্ভর করে প্রধান স্কেল ভার্নিয়ার স্কেলের দাগ কাটার বৈশিক্ট্যের ওপর। 


ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ 


মনে করা যাক, £ দণ্ডের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে (চিত্র ২.১)। দণ্ডটির 4, প্রান্ত প্রধান স্কেলের শূন্য (0) দাগের 
সাথে মিলিয়ে ভার্নিয়ারটি সামনে বা পেছনে সরিয়ে দণ্ডের 7 প্রান্তের সাথে মিলানো হয়। মনে করা যাক, দণ্ডের 9 
প্রান্ত স্কেলের 1/ মি মি দাগ অতিক্রম করেছে তাহলে এর দৈর্ঘঘ ৬ ও (4+1) মি মি এর মাঝামাঝি । এ 14 মি মি 
এর চেয়ে বাড়তি দৈর্ঘ্য ভার্নিয়ার ব্যবহার করে বের করতে হবে। এর দৈর্ঘটুকু হবে ভার্নিয়ার পাঠ। 


নন নন 
চিত্র : ২.১ ভার্নিয়ার স্কেল 
এবার দেখতে হবে ভার্িয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোন একটি দাগের সাথে মিলেছে। যদি কোনো দাগ না 


মিলে থাকে তাহলে দেখতে হবে ভার্নিয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোন একটি দাগের সাথে সবচেয়ে কাছাকাছি 
হয়েছে। ভার্নিয়ার স্কেলের এ দাগই হবে ভার্নিয়ারের সমপাতন। 


২০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


মনে করা যাক, ভার্নিয়ারের ৬ নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে বা কাছাকাছি হয়েছে। সুতরাং 
যস্ত্রের ভার্নিয়ার ধুবক ৬ ০ হলে দণ্ডের দৈর্ঘ্য _ প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ 

- প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন ৮ ভার্নিয়ার ধুবক 

অর্থীৎ,া,-_ 1৬7৬ ৮৬৫০ 


ধরা যাক, দন্ডের 7 প্রান্ত প্রধান স্কেলের 14 মি মি দাগ অতিক্রম করেছে এবং ভার্নিয়ারের 3 নম্বর দাগটি প্রধান 
স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে । তাহলে দণ্ডের দৈর্ঘা হবে 


[,- 14মি মি + 3 ৮ 0.1 মি মি (ভার্শিয়ার ধুবক হলো 0.1 মি মি) 
14.3 হাা। _ 1.43 00 


(গ) স্লাইড ক্যালিপার্স 
১1105111115 


স্লাইড ক্যালিপার্সের অপর নাম ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স। কারণ, এ যন্ত্র দ্বারা মাপজোখের বেলায় ভার্নিয়ার পদ্ধতি ব্যবহার 
করা হয়। একটি আয়তকার ইস্পাত দন্ট্ের গায়ে দাগ কেটে স্লাইড ক্যালিপার্সের মূল বা প্রধান স্কেল তৈরি করা হয়। 
প্রধান স্কেলের যে প্রান্তে শূন্য দাগ কাটা থাকে অর্থাৎ, যে প্রান্ত থেকে স্কেলের সূচনা হয় সে প্রান্তে একটি ধাতব চোয়াল 
আটকানো থাকে। প্রধান স্কেলের গায়ে চোয়াল যুক্ত একটি ভার্নিয়ার স্কেল পরানো থাকে। চিত্র ২.২ | এ চোয়ালযুক্ত 
ভার্নিয়ার প্রধান স্কেলের উপর সামনে বা পেছনে সরানো যায়। এ স্কেলের 


চিত্র ৪ ২.২ স্লাইড ক্যালিপার্স 


সাথে একটি জ্কু থাকে। এ স্ক্ুর সাহায্যে ভার্নিয়ার স্কেলকে প্রধান স্কেলের গায়ে যে কোনো জায়গায় আটকিয়ে রাখা 
যায়। মূল স্কেলের চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল যখন লেগে থাকে তখন সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের শুন্য দাগ 
প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। অনেক যন্ত্রে নাও মিলতে পারে। তখন বুঝতে হবে যাস্ত্রিক তুটি রয়েছে 
এবং এর জন্য পাঠ সংশোধন করে নিতে হয়। ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের ডান পাশে থাকলে ত্রুটি 
হবে ধনাত্মক আর যদি ভার্নিয়ারের শুন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের বাম পাশে থাকে তাহলে ত্ুুটি হবে খণাত্মক | 
এ যান্ত্রিক ত্রুটি সব সময়ই আপাত পাঠ থেকে বিয়োগ করতে হয়। কোনো দণ্ডের আপাত পাঠ যদি [.' এবং যান্ত্রিক টি 
যদি হয় ০ তাহলে প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ, দৈর্ঘ হবে _ 

(8৪) 


সাইড ক্যালিপার্স কী করে ব্যবহার করতে হয় ? 


যে বস্তু বা দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তা স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়াল দুটির মাঝে স্থাপন করতে হয়। ভার্নিয়ার 
স্কেলের সাথে লাগানো চোয়াল ঠেলে সামনে আনতে হয় যাতে প্রধান স্কেলের চোয়াল ও ভার্নিয়ারের চোয়াল বস্তুটিকে 
বিপরীত দিক থেকে স্পর্শ করে। এখন স্কুর সাহায্যে ভার্নিয়ারটি প্রধান স্কেলের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে দিই। এবার 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২১ 


প্রধান স্কেলের পাঠ ও ভার্নিয়ারের পাঠ নিই। 
সুতরাং বস্তুটির দৈর্ঘ্য - প্রধান স্কেল পাঠ (৬) + ভার্নিয়ার সমপাতন (৬) » ভার্নিয়ার ধুবক (৬ ০)- [যান্ত্রিক জুটি 
(756)] 
স্লাইড ক্যালিপার্সের ব্যবহার : 
সাইড ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয়। 
(ক) বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে। 
(খ) চো বা বেলনের উচ্চতা নির্ণয়ে । 
(গ) ফীপা নলের অন্তঃব্যাস ও বহির্যাস নির্ধয়ে। 
ঘে) স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় : 
(১) আয়তাকার বস্তু 
(২) গোলকের আয়তন নির্ণয় 
(৩) সিলিন্ডার বা চোঙ বা বেলনের আয়তন নির্ণয় 
১. আয়তকার বস্তুর আয়তন নির্ধয় : 
কোনো আয়তাকার বস্তুর আয়তন "% হলে, 
৬-][,*3 ৮ 
এখানে, [, » বস্তুর দৈর্ঘ্য, 7 - বস্তুর প্রস্থ এবং ঢা » বস্তুর উচ্চতা। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যা,, 3 ও [নু 
নির্ণয় করে উপরিউত্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়। (আয়তন নির্ণয়ের বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য ব্যবহারিক 
অংশে ১নং পরীক্ষণ দ্রষ্টব্য) । 
২, গলকের আয়তন নির্ণয় : 
কোনো গোলকের আয়তন ৬ হলে, 
৬ গাও এ রে ঃ 


] 
76 গে 


যেখানে, £ - গোলকের ব্যাসার্ধ এবং এ - গোলকের ব্যাস। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে গোলকের ব্যাস নির্ণয় করে 
উপরিউত্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়। 


৩. সিলিন্ডার বা বেলনের আয়তন নির্ণয় : 


যেখানে, - বেলনের ব্যাসার্ধ, এ - বেলনের ব্যাস এবং 1) বেলনের উচ্চতা। 
স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে বেলনের ব্যাস ও উচ্চতা নির্ণয় করে উপরিউত্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়। 
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€ঘ) জ্কুগজ 
119 ০০ (58009 


এ যন্ত্রটি অপর নাম মাইক্রোমিটার স্কু গজ। এ যন্ত্রের সাহায্যে তারের ব্যাসার্ধ, সরু চোষ্ের ব্যাসার্য ও ছোট দৈর্ঘ্য 
পরিমাপ করা যায়। এতে রয়েছে দুই প্রান্তে দুটি সমান্তরাল বাহু বিশিষ্ট [ আকৃতির ফ্রেম কাঠামো 7: চিত্র ২.৩]। এর 
এক বাহুর সমতল পিঠ /১-এর সাথে একটি সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড বা কীলক স্থায়ীভাবে আটকানো রয়েছে এবং 
অপর বাহুতে রয়েছে একটি ফাঁপা নল 0 এ নলে রয়েছে মিলিমিটারে দাগাঙ্কিত একটি সরল স্কেল। একটি 
বেলনাকৃতির টুপি গ' পরিহিত একটি জ্ঞু | স্কুটি ফাঁপা নল 0-এর তিতর চলাফেরা করতে পারে। বেলনাকৃতি টুপি 
[ু-এর কিনারাকে সাধারণত 50 বা 100 ভাগ করা হয়। স্কুর মাথা 9 যখন স্থায়ী কীলক বা সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড 
(4) স্পর্শ করে তখন বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। এরকম অবস্থায় দুটি 
স্কেলের শূন্য দাগ যদি না মিলে তাহলে বুঝতে হবে যাস্ত্িক ত্রুটি রয়েছে। 


চিত্র ২.৩ স্কু গজ 


টুপি ণ' একবার ঘুরালে এর যতটুকু সরণ ঘটে এবং রৈখিক স্কেল বরাবরে যে দৈর্ঘ্ঘ এটি অতিক্রম করে তাকে বলা হয় 
স্কুর পিচ বা পিচ (21601)। বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র একভাগ ঘুরালে-এর প্রান্ত বা স্কুটি যতটুকু সরে আসে তাকে বলা 
হয় যন্ত্রের লঘিষ্ঠ গণন (7,529 ০০০:)। যন্ত্রের পিচ-কে বৃত্তাকার স্কেলের সংখ্যা ঘ্বারা ভাগ করলে লথিষ্ঠ মান পাওয়া 
যায়। সুতরাং 


পিচ 
লি গগন » বৃত্তকার স্কেলের ভাগের সংখ্যা 


বৃত্তাকার স্কেলে সাধারণত 100 ভাগ থাকে এবং এই যন্ত্রে পিচ থাকে 1 মিমি 

4. লিষ্ট গন - 586 মিমি - 0:01 মিমি 

স্কু গজের যাস্ত্িক ভুটি (70907-011167168] 67:07)” স্কু গজে দুই ধরনের যাস্ত্রিক টি দেখা যায়, যথা : শূন্য ভ্ুটি 
(2010 2701) ও ব্যাকল্যাশ তুটি বা পিছট টি 038011291) 0701) । 


শুন্য ভ্ুটি : স্কুর মাথা যখন স্থায়ী কীলক বা সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড / স্পর্শ করে তখন বৃত্তাকার স্কেলের শুন্যদাগ 
রৈথিক স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যাওয়া উচিত [চিত্র ২-৪)। যদি না মিলে তাহলে বুঝতে হবে যাস্তিক বটি 
রয়েছে। 
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বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ যদি রৈথিক স্কেলের শুন্য দাগ পর্যস্ত না গৌছে অর্থাৎ, বৃভতাকার স্কেলের শুন্য দাগ রৈথিক 
স্কেলের শূন্যদাগের নিচে থাকে | চিত্র ২.৫] তাহলে যান্ত্রিক ভ্ুটি হবে ধনাঅক (16)। 


এ অবষ্থায় বৃত্তাকার স্কেলের শুন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের যে কয়ঘর পিছনে থাকে, সেই ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ 
গণন দিয়ে গুণ করে যাস্ত্রিক তুটির মান নির্ণয় করা হয়। আর যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগ 
অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ, যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ শূন্য দাগের উপরে থাকে চিত্র ২.৬] তা হলে যাস্ত্রিক ভ্ুটি 
হবে খণাতআক (6) 


এ অবম্থায় বৃন্তাকার স্কেলের যে কয় ঘর রৈধিক স্কেলের শূন্য দাগের ওপরে থাকে, ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন দিয়ে গুণ 
করে যাস্ত্রিক টির মান নির্ণয় করা হয়। রণ রাখতে হবে : শুদ্ধমান পাওয়ার জন্য নির্ণীতি বা আপাত দৈর্ঘা থেকে 
যাক্ত্রিক ত্রুটি সবসময় বিয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ, আপাত দৈর্ঘ্য. হলে, প্রকৃত দৈর্ঘ্য, [,'_ (+6)। 
ব্যাকন্যাশ আুটি বা পিছন তুটি : যে সকল যন্ত্র, স্কু , নাট ইত্যাদি নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি সে সকল যন্ত্রেই এই 
তুটি কম বেশি দেখা যায়। নতুন অবস্থায় এ ত্ুুটির পরিমাণ একেবারে নেই বললেই চলে। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে 
ম্কু ক্ষয় হয়ে আলগা হয়ে পড়ে ফলে স্কু কে উভয় দিকে একই পরিমাণ ঘৃর্ণনে সরণ সমান হয় না। একে ব্যাকল্যাশ 
ত্রুটি বা পিছট ত্ুটি বলে। পাঠ নেওয়ার সময় স্কুকে একই দিকে ঘুরিয়ে এ ভ্তুটি পরিহার করা যায়। 

কী করে ব্যবহার করতে হয় ? 

যে তারের ব্যাস মাপতে হবে বা যে পাতের পুরুত্ব বের করতে হবে তাকে 4. ও 7 এর মাঝে স্থাপন করতে হবে। 
তার বা পাতটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে এর এক পাশ /.-কে এবং অপর পাশ কে স্পর্শ করে। এবার 


বৃত্তাকার ও রৈথিক স্কেলের পাঠ নিতে হবে। মনে করা যাক রৈথিক স্কেলের পাঠ [, মি মি এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ 
সত্ধ্যা 0 1 সুতরাং তারের ব্যাস বা পাতের পুরুত্ব হবে : 


২৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ব্যাস বা পুরুত্ব - রৈখিক স্কেল পাঠ + বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা % লথিষ্ঠ গণন 
-],মিমি+০১৮],0 -[মিমি+ 0১৮ 0.01 মিমি- (,+0.01 0) মিমি 


মনে করা যাক, রৈখিক স্কেলের পাঠ 2 মি মি এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা 30, তখন তারের ব্যাস - 2 মি মি 
+ 30৮ 0.01 মিমি,-2মিমি +0.3মিমি - 2.3 মিমি। 


স্কুপজের সাহায্যে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ঘয় : বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট কোনো তারের প্রচ্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 


ঞহলে, 
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যেখানে, £ - তারের ব্যাসার্ধ এবং ৫ - তারের ব্যাস। স্কু গজের সাহায্যে তারের ব্যাস নির্ণয় করে উপরিউন্ত সূত্রের 
সাহায্যে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়। [পরস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য ব্যবহারিক 
অংশের পরীক্ষণ দ্রষব্য]। 


(ও) তুলা যন্ত্র 

কোনো কোনো সময় পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নে খুব অল্প পরিমাণ জিনিসের ভর সুক্স্রভাবে নির্ণয় করতে হয়, যা সাধারণ 
নিন্তি দিয়ে করা যায় না। বস্তু বা পদার্থের পরিমাণ যত কম হবে ভার ভর পরিমাপের নিন্তি হতে হবে তত সৃক্স। 
এরকম একটি সুক্ষ নিত্তি হল তুলা যন্ত্র বা তুলা। এযস্ত্র পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন দ্যাবরেটরিতে কোনো অল্প জিনিসের 
ভর সৃক্ভাবে পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। কারণ ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগারে কোনো জিনিসের ভর পরিমাপ সঠিক না 
হলে পরীক্ষণ থেকে ভুল ফলাফল আসতে পারে এবং পরীক্ষণটির উদ্দেশ্য ভক্ডুল হয়ে যেতে পারে। 


চিত্র : ২.৭ 


গঠন প্রণালি : তুলাযস্ত্রে সাধারণ নিস্তির মত দুটি সমান ওজনের পাল্লা বা তুলাপাত্র (3০816 77 ) [1 ও 7১ নিক্তির 
দুই প্রান্তে থাকে। এ পাল্লা দুটি একটি ধাতব দণ্ড বা বিম 413-এর দুই প্রান্তে দুটি খীজের মধ্যে উন্টানো ছুরির ফালের 
উপর দুটি সমান ওজনের ফেমের সাহায্যে ঝুলানো থাকে। 403 বিমের কেন্দ্র একটি ছুরি (07169) আটকিয়ে দেওয়া 
হয়। এটি নিচের দিকে মুখ করে থাকে। 

43 বিমটিকে একটি উল্লম্ব ফীঁপা থাম 7-এর উপর রাখা হয়। এ থামটি কাঠের ভিত বা পাটাতন (973)-এর 
মাঝখানে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। এই পাটাতনের সাথে তিনটি লেভেলিং জ্কু [.9) থাকে। (তৃতীয়টি চিত্রে দেখানো 
হয়নি)। এসব জ্কুর সাহায্যে যন্ত্রটিকে লেভেলিং করা হয়। ফীপা থামটির মধ্যে একটি নিরেট ধাতবদন্ড পাটাতন সব্ল্ন 
হাতল] ঘুরিয়ে ওঠানো নামানো যায়। 
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বিম 40-এর ঠিক মধ্যস্থলে একটি ব্রিকোণাকৃতি আ্যাগেট পাথরের মোটা দিকটা আটকিয়ে সরু ধারটা থামটির নিরেট 
দণ্ডের উপর অবস্থিত একটি আ্যাগেট প্লেটের উপর বসানো থাকে। নিরেট দণ্ডকে উপরে তুললে বিম 48 আযাগেট 
পাথরের সুরু দিকটাকে ফালক্াম করে দুলতে পারে। 


তুলাদন্ডের মধ্যস্থলে একটি লম্বা সূচকের (১0 ) চওড়া দিকটা আটকে এর নিচের সবু প্রান্তকে একটি স্কেলের উপর 
মুত্ত রাখা হয়। তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকলে সূচকের সু প্রান্ত স্কেলের 0 দাগের উপর থাকে। ওলন দড়ি (].) ও 
পাটাতনের নিচের স্কুর সাহায্যে দণ্ডটিকে অনুভূমিক করা হয়। সমগ্র যস্ত্রটিকে একটি কাচের বাক্সে রাখা হয়। 


তুলাযন্ত্রটি ব্যবহার করার সময় হাতল ]ন ঘুরিয়ে থামটিকে উপরে ওঠাতে হবে এতে 4১73 বিমটিও উপরে ওঠবে এবং 
ছুরির কিনারার উপর মুক্তভাবে দুলতে থাকবে। দন্ডের সাথে পাল্লা দুটিও উপরে নিচে দুলতে থাকবে। হাতল [7 উল্টা 
দিকে ঘুরালে থাম নিচে নেমে যাবে বিম 4১3 ও পাল্লার দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। 


3 বিম দুলতে থাকলে সুচক কীটাটি নিচের স্কেলের উপর ডানে বায়ে দুলতে থাকবে। পাল্লায় কোনো জিনিস না 
থাকলে মূচকটির দোলন স্কেলের শূন্য দাগের দু'পাশে সমান হবে। এই দোলন শুন্য দাগের দুপাশে সমান না হলে 43 
বিমের দুই পাশের সমন্বয় স্কু (39 ) ছারা এমনভাবে সমন্বয় করে নিতে হবে যাতে সূচকের দোলন স্কেলের শুন্য 
দাগের দুপাশে সমান হয়। থাম ৮ উলম্ব হল কিনা তা ওলন রেখা ]ম, দ্বারা দেখে নিতে হয়। 


কোনো বস্তু বা জিনিসের ভর মাপতে হলে বস্তুটিতে বামদিকের পাল্লায় রাখতে হয় এবং ডানদিকের পাল্লায় একটা 
একটা করে জ্ঞাত বা জানা বাটখারা ধীরে ধীরে রাখতে হয় যতক্ষণ না সূচকটি স্কেলের শূন্য দাগের দুই পাশে 
সমানভাবে দুলতে থাকে। এভাবে জানা বাটখাড়ার সাহায্যে বস্তুর ভর নির্ণয় করা যায়। 


অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 

১। 5255 [) ভরের একক কোনটি? 
ক. খ. কিলোগ্রাম 
গ. রা ঘ. পাউন্ড 


২। একটি দণ্ডকে ম্লাইড ক্যালিপার্সে স্থাপনের পর যে পাঠ পাওয়া গেল তা হচ্ছে প্রধান স্কেল 2 01, ভার্নিয়ার 
পাঠ 3 এবং ভার্নিয়ার ধুবক 1111 দণটির দৈঘ্ট কত ? 
ক. 203 ০] খ. 2.3 ঢো? 
গর 2503 হা ঘ. 2.3 হা? 


নিচের চিত্র হতে ৩নং ও নং প্রশ্রের উত্তর দাও : 


এ শ 
7 00 


চিত্র খ' 
ফর্মা-৪, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


৩। খচিত্রটির আয্তন- 


€ক) গাও ৪) ্ ঠা 
পে) 2 ছে) ও 

৪। কও খচিত্রের আয়তনের অনুপাত - 
কে) 1:0.672 খে) 1:0.0672 
গে) 1:0.763 ঘে)ট 1 :0.637 


৫। ভিনটি বিবৃতি দেওয়া হল- 
1, ভর পরিমাপে ব্যবস্থভ সংকর ধাতুর তৈরি সিলিভ্ডারটির ব্যাস 3.9 ০8 এবং উচ্চতা 3.9 তো, 


0, পানির বৈধ বিন্দুর তাপমাত্রা ভাগকে এক কেলভিন বলে 
111. সিজ্জিয়াম- 133 পরমাণু 1 সেকেন্ডে 9192631:770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করে। 


বিবৃতি তিনটির আলোকে নিচের কোনটি সঠিক 
ক. £ খ.. 7 
প্‌. 31 ঘ. 1,711 
সৃজনশীল পর্ন 
4. 4৮] 
ঈ্! 
| র্‌ €ক) খে) 
প্রদর্শিত চিত্রের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও । 


ক. ক" চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রের নাম কীঃ 


খ.  'ক' চিত্রের 4.1 ও 3731 অংশের পার্থক্য লিখ । 
গ.  'ক' নংযন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে “খ' নং চিত্রের অস্তঃব্যাস নির্ণয় করা যায়। 
ঘ, বাস্তব জীবনে “ক' চিত্রে প্রদর্ণিত যন্ত্রটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। 


তৃতীয় অধ্যায় 
গতি 
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পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হচ্ছে বলবিজ্ঞান-যেখানে বলের ক্িয়াধীন বস্তুর স্থিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করা 
হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বলবিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক ধারণা আলোচনা করব। গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাশির সংজ্ঞা, মাত্রা ও 
একক; পারস্পরিক সম্পর্কসূচক গতির সমীকরণ, নিউটনের গতি বিষয়ক সৃত্রাবলি বিশদভাবে আলোচিত হবে এ 
ভিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে ভরবেগের সংরক্ষণ। এটি নিয়েও আলোচনা করা হবে এ অধ্যায়ের শেষ 
| 
৩.১। স্কেলার রাশি ও ভেষ্টর রাশি 
১০819175 280 ৬০০(075 
ভৌতজগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকেই রাশি বলে। যেমন কোনো বন্তুর দৈর্ঘ্য, ভর, আয়তন, ঘনত্ব ইত্যাদি 
পরিমাপ করা যায়। এগুলো সবই রাশি। কোনো রাশি যখন পরিমাপ করা হয় তখন তার একটি মান থাকে। এ মান 
প্রকাশ করতে আমরা একটি সংখ্যা এবং একটি একক ব্যবহার করি। যেমন, আমরা যদি বলি রণির উচ্চতা 1.5 মিটার, 
তাহলে বুঝা যায় দৈর্ঘের একক মিটার, আর রণির উচ্চতা তার 1.5 গুণ। কিন্তু কেবল মান দিয়েই সকল রাশিকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। যেমন, আমরা যদি বলি একটি গাড়ি ঘণ্টায় 30 কিলোমিটার বেগে চলছে, তাহলে এটা 
বুঝা যাবে যে গাড়িটি এক ঘণ্টায় 30 10) দুরত্ব অতিক্রম করেছে, কিন্তু গাড়িটি কোন দিকে সে দূরত্ব অতিব্রম করেছে, 
তা জানা যাবে না। গাড়িটির গতির প্রকৃত অব্থা বুঝতে হলে গাড়িটির বেগ কোন দিকে সেটাও উল্লেখ করতে হবে। 
দিকের বিবেচনায় আমরা বস্তু জগতের সকল রাশিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি; যথা - 


১। স্কেলার রাশি 
২। ভেক্টর রাশি। 


চ্কেলার রাশি : যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না 


তেষ্টর রাশি : যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর 
রাশি বলে। যেমন _ সরণ, ওজন, বেগ, ত্বরণ, বল, তড়িৎ তীব্রতা, চৌম্বক তীব্রতা ইত্যাদি। 


৩.১ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি ভেষ্টরকে মান ও দিক দিয়ে আর চ্কেলার রাশিগুলোকে কেবল মান দিয়ে 
নির্দেশ করা হয়েছে। 


সারণি ৩.১ : স্কেলার ও ভেষ্টর রাশির উদাহরণ 


স্কলার রাশি ভেক্টর রাশি 
নাম ] সংকেত) উদাহরণ নাম সংকেত উদাহরণ 
দূরত্ব এ 400) সরণ 9. [407 পূর্ব দিকে 
তি দ্র. 3019 1 বেগ ৬ 1307731 উত্তর দিকে 
সময় 153 বল না 1001 উপরের দিকে 
শত্তি 5 20007 তৃরণ &. 19817$-2 নিচের দিকে 
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তেষ্টর রাশির নির্দেশনা 

7২61)76507162610]) 012 ৬০০০] 

কোনো রাশির সংকেতের উপর তীর চিহ্ন দিয়ে ভেক্টর রাশি নির্দেশ করা হয়, যেমন 4 বা 14]1 4১ ভেক্টর রাশি /১- 
এর মান নির্দেশ করে। ছাপার ক্ষেত্রে অনেক সময় £-এর বদলে বোল্ড হরফ / দিয়ে ভেক্টর এবং সাধারণ হরফ 
দিয়ে রাশিটির মান প্রকাশ করা হয়। 


8.7 1001৫ 


দ 
চিত্র : ৩.১ 
চিত্রে কোনো ভেক্টর রাশিকে একটি তীর চিহিত সরলরেখা ছ্বারা নির্দেশ করা হয়। সরল রেখার দৈর্ঘা রাশিটির মান এবং 
তীর চিহ্ন এর দিক নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ ৩.১ চিত্রে সরণ 50 107) কে ] 0. দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। 
সুতরাং এ চিত্রে /১ ভেক্টরটি যার দৈঘ্ 3 010, সেটি পশ্চিম দিকে 150 10] সরণ নির্দেশ করে। 7 ভেক্টরটি 
পূর্বদিকের সাথে 30০ কোণে উত্তর দিকে 10010) সরণ নির্দেশ করে। 


ভেক্টর রাশির যোগ ও বিয়োগ 


দুই বা ততোধিক এক জাতীয় ভেক্টর রাশি যোগ করলে একটি নতুন 

ভেক্টর রাশি পাওয়া যায়। এ নতুন রাশিটিকে দুই বা ততোধিক ভেক্টর 

রাশির লক্ষি বলে । আর যে ভেক্টরগুলো যোগ করে লব্থি ভেক্টর পাওয়া 

যায় তাদের প্রত্যেককে লব্ধি ভেক্টরের উপাংশ বলে। যোগের জন্য £ 

ভেক্টর রাশি দুটি অবশ্যই একই জাতীয় হতে হবে । বেগ, তৃরণ ইত্যাদি 

সম্ভব । কিন্তু বেগের সাথে তৃরণের যোগ সম্ভব নয়। এ কথাটি অবশ্য চিত্র : ৩.২ 
স্কেলার রাশির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । যেমন তাপমাত্রার সাথে শক্তির যোগ 

সম্ভব নয়। 


দুটি স্কেলার রাশির যোগ সাধারণ বীজগণিতের সুত্রানুসারে করা যায়, যেমন 4 + 3 -7। কিন্তু দুটি ভেক্টর রাশির যোগ 
এভাবে করা যায় না। দুটি ভেক্টর রাশির যোগফল শুধু রাশিগুলোর মানের ওপর নির্ভর করে না, তাদের মধ্যবর্তী 
কোণের ওপরও নির্ভর করে। ধরা যাক, একটি কণা 4 থেকে 4 ঠো? সরে -তে গেল (চিত্র ৩.২)। এরপর 730. 
বরাবর সে 3010. দুরত্ব অতিক্রম করে । তাহলে কণাটির সরণ হল /0:| আর যদি কণাটি /13 এরপর 130 বরাবর 
না গিয়ে 37) বরাবর 3 00) দুরত অতিক্রম করে, তাহলে তার সরণ হবে /1)। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে 40 ও 41) 
সমান নয়, অর্থাৎ, এখানে রাশি দুটির মানের সাথে দিক জড়িত থাকায় তাদের যোগ সাধারণ গাণিতিক নিয়মে 4 +3-? 
হল না। দুটি ভেক্টর রাশির মান যদি 4 01. এবং 3 01 হয় তবে তাদের মধ্যবর্তী কোণের ওপর নির্ভর করে যোগফলের 
মান ] 0] থেকে শুর করে 7 গো? পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা হতে পারে। কাজেই ভেক্টর রাশির যোগ সাধারণ 
বীজগাণিতিক নিয়মে করা যায় না, তা জ্যামিতিক উপায়ে করতে হয়। 
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তেষ্টর রাশি ও স্কেলার রাশির পার্থক্য 
ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি 
১. যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ | ১. যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান ছারা সম্পূর্ণরূপে 
করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না 
হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে । যেমন_ তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে । যেমন_ দৈর্ঘ্য 
সরণ, বেগ, ওজন দ্রুতি, ভর। 


২. শুধু মান অথবা শুধু দিক অথবা উভয়ের ২. শুধু মানের পরিবর্তন হলে স্কেলার রাশির 
পরিবর্তন হলে ভেক্টর রাশির পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হয়। 


৩. ভেক্টর রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি ৩. স্কেলার রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি 
বীজগণিতের নিয়মে হয় না। বীজগণিতের নিয়মানুসারে হয় । 


৩.২ স্থিতি ও গতি 
চ২০9€ 2701৬100107) 


স্থিতি : সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিপার্থের সাপেক্ষে যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে না তখন এঁ 
বস্তুকে স্থিতিশীল বা স্থির বলে। আর এ অবস্থান অপরিবর্তিত থাকাকে বলে স্থিতি। 


গতি : সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিপার্থের সাপেক্ষে যখন কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে 
গতিশীল বলা হয়। আর অবস্থানের এ পরিবর্তনের ঘটনাকে গতি বলে। 


[পরম স্থিতি ও পরম গতি : কোনো বস্তু স্থিতিশীল না গতিশীল তা বুঝার জন্য বস্তুর আশপাশ থেকে আর একটা 
বস্তুকে নিতে হবে যাকে আমরা প্রসঙ্তা বস্তু (২০0:0700 0)০০) বলতে পারি। এ প্রসঙ্গ বস্তু ও আমাদের 
সাপেক্ষে স্থির বলে ধরা হয়। আলোচ্য বস্তু ও প্রসঙ্ঞা বস্তু যদি একই দিকে একই বেগে চলতে থাকে তাহলেও কিন্তু 
সময়ের সাথে কতুদ্ধয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, যদিও প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি গতিশীল। চলস্ত 
ট্রেনের কামরার দুই বন্ধু যদি মুখোমুখি বসে থাকে, তবে একজনের সাপেক্ষে অন্যের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় 
না। সুতরাং স্থিতিশীল বলা যেতে পারে। সের্প পরম স্থিতিশীল প্রসঙ্তা বস্তুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতিকে আমরা 
পরম গতি বলি। কিন্তু এ মহাবিশ্বে এমন কোনো প্রসঙ্তা বস্তু পাওয়া সম্ভব নয় যা প্রকৃতপক্ষে স্থির রয়েছে কারণ পৃথিবী 
প্রতিনিয়ত সূর্ের চারদিকে ঘুরছে, সূর্য ও তার গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে নভোমণ্ডলের চারদিকে ঘুরছে। কাজেই আমরা যখন 
কোনো বস্তুকে স্থিতিশীল বা গতিশীল বলি, তা আমরা কোনো আপাত স্থিতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে বলে থাকি। কাজেই 
আমরা বলতে পারি এ মহাবিশ্বের সকল স্থিতিই আপেক্ষিক-সকল গতিই আপেক্ষিক। কোনো গতিই পরম নয়, পরম 
নয় কোনো স্থিতিই।] 


৩.৩। দুরত্ব ও সরণ 

[)019687106 9110 1019])19007116111 
ধরা যাক, অভি তার স্কুলের গেট থেকে 100 1) দৌড়ে গেল। সুতরাং অতি তার অবস্থানের পরিবর্তন করল। যদি প্রশ্ন 
করা যায় অভি এখন কোথায় আছে ? উত্তরে হয়তো অনেকেই বলবে 1001 দূরে আছে। উত্তরটা আর্থশক ঠিক, অভি 
গেট থেকে 10019 দূরে আছে সত্য, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আছে তা বলা যাবে না। কেননা অভি গেট থেকে উত্তর, 
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দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বা অন্য যে কোনো দিকে 1007) দূরে থাকতে পারে। অতির অবস্থানের পরিবর্তন সঠিকভাবে 
জানতে হলে অভি কোন দিকে 1001) দূরে গেছে তা জানতে হবে। যদি বলা হয় অভি গেট থেকে 1001 পূর্বদিকে 
দৌড়ে গ্রেছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অভির অবস্থান জানা যাবে। গেট থেকে সোজা পূর্ব দিকে 100] গেলেই অতিকে 
পাওয়া যাবে। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা অভির অবম্থানের পরিবর্তন বুঝাবার জন্য যে রাশিটি ব্যবহার করেছি তা হল দুরত্ব। 
এটি একটি স্কেলার রাশি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা দূরত্বের সাথে সাথে দিকও উল্লেখ করেছি-সেটি সরণ। এটি 
একটি ভেষ্টর রাশি। একটি নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব বা অবস্থানের পরিবর্তন তা হল সরণ। 


নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর পারিপার্থিকের সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তনকে সরণ বলে। 


কোনো বস্তুর আদি অবস্থান ও শেষ অবস্থানের মধ্যবতী ন্যুনতম দুরত্ব অর্থাৎ, সরল রৈথিক দৃরত্ই হচ্ছে সরণের মান 
এবং সরণের দিক হচ্ছে বস্তুর আদি অবস্থান থেকে শেষ অবস্থানের দিকে। 


সরণ বস্তুর গতিপথের ওপর নির্ভর করে না। কোনো একটি বস্তুর 4, থেকে 

7 অকথানের (চিত্র ৩.৩) বিভিন্ন পথে যেতে পারে। কিন্তু বস্তুটির সরণ হবে ্ 

4 থেকে 8 এর দিকে। 4১ ও 9 এর মধ্যবর্তী ন্যুনতম দুরত্ব অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ৪ 
4১03 সরল রৈথিক দুরত্ব হল দরণের মান ও - 4১0 এবং দিক হল / থেকে 

8 এর দিকে। যেহেতু সরণের মান ও দিক উভয়ই আছে, কাজেই এটি একটি 

ভেষ্টর রাশি। 


মাত্রা : সরণের মাত্রা হল দৈর্ঘঘের মাত্রা । 
অতএব, ৪- [4] 
একক : সরণের একক হল দৈর্ঘ্যের একক অর্থাৎ, মিটার (01) | কোনো বস্তুর সরণ 50 1 উত্তর দিকে বলতে বুঝায় 
বস্ছুটি তার আদি অবস্থান থেকে 50 1 উত্তর দিকে সরে গেছে। 
৩.৪। দ্ূতি ও বেগে 

79990 &7 ৬০1০০1/ 


ক) স্তুতি : আগের অনুচ্ছেদের উদাহরণে অভি যদি এ 100 মিটার দূরত্ব 50 সেকেন্ডে পার হয়ে থাকে তাহলে সে প্রতি 
সেকেন্ডে 2 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। আমরা বলি তার দ্রুতি 2 মিটার/ সেকেন্ভ। সে কত দ্রুত এ দূরত্ব অতিক্রম 
করেছে তা বুঝার জন্য আমরা ত্ুতি শব্দ ব্যবহার করেছি। দ্রুতি বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে । 
সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে দ্রুত বলে। 


৫ 
কোনো বস্তু যদি £ সময়ে ৫ দূরত্ব অতিক্রম করে, 

রে 
তাহলে দুতি ৭:8৮. 2467: 988. 5... 8 385 ৪৯ 


সুতি দ্বারা অবস্থানের পরিবর্তনের হার কোন দিকে ঘটেছে তা জানা যায় না, ফলে দ্রুতির কোনো দিক নেই। সুতরাই 
দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি। কোনো বস্তুর গতিকালে যদি কখনো দ্রুতির মানের কোনো পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ, বস্তুটি 
যদি সর্বদা সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে এ বস্তুর দ্রুতিকে সুষম দ্রুতি বলে। আর যদি সমান সময়ে 
বস্তু সমান দুরত্ব অতিক্রম না করে তাহলে সে দ্রুতিকে অসম দ্রুতি বলে। 


বস্তু যদি সুষম দ্ুতিতে না চলে তাহলে তার অতিক্রান্ত দুরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে গড় দ্ুতি পাওয়া যায়। 


চিত্র ₹ ৩.৩ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩১ 


মোট 
তরাৎগড় হত সয় ৭ 
আবার, অভির কথা ধরা যাক। অতি 50 সেকেন্ডে 100 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। তাই তার গড় দ্ুতি প্রতি 
সেকেন্ডে 2 মিটার। এখানে গড় দ্রুতি বলার কারণ অতি যে তার চলার পথে প্রত্যেক সেকেন্ডে 2 মিটার দূরত্ব অতিক্রম 
করেছে এমন কোনো কথা নেই। সে কখনও এর চেয়ে দ্রুত গিয়ে থাকতে পারে আবার এর চেয়ে আম্তেও চলতে 
পারে। মোট কথা, সে প্রতি এক সেকেন্ডে গড়ে 2 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। 


আমরা যদি কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে তার দ্রুতি জানতে চাই, যেমন তার চলা শুরু করার ঠিক 21 সেকেন্ড পূর্ণ 
হওয়ার মুহূর্তে তার দুতি কত ছিল তাহলে সেটা হবে তার এ মুহূর্তের সত্যিকার দ্রুতি বা তাৎক্ষণিক ুতি। সেটা শুন্য 
হতে পারে, যেমন, এ সময় জিরিয়ে নেওয়ার জন্য অভি যদি দ্লীড়িয়ে থাকে, তাহলে এঁ সময় সে কোনো দুরত্ব অতিক্রম 
করেনি, তাই তার জ্ুতি শূন্য। কোনো মুহুর্তের তাৎক্ষণিক দ্রুতি পেতে হলে এ মুহূর্তে খুব ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান দিয়ে 
বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব জেনে তাকে সময় ব্যবধান দিয়ে ভাগ করতে হবে। খুব ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান / তে যদি বস্তুর 


দূরত্বের পরিবর্তন /৫ হয় ভাহনে তাৎক্ষণিক তি »_ 41 


& (ডেল্টা) প্রতীক চিহৃটি /১ এর পরে স্থাপিত রাশিটির পরিবর্তন নির্দেশ করে। যেমন 4১৫ (পড়তে হল “ডেন্টা ৫”) 
দূরত্বের পরিবর্তন বুঝায় এবং / (পড়তে হয় “ডেল্টা ৮”) সময়ের পরিবর্তন নির্দেশ করে। /৫ বা / কিন্তু / এবং ৫ 
বা / এবং £ এর গুণফল নয়, এগুলো এক একটি প্রতীক। 4১৫ এর একক হল এ এর একক (যেমন মিটার) এবং / 
এর একক হল! এর একক (যেমন সেকেন্ড)। 


দুর 
78 ২৭ এর মাত্রা। 
নু [৮1-[ ম]-[7] 
একক তির একক সমর এর একক 
অর্থাৎ, বা [791 | কোনো গাড়ির দূতি 20 15 -! বলতে বুঝায় গাড়িটি 1$-এ 20) পথ অতিক্রম করে। 


(খ) বেগ (৬০1০০1/%) 


অনেক সময় আমরা সাধারণত কথাবার্তায় বেগ শব্দ ব্যবহার করি এবং অনেকে তা করে থাকি দ্রুতি বুঝাতে। কিন্তু 
বিজ্ঞানের পরিভাষায় শব্দ দুটি মোটেই এক নয়। দ্রুতি কেবল কোনো বস্তুর দূরত্বের বা অবস্থানের পরিবর্তনের হার 
নির্দেশ করে, কোনদিকে সে পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝায় না। বেগ দূরত্বের পরিবর্তনের হার বুঝাবার পাশাপাশি কোন 
দিকে সে পরিবর্তন ঘটে তাও নির্দেশ করে অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দিকে দুরত্ের পরিবর্তনের হার তথা সরণের হারকে বুঝায়। 
সুতরাৎ সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে অর্থাৎ, বস্তু নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে পথ অতিক্রম 
করে তাই বেগ। 


যদি কোনো বস্তু £ সময়ে নির্দিষ্ট দিকে ও দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে কো - ৫ । উ 


মাত্রা : বেগের মাত্রা ও দ্ুতির মাত্রী একই অর্থাৎ, (171)] 


একক: বেগের একক ও দ্রুতির একক একই অর্থাৎ, 1$-1| 301 

বেগের মান ও দিক দুইই আছে। তাই বেগ একটি ভেষ্টর রাশি। রব 
উদাহরণ হিসেবে একটি রাস্তার কথা ধরা যাক। রাস্তাটি 

কোনো স্থানে পূর্বদিকের সাথে 30০ কোণ করে সোজা উত্তর দ 

দিকে চলে গেছে (চিত্র ৩.৪) সেই রাস্তায় যদি চিত্র : ৩.৪ 


৩২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


একটি গাড়ি 20 1010) 1 সমদুুতিতে চলে তাহলে আমরা সঠিকভাবেই বলতে পারবো গাড়িটির বেগ পূর্ব দিকের সাথে 
30০ কোণে উত্তর দিকে 20 101)-1। কিন্তু যদি এ গাড়িটিই একটি বৃত্তাকার পথে 20 10111 সমনুতিতেই চলে, 
তাহলে তার গতির দিক ক্রমাগত পরিবর্তন হবে। সুতরাং এর কোও ক্রমাগত পরিবর্তন হবে যদিও এর দ্রুতি সব সময় 
একই থাকবে। বস্তুর বেগের মানই তার দ্রুতি। বেগ দু রকমের হতে পারে যথা - সুষম বেগ এবং অসম বেগ। 


সুষম বেগ : যদি গতিশীল কোনো বস্তুর বেগের মান ও দিক অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সেই বস্তুর বেগকে সুষম বেগ 
বলে। শব্দের বেগ সুষম বেগের একটি প্রকৃষ্ট প্রাকৃতিক উদাহরণ । শব্দ নির্দিষ্ট দিকে সব সময় সমান সময়ে সমান 
পথ অতিক্রম করে আর তা হচ্ছে 0০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বায়ুতে প্রতি সেকেন্ডে 332 17 । শব্দ কোনো নির্দিষ্ট দিকে 
প্রথম সেকেন্ডে 3320, দ্বিতীয় সেকেন্ডে 332 1) এবং এরুপ প্রতি সেকেন্ডে 332 1 করে চলতে থাকে। এখানে 
শব্দের বেগের মান ও দিক একই থাকায় শব্দের বেগ 332178-1 হল সুষমবেগ। 


অসম বেগ : কোনো বস্তুর যদি গতিকালে তার বেগের মান বা দিক বা উভয়ের পরিবর্তন ঘটে তাহলে বস্তুর সে বেগকে 
অসম কো বলে। অর্থাৎ, কোনো বস্তু যদি সমান সমান সময়ে সমান সমান দুরত্ব অতিক্রম না করে কিতবা চলার সময় 
গতির দিক পরিবর্তন করে তাহলে সে বেগ অসম হবে। 


দুরত্ব-সময় লেখ থেকে বেগ নির্ণয় 
10016 [078 1015621)06-] 17170 0718] 


জটিলতা পরিহারের জন্য আমরা এ অধ্যায়ে কেবল একমাত্রিক গতি অর্থাৎ, সরল রেখা বরারব চলমান বস্তুর গতি 
আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রে একটি গতিশীল বস্তুর বেগের দিকের পরিবর্তন হবে না, সুতরাং বেগের কেবল মানের 
পরিবর্তনের জন্য বেগের পরিবর্তন ঘটবে। 


সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে একটি গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের 
ওপর নির্ভর করে। এই সম্পর্ক একটি লেখের (£.817) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এক্ষেত্রে ছক কাগজের 
(28101) 09109) % -অক্ষ বরাবর সময় (6) এবং %- অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব (9) স্থাপন করা হয়। এ লেখকে 
দূরত্ব সময়-লেখ বলা হয়। এ লেখ থেকে সহজে বস্তুর বেগ নির্ণয় করা যায়। নিম্নে সুষম বেগ ও অসম বেগের ক্ষেত্রে 
দূরত্ব-সময় লেখ থেকে বেগ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হল। 


১. সুষম বেগ 
যখন একটি বস্তু সুষম বেগে চলে তখন সেটি সমান সময়ে সমান দুরত্ব অতিক্রম করে। সুতরাৎ -অক্ষের দিকে সময় 
() এবং % অক্ষের দিকে দুরত্ব (3) দিয়ে দুরত্ব-সময় লেখ আঁকলে সেটি একটি সরল রেখা হবে চিত্র ৩.৫) এখন 
আমরা এই লেখের ওপর যে কোনো একটি বিন্দু ৮ নেই। [১ থেকে -অক্ষের ওপর চ1$ লম্ব টানি। তাহলে যে 
কোনো সময় £- 01*% এর জন্য অতিক্ান্ত দুরত্ব ৪ - ৮1 পাওয়া যায়। 

দূরত্ব _ শ* 
বিভ্রাধ রেলে দা 0৬ 

1974 


চি 07৮ রেখার নতি (89161) বা ঢাল (51099) বলে। 
খা 
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২. অসম বেগের ক্ষেত্রে 


৩.৬ চিত্রে অসমবেগে গতিশীল একটি বস্তুর দুরত্ব-সময় লেখ দেখানো হল। যেহেতু এক্ষেত্রে বস্তুটি সমান সময়ে 
সমান দূরত্ব অতিক্রম করে না তাই লেখটি সরল রেখা হবে না। এটি একটি বক্ররেখা হবে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে বস্তুটি 
সুষম বেগে চলছে না, কাজেই গতিকালের সকল মুহূর্তে এর বেগ সমান হয় না। ধরা যাক কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে 
বস্তুটির বেগ বের করতে হবে, যাকে বক রেখাটিতে 7৮ বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। 7১ কিন্দুতে কো নির্ণয় করতে 
হলে আমাদেরকে একটি অতি ক্ষুদ্র সমকোণী ব্রিভুজ /১0. বিবেচনা করতে হবে যার অতিভুজ 43 এত ক্ষুদ্র যে এটি 
7 কিছুর অতি সন্নিকটে বক্ররেখার সাথে কার্ধত মিলে যায়। অন্য কথায়, আমরা এ বক্ররেখার একটি খন্ডাংশ বিবেচনা 
করছি যেটি সরলরেখা রূপে গণ্য করার মত যথেক ক্ষুদ্র। 

___40 ছারা নির্দেশিত দূরত্ব 
তাহলে, বিশুতে বেগ -95 ঘাযা নিরেশিত সমর য্যববাদ 

40 


বা,৮_ 86 


কিন্তু এত ছোট ত্রিভুজ বিবেচনা করে তার থেকে পরিমাপ করে সঠিক ফল পাওয়া মুশকিল। তাই আমরা 7১ বিন্দুতে 
[]) স্পর্শক আঁকি এবং 43০ ত্রিভুজ এর সদৃশ কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ব্রিভুজ 1015 অভ্কন করি। 
এখন ব্রিভৃজ 730 এবং ত্রিতুজ 7077 থেকে পাই, 5 ০ 


1618 
ফা. 
177 


10৮ 
কিন্তু চু হল 121) এর ঢাল। 


সুতরাং 7১ কিছুতে বেগ হল এঁ কিছুতে অভিকত স্পর্শকের ঢাল । তাই বলা যায় দূরত্ব-সময় লেখের যে কোনো বিন্দুতে 
অডিকত স্পর্নকের ঢাল এ কিনদুতে বেগ নির্দেশ করে। 


দ্ুতি ও বেগের পার্থক্য 
দ্রৃতি বেগ 
১। সরল বা বক্রুপথে সময়ের সাথে বস্তুর ১। সময়ের সাথে বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে 
অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে 
২। দ্রুতি স্কেলার রাশি। ২। বেগ ভেক্টর রাশি। 
৩। শুধু মানের পরিবর্তন হলে দ্রুতির পরিবর্তন ; ৩। শুধু মানের কিংবা শুধু দিকের অথবা উভয়ের 
হয়। পরিবর্তন হলে বেগের পরিবর্তন হয়। 
৪। বস্তুর বেগের মানই দ্ুৃতি। ৪। নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিই বেগ । 


ফর্মা-৫, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৩৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞন 


৩.৫ । ত্বরণ 


4৯009197801017 


কোনো বস্তু যদি সুষম বেগে না চলে তাহলে বস্তুর বেগের মানের কিংবা দিকের বা উভয়ের পরিবর্তন হতে পারে। 
বস্তুর বেগের পরিবর্তন হলে আমরা বলি বস্তুর ত্বরণ হচ্ছে। 


সময়ের সাথে বস্তুর অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে। 
কোনো বস্তুর আদি বেগ যদি ॥ হয় এবং £ সময় পরে তার শেষ বেগ যদি ৮ হয় তাহলে, 


€ সময়ের বেগের পরিবর্তন - ৮ -& 


.« কে পরিবর্তনের হার, অর্থাৎ, তুরণ, ৪০: ০০126 26428782485 
বেগের পরিবর্তন 

পরলাম তুর 

খণাত্বক ত্বরণ ধরা হয়। অনেক সময় খণাত্মক ত্বরণকে মন্দন (58108911017) বলা হয়। 


কো 
মাত্রা: ত্বরণের মাত্রা হল সময় এর মাত্রা 


[1772] 
বেগে 
রা সময় এর একক। 
অর্থাৎ, নি বা105। 
কোনো বস্তুর ত্বরণ 6109 2 দক্ষিণ দিকে বলতে বুঝায় বস্তুটির বেগ দক্ষিণ দিকে 15-এ 6199 1 বৃদ্ধি পায়। 
ত্বরণ দুরকমের হতে পারে, যথা- সুষম ত্বরণ ও জসম তৃরণ। 


মুষম ত্বরণ ও অসম ত্বরণ : কোনো বস্তুর বেগ যদি নির্দিষ্ট দিকে সব সময় একই হারে বাড়তে থাকে তাহলে সে 
ত্বরণকে সুষম ত্বরণ বলে। আর বেগ বৃদ্ধির হার যদি সমান না থাকে, তাহলে সে ত্রণকে অসম ত্বরণ বলা হয়। 


সুষম ত্বরণের একটি উদাহরণ হল অতিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ। যদি একটি বস্তু ভূপৃষ্টে মুক্তভাবে 
পড়তে থাকে তখন তার ত্বরণ হয় 9.8 1782 অর্থাৎ ,বস্তুটি যখন ভূপৃষ্ঠের দিকে আসতে থাকে তখন এর বো 
প্রতি সেকেন্ডে 9.8 7751 করে বাড়তে থাকে। উচু থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দিলে প্রথম সেকেন্ডে এর বেগ বাড়ে 
9.8 1051, দ্বিতীয় সেকেন্ডেও এর বেগ বাড়ে 9.8 1781 এরুপ প্রতি সেকেন্ডে এর বেগ 9.8 175 _-1 করে 
বাড়তে থাকে। এখানে ভূ-কেন্দ্রের দিকে একই হারে বেগ বাড়তে থাকার দরুন সব সময়ই বস্তুর একই ত্বরণ হচ্ছে, 
তাই বস্তুটির ত্বরণ সুষম ত্বরণ । ত্রণের ন্যায় মন্দনও দুরকমের হতে পারে, সমমন্দন ও সুষম মন্দন। খাড়া উপরের 
দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তু সুষম মন্দনে উপরের দিকে ওঠতে থাকে। একটি বস্তুকে যখন খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা 
হয় তখন বস্তু যতক্ষণ উপরের দিকে ওঠতে থাকে ততক্ষণ বস্হুটির একই হারে মন্দন হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে বস্তুর 
বেগ প্রতি সেকেন্ডে 9.8 175-1 কমতে থাকে। 
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উদাহরণ ৩.১। একটি গাড়ির বেগ 10 278 1 থেকে সুষমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 5 9 পরে 25 105 1 হয়। গাড়িটির ত্বরণ 
বের কর। 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 

2৫ আদি বেগ ৮- 10 105-1 
বা রি টা - 10109-1 শেষ বেগ ৬ ল 251009-1 

15175-1 রঃ সময়, (- 53 
55 
3 1075-2 ভি 

উ: 3 105-2 


উদাহরণ ৩.২। একটি গাড়ির বেগ 27105-1 থেকে সুষমভাবে ত্রাস পেয়ে 8 9 পরে 11775-1 হয়। গাড়িটির ত্বরণ বের 
কর। 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
৮৮ আদি বেগ ॥- 27 109-1 
1 
রা _:11709-1 -27079-1 শেষ কো ডল 11 0051 
ঃ 85 
_-16709-1 সময়,[- 8৪ 
85 
রণ, ৪7? 
22 008-2 রি 


এখানে খণাত্মক চিহ্বের অর্থ গাড়িটি তার আদিবেগের বিপরীত দিকে ত্রিত হচ্ছে। অন্য কথায় গাড়িটির মন্দন হচ্ছে। 
উ: -2103-2 


বেগ-সময় লেখ থেকে ত্বরণ নির্ণয় 
4800616780107) 00) ৬6100 -1111)6 €০18]))7 


অসম বেগে চলমান বস্তুর বেগ সময়ের ওপর নির্ভর করে। এ সম্পর্ক একটি লেখের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এ 
ক্ষেত্রে ছক কাগজের % -অক্ষ বরাবর সময় () এবং % -অক্ষ বরাবর বেগ (%) স্থাপন করা হয়। এ লেখকে বেগ- 
সময় লেখ বলা হয়। এ লেখ থেকে সহজে ত্বরণ অর্থাৎ, সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়। নিম্নে 
সুষম ত্বরণের ক্ষেত্রে বেগ-সময় লেখ থেকে ত্বরণ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হল। 


সুষম ত্বরণের ক্ষেত্রে 
একটি বস্তু যখন সুষম ত্বরণে চলে তখন তার সমান সময়ে বেগের বৃদ্ধি সমান হয়। সুতরাং য-অক্ষের দিকে সময় 
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(9 এবং -অক্ষের দিকে বেগ (৮) দিয়ে বেগ-সময় লেখ আঁকলে সেটি একটি সরল রেখা হবে চিত্র ৩.৭ )। এখন 
আমরা এ লেখের ওপর যে কোনো একটি বিন্দু 7 নেই। 7 থেকে ১-অক্ষের ওপর [১1৮ লম্ঘ টানি। তাহলে যে কোনো 


সময় 0৬ এর জন্য বেগের পরিবর্তন ৮৬ পাওয়া যায়। 
বেগের পরিবর্তন 1914 রা 
সুতরাং ত্বরণ” ৪.» সময় ব্যবধান -:014 প্র 
188 
কিন্তু 074 হচ্ছে 07১ এর ঢাল বা নতি। 
০ সময় (0 বা 
বেগ ও ত্রণের পার্থক্য চিত্র : ৩.৭ 
বেগ তুরণ 
১। সময়ের সাথে বস্তুর সরণের হারকে বেগ | ১। সময়ের সাথে বস্তুর অসম বেগের পরিবর্তনের 
বলে। হারকে তৃরণ বলে। 
২। বেগে মাত্রা : [71] ২। তৃরণের মাত্রা : [2] 
৩। বেগের একক 1051 ৩। তৃরণের একক 10092 
৩.৬। গতির সমীকরণ 
[078607)5 011৬1010101) 


প্রথম সমীকরণ : শেষ বেগ, ত্বরণ এবং গতিকালের সম্পর্ক 

%্- &+ ঞ সমীকরণ প্রতিপাদন 

মনে করি কোনো বস্তু ॥ আদিবেগ নিয়ে & সুষম তুরণে £ সময় চলে ঘ শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়। 
সুতরাং! সময়ে বেগের পরিবর্তন হয় ৬ - &. । আমরা জানি বেগের পরিবর্তনের হারই ত্রণ। 


2 
বা, ৮-_এ-ঞ& 
বা, ড৯01:726575552542. 2৮৮ একে অনু পুল তক পর জি, ৪৪ ০৮5৩) 


অর্থাৎ, শেষবেগ - আদিবেগ + ত্বরণ * গতিকাল 
[বিশেষ ক্ষেত্র : যদি কোনো বস্তুর আদি বেগ না থাকে অর্থাৎ, স্থির অবন্থান থেকে চলে তাহলে 


আ- 9০ 


যেহেতু ত্বরণ ৪ ধুব তাই (1) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, 


»* 0.1 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩৭ 


অর্থাৎ, স্থির অবস্থান থেকে সুষম তৃরণে চলমান বস্তুর যে কোনো সময়ে বেগ সময়ের সমানুপাতিক ।] 
দ্বিতীয় সমীকরণ : সরণ, শেষবেগ ও গতিকালের সম্পর্ক 
৪-(জ)। সমীকরণ প্রতিপাদন 


মনে করি কোনো বস্তু ॥ আদিবেগ নিয়ে সুষম ত্বরণে চলে ও দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ, বস্তুটির সরণ হয় ৪ | যেহেতু 
বস্তুটি সুষম ত্রণে চলে, তাই এর গড় বেগ হবে এর আদিবেগ ও শেষ বেগের গাণিতিক গড়ের সমান, 


তৃতীয় সমীকরণ : সরণ, ত্বরণ ও গতিকালের সম্পর্ক 
৪-৪+-৮-থ সমীকরণ প্রতিপাদন 


মনে করি কোনো বস্তু ॥& আদিবেগ নিয়ে ৪ সুষম তৃরণে চলে ! সময়ে ৮ শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়। মনে করি এ সময়ে 
বস্তুটি ৪ দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ, বস্তুটির সরণ হয় ৪ | তাহলে বস্তুর গড় বেগ ড হবে। 
5 


-_৪- 


বা,৪-ড€ ৮.১ ০১৫) 
আবার বস্তুটি সুষম তৃ্রণে চলে বলে গড় বেগ হবে এর আদি বেগ ও শেষ বেগের গাণিতিক গড়ের সমান, 
অর্থাৎ _ 42. ১:12) 
(1) সমীকরণে এ মান বসিয়ে আমরা পাই, 

7৬ 
9৪-:2% ০ (3) 

আ-৬ 


বাঃ লন ৮78 


৬ এর এ মান (3) সমীকরণে বসিয়ে আমরা পাই 
(৮৭) 
2 


৩৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


] 
বাডস+ 2 ৪ 4 85428885888 2৯5 51488: 2882878556 152) 


অর্থাৎ দূরত্ব - আদি কো » গতি কাল + 7 তুরণ % (গতিকাল)২ 


ক্গৃবিশেষ ক্ষেত্র : শুরুতে বস্তু স্থির থাকলে &.-0 
] 


৮৪ ই 8(2-০৮4) 
যেহেতু ত্বরণ ধুব তাই (4) সমীকরণ থেকে দেখা যায় 
৪০০ 


অর্থাৎ, স্থির অব্থান থেকে সুষম ত্বরণে চলমান বস্তুর অতিক্রান্ত দুরত্ব সময়ের বর্গের সমানুপাতিক ।] 
চতুর্থ সমীকরণ : সরণ, ত্বরণ ও শেষ বেগের সম্পর্ক 
2 _ চ124+2%9 সম্পর্ক প্রতিপাদন 


মনে করি কোনো বস্তু ম. আদি বেগ নিয়ে ৪ সুষম ত্রণে £ সময় চলে ৮ শেষ বেগ প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে বস্তুটি ও 
দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ, বস্তুটির সরণ হয় 9। তাহলে বস্তুর গড় বেগ ৬ হবে, 
৪ 


ড় 


বা,$লড ... রি 


আবার, বস্তুটি সুষমে ত্বরণে চলে বলে এর গড় বেগ হবে এর আদি বেগ ও শেষ বেগের গাণিতিক গড়ের সমান, 


015 


অর্থ, ডল রস তত (2) 
(1) সমীকরণে এ মান বসিয়ে আমরা পাই, 
৪২৯ (৮) 5 8১৯03) 


৪777 বা,€- “, € - এর এই মান (3) সমীকরণে বসিয়ে আমরা পাই, 


28 
বা, %-_ 92 ল 289 


১7277712289. তত আনত জিনা মি এন আউল বাগ এ আন অল (তেন 
ফ্ৃবিশেষ ক্ষেত্র : শুরুতে বস্তু স্থির থাকলে, _ 0 

৮০2৭ 289 ১০ 5 ০১4) 

যেহেতু ত্বরণ ৫ ধুব তাই (4) সমীকরণ থেকে দেখা যায় 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩৯ 


2০০ ও 


০০২৪ 


অর্থাৎ, স্থির অবস্থান থেকে সমত্বরণে বস্তুর যে কোনো সময়ের বেগ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক ] 


উদাহরণ ৩.৩। 72 10111 -1 বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে 63 যাবত 1.5179-2 ত্বরণ প্রয়োগ করা হল। গাড়িটির শেষ 
বেগ কত এবং ত্বরণ কালে কত দুরত্ব অতিক্রম করবে? 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
25 আদিব্ো, ৮-7210011 
বা, ৮2015 1115 ঘাও ? 69 _721% _ 725102% 
20109-1 41 91051 2 ॥ 26007 
-29ছা9 20109 1 
15 2 
আবার, ৪8072 ত্রণ, ৪-1.5 175 
2 সময়, - 69 
-20108-1 ৮ 69+4. ৯1,515 2 % (68) শেষবেগ, ₹-? 
2 দূরত্ব ৪-? 
_ 12017 + 271) 
147 77 


উ:শেষবেগ 2917$1, দুরত্ব 147 1) 


উদাহরণ ৩.৪। খাড়া উপরের দিকে একটি রকেট নিক্ষেপ করা হলে এর জ্বালানি উপরের দিকে 40 175-2 ত্রণ সৃষ্টি 
করে এবং জ্বালানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ত্বরণের মান একই থাকে। রকেটটিকে যদি 8 10)9-1 বেগ অর্জন করতে 
হয় তবে কত সময়ের জন্য জ্বালানির ব্যবহার প্রয়োজন হবে। 


মাধান : এখানে, 

আমরা জানি, আদিবেদ ॥ - 0105-1 
শেষ বেগ» % ল 8 [0 5-1 
৮-0+% 
্ ল ৪ %103109-1 
8১103 079-1 -0775-1 ত্বরণ, & _ 40 705-2 

£0075-2 বন 

₹29005 
উ: 2009 


উদাহরণ ৩.৫। স্থির অবস্থান থেকে সুষম তৃরণে চলতে শুরু করে একটি গাড়ি 4 মিনিটে প্রথম কিলোমিটার পথ 
অতিক্রম করে। এরপর গাড়িটি যদি সুষম বেগে চলতে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় কিলোমিটার অতিক্রম করতে এর কত সময় 
লাগবে? 


৪০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সমধান : 


মোট 2 কিলোমিটার পথের মধ্যে গাড়িটি প্রথম কিলোমিটার সুষম তৃরণে চলে এবং প্রথম কিলোমিটারের শেষে প্রাপ্ত 
বেগে দ্বিতীয় কিলোমিটার পথ চলে। কাজেই ছিতীয় কিলোমিটার চলার সময় বের করতে হলে প্রথম কিলোমিটারের শেষে 
গাড়িটির প্রাপ্ত বেগ আগে বের করতে হবে। 


প্রথম কিলোমিটারের ক্ষেত্রে : 
আমরা জানি, এখানে, 
ী ভি ৮ দূরত্ব 51- 110775103 
2 
14 সময় (1৯ 4 1010 4 ৯609 
বা, 10স-9055+৮) ৮4 % 605 ২ 
নি -] 
_ 2103 টির টি আদি বেগ ৮. 0 [03 
৮4603 -752 রি শেষ বেগ ঘ_? 
দ্বিতীয় কিলোমিটারের ক্ষেত্রে : 
সুষম বেগের ক্ষেত্রে 
আমরা জানি, 
এখানে, 
৪2 ৬ 
তু দূরত্ব 92. 1 1007-103]) 
নু রা 1 27751 
1088 সুষম বেগ ৬12 * 10 11157 
নী সময় 6-? 
4: 275 2 
ঠ ১৯102079 
- 1205 
উঃ 1208 


উদাহরণ ৩.৬ | দুটি গাড়ি 478-1 এবং 71078-1বেগ নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা শুরু করে। এদের ত্বরণ যথাক্রমে 
0.5075-2 এবং 0.4105-2 । যদি গাড়ি দুটি একই সময় শেষ প্রান্তে পৌছায়, তবে এরা কত সময় ধরে প্রতিযোগিতায় 
অহশ নিয়েছিল ? 


সমাধান : 
মনে করি গাড়ি দুটি £ সময় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে 9 মিটার দুরত্ব অতিক্রম করে। 
প্রথম গাড়ির ক্ষেত্রে $--০10-৯ 81020) এখানে, 


প্রথম গাড়ির আদি বেগ, ৪1 ৯ 41091 
প্রথম গাড়ির ত্বরণ, ৪]  0.5109-2 

রী নী দ্বিতীয় গাড়ির আদি বেগ, ৪2 - 7109 1 
স1772৫ 109» 82 7222 দ্বিতীয় গাড়ির ত্বরণ, ০১ 0.4075-2 
সময়, £-? 


এবং দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে 9 ঘ2:+- 822 2) 
(1) এবং (2) সমীকরণ থেকে আমরা পাই 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৪১ 


বা, (।-৩2)৮- ৫০-৪)0 


৪2-81 
_ 2(409-1- 77751) 
_0.40705-2-0.51008-2 
_:-61019-1 
-0-10752 
- 605 


বা, £ 


উ: 605 


উদাহরণ ৩.৭। স্থির অবম্থান থেকে একটি ট্রেন 10 179-2 সুষম ত্বরণে চলার সময় 1251) দূরত্বে অবস্থিত একটি 
পোস্টকে কত বেগে অতিক্রম করবে ? 


সমাধান : 

আমরা জানি, এখানে, 

2 _ 024285 আদিবেগ, মল 01781 

ঃ 2 

বা, 072 ১৫10109-2 ৯1291 ডি 
দুরত্ব, ও- 1251] 

_25000125-2 2 

৮৬ ল 50 10871 

উ: ৬ _ 50 10051 


উদাহরণ ৩.৮। 54 10110)-1 বেগে চলস্ত একজন গাড়ির চালক 46 1) দূরে একজন পথচারীকে দেখতে পেলেন এবং 
সাথে সাথে ব্রেক চেপে দিলেন। এতে গাড়িটি পথচারীর 11) সামনে এসে থেমে গেল। গাড়িটির ত্বরণ এবং ব্রেক চাপার 
পর গাড়ি থামতে কত সময় লেগেছিল বের কর। 


সমাধান : 
এখানে, 
আমরা জানি, আদিকে, ॥._ 541070 
৫ 027 288 টি ণা। _ 54103 
বা, 285 ল %2_ 02 বা 36003 
রি - 0 15 1775-1 
তিনি রি শেষ বো, ৬ 0103-1 
০6) অতিক্রান্ত দূরত্, $- (46 _ 1) 45] 
2,509 2 ত্বরণ,৪-? 
সময় [-? 


ফর্মা-৬, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৪২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


উ: ত্রণ _2.5108-, সময় 65. 
৩.৭। নিউটনের গতিসূত্র 


সি ০৮/(07725 [29 0117৬100101) 


১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন তার অমর গ্রন্থ “ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা” তে বস্তুর 
ভর, গতি ও বলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এ তিনটি সুত্র নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্র 
নামে পরিচিত। 


প্রথম সুত্র : বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরলপথে 
চলতে থাকবে। 


ঘ্িতীয় সূত্র : বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর ওপর প্রযুন্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর 
ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে। 


তৃতীয় : প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। 
৩.৮। প্রথম সুত্রের ব্যাখ্যা : জড়তা ও বল 


11019117610) 01 7179619%%: [11010199110 170706 
নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে দুটি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় : 
(১) জড়তা এবং 
(২) বল 


জড়তা (ঢ1)01408) 


নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক বস্তুই যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে চায় অর্থাৎ, 
বস্তু স্থির থাকলে স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল থাকলে গতিশীল থাকতে চায়। নিউটনের প্রথম সুত্র থেকে দেখা 
যাচ্ছে বস্তুর এ স্থিতিশীল ও গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে। পদার্থের নিজস্ব অবন্থা 
বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাই জড়তা। জড়তাকে তাই এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় : পদার্থ যে অব্থায় আছে 
চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা সে অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে জড়তা বলে। 
স্থিতিশীল বস্তুর চিরকাল স্থির থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা স্থিতি বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে স্থিতি জড়তা 
এবং গতিশীল বস্তুর চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা একই গতি অক্ষুন্ন রাখতে চাওয়ার যে 
ধর্ম তাকে গতি জড়তা বলা হয়। 


ভর হচ্ছে পদার্থের জড়তার পরিমাপ। উদাহরণ স্বরুপ একই আকৃতির দুটি বিরাট নিরেট সিলিন্ডার বিবেচনা করা যাক। 
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একটি কাঠের তৈরি, অপরটি ইস্পাতের । তুমি যদি সিলিন্ডার দুটিকে কোনো অনুভূমিক অমসূন তলে ঠেলতে চেষ্টা 
কর, তাহলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ইস্পাতের সিলিভারটিকে গতিশীল করতে কাঠের সিলিন্ডারের থেকে অধিকতর 
প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। আবার যদি দুটোই গতিশীল থাকে তাহলে ইস্পাতের সিলিন্ডারকে থামানোর জন্য বেশি 
প্রচেষ্টার দরকার হবে। সুতরাং আমরা বলি যে কাঠের সিলিন্ডারের চেয়ে ইস্পাতের সিলিন্ডারের জড়তা বেশি। ইস্পাতের 
সিলিন্ডারের ভর কাঠের সিলিন্ডারের ভরের চেয়ে বেশি বলেই এর জড়তা বেশি। 


জড়তার উদাহরণ : 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অহরহ জড়তার অভিজ্ঞতা লাভ করি। 


(১) থেমে থাকা বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে বাসযাত্রী পেছনের দিকে হেণে পড়েন জড়তার কারণে। বাস যখন থেমে 
থাকে তখন যাত্রীর শরীরও স্থির থাকে। কিন্তু হঠাৎ বাস চলত শুরু করলে যাত্রীদের শরীরের বাস সংলগ্ন অংশ গতিশীল 
হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ জড়তার জন্য স্থির অবস্থায় থাকতে চায় তাই শরীরের নিচের অংশ থেকে উপরের অংশ 
থেকে পিছিয়ে পড়ে । ফলে, যাত্রী পেছনের দিকে হেলে পড়েন। 


আবার চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের 
দিকে ঝুঁকে পড়েন। চলস্ত অবস্থায় বাসের সাথে যাত্রীও 
একই গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাস হঠাৎ থেমে গেলে 
বাসের সাথে সাথে যাত্রীর শরীরের নিচের অংশ স্থির হয় 
কিন্তু শরীরের উপরের অংশ জড়তার জন্য সামনের দিকে 
এগিয়ে যায়। ঠিক একই কারণে চলন্ত বাস থেকে হঠাৎ 
নামার সময় যাত্রী সামনের দিকে পড়ে ষেতে চান। চিত্র : ৩.৮ 


(২) একটি গ্লাসের উপর একটি পোস্টকার্ড রেখে পোস্টকার্ডের উপর এক টুকরো পাথর রাখ। এখন যদি পোস্টকার্ডটিকে 
হঠাৎ জোরে টোকা দাও তাহলে পোস্টকার্ডটি সরে যাবে আর পাথরের টুকরো গ্রাসের মধ্যে পড়ে যাবে। হঠাৎ জোরে 
টোকা দেওয়ার জন্য পোস্টকার্ডটি সরে যাবে কিন্তু জড়তার জন্য পাথরের টুকরাটি তার অবস্থানে থাকার ফলে গ্লাসের 
মধ্যে পড়ে যাবে। 


প্রথম সূত্র থেকে বলের গুণগত সংজ্ঞা : 


নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো বস্তু নিজের থেকে তার অবম্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে 
না। বস্তু স্থির থাকলে চিরকাল স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল থাকলে চিরকাল সুবম দ্রুতিতে সরলপথে চলতে চায়। 
তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বাহির থেকে একটা কিছু প্রয়োগ করতে হয়। যা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে 
বাধ্য করে বা করতে চায় তাকেই আমরা বল বলে অভিহিত করি। তাই নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা বলের গুণগত 
সংজ্ঞা পাই। নিউটনের প্রথম সৃত্রানুসারে, যা স্থির বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় বা যা 
গতিশীল বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে। 


৩.৯। ভরবেগ 
১/01)1101871111 


আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই একটি গতিশীল টেবিল টেনিস বলকে থামানোর চেয়ে একটি গতিশীল 
ট্রাকে থামানো অনেক কঠিন। কোনো গতিশীল কতুকে যদি আমরা থামাতে চাই তাহলে আমরা যে প্রতিবন্ধকতার 
সম্মুখীন হই তার একটি পরিমাপ হচ্ছে ভরবেগ। ভরবেগ হচ্ছে বস্তুর একটি ধর্ম বা বস্তুর ভর এবং গতির সাথে 
সম্পর্কিত | বস্তুর ভর যত বেশি হবে এবং বস্তু যত দ্রুত চলবে তার ভরকৌোও তত বেশি হবে। 
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বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে। 

কোনো বস্তুর ভর 10 এবং বেগ % হলে এর ভরবেগ হবে 

1 নে 1 
যেহেতু বেগ ভেক্টর রাশি কাজেই ভরবেগও ভেক্টর রাশি। এর দিক বেগের দিকে। 

মাত্রা : ভরবেগের মাত্রা হল ভর * বেগ এর মাত্রা 


সরণ 
অর্থাৎ, তরবেগ - ভর ১» বেগ - ভর যা 


[0 হি -[াঞাা-] 
একক : ভরবেগের একক হবে ভরের একক »* বেগের একক 
অর্থাৎ, 8 ৮ 79 - 1  বা1£]19-1| 1 1 তরের কোনো বস্তু 1 177$-1 বেগে চললে এর ভরকো হবে 11াযা8-11 
৩-১০। গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে ছু" » হা)9 সম্পর্ক প্রতিপাদন 
10607106101) 0 ভ্ব_ [92 7010 99001101,8/ 01৬10610 


ধরা যাক, হা ভর বিশিষ কোনো বস্তু ॥ আদিবেগ নিয়ে চলছে। এখন [ সমবল বস্তুর ওপর ? সময় ধরে বেগের 
অতিমুখে ক্রিয়া করলে, যতক্ষণ বল ক্রিয়াশীল থাকবে ততক্ষণ বস্তুর বেগ একই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ধরা যাক 
সময় পর বস্তুর বেগ হলো ৬ । 


.. বস্তুটির আদি ভর বেগ - 100 
বন্তুটির শেষ ভর বেগ _ গড 
,, সময়ে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন - 0৬ _ ঢা 


হা(ছ-8) _ ৮ 
নি, 7179 ]- ত্বরণ ৪» রি, 


অর্থাৎ, [18 ০০17 

বা, 1078 - ঘা ১০01) 

এখানে 7 একটি সমানুপাতিক ধুবক। 

এর মান বলের এককের ওপর নির্ভর করে। এ সমীকরণ থেকে বলের এককের সং্জ্ঞা দেওয়া হয়। 
বলের এ একককে বলা হয় নিউটন ()। এ এককের সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে 7 - 1 হয়। 
যখন 10 - 1105, ৪, 11019-2 

তখন ['- 11 ধরা হয়, ফলে | নং সমীকরণে 

1%1-7%1 

বান হয়। 


শা] 
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সুতরাৎ যে পরিমাণ বল 110 ভরের কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়ে 1199-2 ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে 1 নিউটন (খ) 
বলে। 


তর 10 কে 18, ত্বরণ & কে 105-2 এবং বল দূ কে ঘ - এ প্রকাশ করলে সমীকরণ (1) দীড়ায় 
1১১ 

বা,বন ভর »* ত্বরণ 

উদাহরণ ৩.৯। 2078 ভরের একটি বস্তুর ওপর কত বল প্রযুক্ত হলে এর ত্বরণ হবে 2175-2 
সমাধান : 

আমরা জানি 


ঢা হু 
নি এখানে, 


লু 72 
20105 ৮ 2109 বস্তুর তর, 1 _ 202 
_ 40108 115-2 ত্বরণ, & - 21709 -2 
-40 বল, চন? 

উ: 40 

উদাহরণ ৩.১০। 9.1 ৯৫ 10-3115 ভরের একটি স্থির ইলেকট্টনের ওপর 1.82 * 101 বল 10-%5 ধরে কাজ 

করে। এ সময় শেষে ইলেকট্রনের বেগ কত হবে নির্ণয় কর। 

সমাধান : 

আমরা জানি 

৬৮-০+৪8 

এখানে ত্বরণ & অজানা 

কিন্তু দল 1018 

_18.2%10-16থ 


97181051 আদি বেগ, | 01031 
2 ১৫101410152 


এখন ৮ _ 07+2 ৮% 1014 115-2 ৮10-%8 


এখানে, 


ভর, ঢা) 9.] ৮ 10311 
বা,& 


বল, ঢ- 1.82 * 10 গে 


2 ৯৫105 [079-1 ইর10$ 
উঃ 2৮ 105 103-1 শেষ বেগ, _? 
৩.১১ বলের পরিমাপ : 


বন্তুর ভরের ও ত্রণের গুণফল দ্বারা বল পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ, বল - ভর » ত্বরণ 
হা? ভরের কোনো বস্তুর ওপর 1 বল প্রয়োগে বস্তুটির ত্বরণ & হলে 77779 
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বলের মাত্রা : বলের মাত্রা হল ভর ৮ ত্বরণ-এর মাত্রা অর্থাৎ, 


বেগে সরণ 
বল ভর ৮ত্বরণ- ভর * - » ভর 
সময় সময়ঃ 


[৮1-178-] [ধা] 

একক : ভরের একককে ত্বরণের একক দিয়ে গুণ করলে বলের একক পাওয়া যায়। যেহেতু ভরের একক 15 এবং 
ত্বরণের একক 175 2, সুতরাৎ বলের একক হবে 155 ৮178 2। একে নিউটন (খি) বলা হয়, 

সুতরাৎ | যি 1105 ৮ 11052 

অর্থা্চ যে পরিমাণ বল 1 18 ভরের কোনো বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে 1179-2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে তাকে 1 নিউটন 
(খি) বল বলে। 


10 বল বলতে বুঝায় সেই বল যা 1 15 ভরের বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে 10179 2 ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে। 


[ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনা থেকে দেখি বল প্রয়োগ করা সন্ত্বেও বস্তুর ত্বরণ হয় না। যেমন কোনো 
ভারী স্থির বস্তুকে ঠেলা বা টানা হলেও বস্তুটি গতিশীল হয় না অর্থাৎ, ত্বরণ হয় না। তাহলে কি এ ঠেলা বা টানায় 
বন্তুর ওপর বল প্রযুক্ত হচ্ছে না ? বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল মোট বল শূন্য না হলেই (01081811000) ত্বরণ হয়। ] 


৩.১২। নিউটনের ঘিতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্রের প্রতিপাদন 

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা প্রথম সূত্র প্রতিপাদন করতে পারি। 

দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যে, ঢু - [79 - [7 টি 

বা (৮-স)- ৮ 

এখন যদি বাইরে থেকে বল প্রযুক্ত না হয়, অর্থাৎ 7 » 0 হয়, তাহলে উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে গা? (ড _ ॥)-0 
যেহেতু বস্তুর ভর 1) শুন্য হতে পারে না, ঘ- ঘন 

শশা 

সুতরাং বাইরে থেকে বস্তুর ওপর কোনো বল প্রযুক্ত না হলে, বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না। 


যদি ॥- 0 হয় তাহলে ৬ - 0 হবে অর্থাৎ, বস্তু স্থিরই থাকবে । আর যদি ॥ - 0 না হয়, তাহলে ॥ এর মান ? 
সময় জুড়ে যা থাকবে ৮ এরও সেই একই মান থাকবে অর্থাৎ, বস্তুটি সুষম বেগে চলতে থাকবে। সুতরাৎ বাহ্যিক বল 
প্রযুক্ত না হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে আর গতিশীল বস্তু সুষম বেগে চলতে থাকবে। এটিই নিউটনের গতি 
সম্পর্কিত প্রথম সূত্র। 

৩,১৩। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা 

নিউটনের তৃতীয় সৃত্রানুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও 


বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও ঃ 6) রঃ 
বিপরীতমুখী । ৩.৯ চিত্রে ৮ বস্তুটি যদি 3 বস্তুটির ওপর ্ ৪6) 1 
ঢ1 বল প্রয়োগ করে তা হলে এ সৃত্রানুযায়ী 3 বস্তুটিও 7 
বস্তুর ওপর সমান ও বিপরীত [? বল প্রয়োগ করবে। 3 
বস্তুর ওপর 7» বস্তুর বলকে ক্রিয়া আর 7» বস্তুর ওপর 0 
বস্তুর বলকে প্রতিক্রিয়া বলে। 


নিউটনের তৃতীয় সৃত্রানুসারে, 22  _ [1 
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল সবসময়ই দুটি ভিন্ন বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে_ কখনোই একই বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে না। 


চিত্র :৩.৯ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৪৭ 


প্রতিক্রিয়া বলটি ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া বলটি থাকবে। ক্রিয়া থেমে গেলে প্রতিক্রিয়াও থেমে যাবে। এ ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়া, বস্তুগুলোর সাম্যাবস্থায় বা গতিশীল অবস্থায় থাকা বা একে অপরের সংস্পর্শে থাকা বা না থাকার ওপর 
নির্ভরশীল নয়_সর্বত্রই বর্তমান থাকে। 


উদাহরণ : 

১। ভূমির উপর দীড়ানো : মনে করি এক ব্যক্তি ভূমির উপর দীড়িয়ে আছেন। লোকটির পা ভূমির উপর তার ওজনের 
সমান বল প্রয়োগ করে। এ বল ভূমির উপর লোকটির ওজনের ক্রিয়া। যতক্ষণ পর্যস্ত লোকটি স্থিরভাবে দীড়িয়ে থাকবেন 
ততক্ষণ পর্যন্ত ভূুমিও সমান বলে লোকটির পাকে খাড়া উপরের দিকে ঠেলবে। ভূমির এ বল হল প্রতিক্রিয়া। এ অবস্থায় 
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল পরস্পরের সমান ও বিপরীত হবে। 


২। টেবিলের উপর বই এর অবস্থান : একটি বই টেবিলের উপর রাখলে বইটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল তথা বইয়ের 
ওজন সরাসরি নিচের দিকে কাজ করবে। এখন এ বইটির উপর যদি শুধুমাত্র এই বল কাজ করতো, কোনো প্রতিক্রিয়া 
বল না থাকতো তাহলে বইটি ধীরে ধীরে টেবিলের মধ্য দিয়ে চলে যেত। কিন্তু যেহেতু বই টেবিলের উপর সাম্যাবস্থায় 
থাকে কাজেই আমরা বলতে পারি টেবিলের প্রতিক্রিয়া বইটিকে উপরের দিকে ওজনের সমান বলে ঠেলছে। 


৩.১৪। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র 

12৮৮ 01 (50719072610) 0111011)01)000]]) 
তরবেগের সংরক্ষণ সূত্র পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। একটি ব্যবস্থার মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় 
না। ভরবেগের এ সব্ক্ষণ সূত্রকে কাজে লাগিয়ে রকেটের উড্ডয়ন থেকে শুরু করে উচ্চশস্তি ত্বরক যন্ত্রে উৎপাদিত 
অনেক নতুন মৌলিক কণার আবিষকারও সম্ভব হয়েছে। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে এ সূত্র প্রতিপাদন করা 
যায়। 


সূত্রের বিবৃতি : একাধিক বস্তুর মধ্যে শুধু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করলে কোনো নির্দিষ্ট 
দিকে তাদের মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না। 


মৃত্রের প্রতিপাদন : 


ধরা যাক, ৮ ও ৫ দুটি বস্তু যথাক্রমে স। ও 0১ বেগ নিয়ে একই সরলরেখা বরাবর একই দিকে চলছে। বস্তুটির ভর 
যথাক্রমে 101 ও 0721 03 এর বেগ 7১ এর বেগের চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ, 02 ৯ 0] হলে চলতে চলতে কোনো এক 


সময় 3 বস্তুটি 7 বস্তুটিকে ধাক্কা দেবে। চিত্র (৩.১০)। 


(০) (৪) ্ চি (০১৮) রী (০) ৮ টি পা 
(ক) সতঘর্ষের আগে (খ) সংঘর্ষের সময় (গ) সংঘর্ষের পরে 
চিত্র : ৩.১০ 


7 বস্তুর ওপর 3 বস্তুর এ প্রযুক্ত বল হলো ক্রিয়া 71, এখন 7 কতুটিও 3 বস্তুকে 7? বলে ধাক্কা দেবে। ৫ বস্তুর 
ওপর 1১ বস্তুর প্রযুক্ত এই বল হচ্ছে প্রতিক্রিয়া [2। নিউটনের গতির তৃতীয় সুত্রানুসারে 


[028 এল রা 8৮ 2৭ বিএ এত বব হি ভা (তত) 


৪৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


যতক্ষণ ক্রিয়া থাকে ততক্ষণই প্রতিক্রিয়া থাকে। ধরা যাক, ধাকাজনিত এ ক্রিয়া-প্রতিক্িয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কাল €। 
এখন এ ধাকার ফলে 7১ ও ৫ কস্তুদ্বয় পরিবর্তিত বেগে একই সরলরেখায় চলতে থাকবে। 


ধরা যাক, 7 ও 0 এর পরিবর্তিত বেগ যথাক্রমে ৮1 ও ড2 | ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে 7 ও 3 বক্তুদ্ধয়ের ত্বরণ 
যথারুমে ৪1 ও 82 হলে, 
191 2রি 


1-] ৮১- 
বা, হা ৫ দূ ৫).--1€ 2৯2) 


বা 201৬] _ 211 » 00252 1 [0202 
বা, 1110] 11120821101] 11722 ২ ২ ০ ও 12 (৩৯) 


অতএব, যতন জানা হন ন 2725 হী 
এটিই ভরবেগের সবক্ষণ সৃত্র। 


উদাহরণ ৩.১১। 4156 ভর এবং 19179 -1 বেগের একটি বস্তু চলন্ত অবস্থায় বিপরীত দিকে থেকে আগত 61৪ ভর 
এবং 41779-1 বেগের অপর একটি বস্তুর সাথে মিশে একটি বস্তুতে পরিণত হয়। মিলিত বস্তুর বেগ কত হবে £ 


সমাধান : 

ধরা যাক, প্রথম বস্তু যে দিকে চলে সেদিক ধনাত্মক । তি 

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা জানি, প্রথম বস্তুর ভর, [1 -:418 

10101 17 01202 (0014 002) দ্বিতীয় বস্তুর তর, 012 - 6108 

বা, 4155 % 12179 -1+ 6155 %_ 40091 মিলিত হওয়ার আগে প্রথম বস্তুর বেগ, 

» (48768) 1 ৯ 12109-1 

বা, 481:2009-1 _ 24112100515 ৮ ৯ 1015 মিলিত হওয়ার আগে দ্বিতীয় বস্তুর বেগ, 

বা, ৮ 1018 - 241:8105-1 ০2 40091 

রা 2412051 মিলিত হওয়ার পর মিলিত বস্তুর বেগ, 
"1088 হাটি 

_ 24051 


উ: মিলিত বস্তুর বেগ ধনাত্মক, অর্থাৎ, প্রথম বস্তু যে দিকে যাচ্ছিল মিলিত বস্তু সে দিকে 2.40051 বেগে যাবে। 


উদাহরণ ৩.১২। একটি রাইফেল থেকে 11079-1 বেগে 10 ভরের একটি বুলেট ছোঁড়া হল। রাইফেলের ভর যদি 
215 হয়, এর পন্চাৎ বেগ বের কর। 


সমাধান : 
ধরা যাক, গুলির বেগের দিক ধনাত্মক। 


ভরবেগের সত্রক্ষণ সূত্র থেকে আমরা জানি 
10101 11102021011 71022 
বা,০+0- 10 2105 % 10310051721 ৬2 রাইফেলের ভর, 0 21 


রা 
10879 গুলির আদি বেগ, 01 ৯ 01091 
র্‌ 215 


এখানে, 
গুলির তর, 11 - 10 10 10315 10-21% 
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_ 50781 বন্দুকের আদি বেগ, ৪2 01051 
গুলির শেষ বেগ, | ৯ 1101091৯103 1709-1 
রাইফেলের শেষ বেগ ৬2-? 


রাইফেলের বেগ খণাত্বক, অর্থাৎ, গুলির বেগ যে দিকে, রাইফেলের বেগ তার বিপরীত দিকে 
উ: পশ্চাৎ বেগ _5 1079 1 


তরবেগের সংরক্ষণের উদাহরণ 


১। নৌকা থেকে লাফ দেওয়া : নৌকা থেকে একজন আরোহী লাফিয়ে যখন তীরে নামেন তখন নৌকা দূরে যেতে দেখা 
যায়। আরোহী নৌকার ওপর বল প্রয়োগ করার ফলেই নৌকা পেছনে ছুটে যায়, কারণ নৌকা ও আরোহীর ভরবেগের 
পরিবর্তন পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী । 


২। কদুকের পশ্চাৎ গতি : গুলি ছোড়ার পর বন্দুকের পেছনের দিকে সরে আসতে দেখা যায়। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র 
থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গুলি ছোঁড়ার পূর্বে কদুক ও গুলি উভয়ের বেগ শূন্য থাকে কাজেই তখন তাদের ভরবেগের 
সমফ্ি শৃন্য। গুলি ছোয়ার পর সামনের দিকে গুলির কিছু ভরবেগ উৎপন্ন হয়। ভরগের সংরক্ষণ সুত্রানুযায়ী গুলি ছড়ার 
আগের ভরবেগের সমষ্টি পরের ভরবেগের সমষ্টির সমান হতে হবে। সুতরাং গুলি ছোঁড়ার পরের ভরবেগের সমফি সমান 
হতে হলে অর্থাৎ শূন্য হতে হলে কদুকেরও গুলির সমান ও বিপরীতমুখী একটা ভরবেগের সৃষ্টি হতে হবে। ফলে 
কদুককেও পেছনের দিকে আসতে দেখা যায়। 


ধরা যাক, 14 ভরের কন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার পর 1) ভরের গুলিটি ৮ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। ধরা যাক, কদুকটির বেগ 
৬ । গুলি ছোঁড়ার আগে কুক ও গুলির তরবেগের সমফ্ি শুন্য। গুলি ছোঁড়ার পরে বন্দুক ও গুলির মোট ভর বেগ হবে 
[৬ 71115 । 


ভরবেগের নিত্যতার সূত্রানুসারে 1৬ +10৬ -0 

১,11৬ _- 8 

1) 

পরত 

সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, কন্দুক ও গুলির বেগ পরস্পর বিপরীতমুখী । অর্থাৎ, গুলি ছোঁড়া হলে কুকের পশ্চাৎ বেগের 
মান হবে 4৮ 

৩। রকেট চালানো : আধুনিক জেট বিমান, রকেট ইত্যাদিও চালানো হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্রের তত্ব তথা ভরবেগের 
সংরক্ষণ সূত্র ব্যবহার করে। রকেটে জ্বালানি পুড়িয়ে প্র্ুর গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। সেই গ্যাস প্রচণ্ড বেগে রকেটের পেছনে 
দিয়ে নির্গত হয়। জ্বালানি নির্গত হওয়ার পূর্বে জ্বালানি ও রকেট উভয়ের বেগ শূন্য থাকে, কাজেই তখন তাদের ভরবেগের 
সমঝ্ি শূন্য। জ্বালানি নির্গত হওয়াকালে নির্গমণের দিকে জ্বালানির কিছু ভরবেগ থাকে। ভরবেগের সব্্ক্ষণ সুত্রানুযায়ী 
জ্বালানি নির্গত হওয়ার আগে তাদের ভরবেগের সমক্কি জ্বালানি নির্গত হওয়াকালীন তাদের ভরবেগের সমফ্টির সমান হতে 
হবে। সুতরাং জ্বালানি নির্গত হওয়াকালীন উভয়ের ভরবেগের সমষ্টি সমান হতে হলে অর্থাৎ, শুন্য হতে হলে রকেটের ও 
জ্বালানির সমান ও বিপরীতমুখী একটি ভরবেগের সৃষ্টি হতে হবে। ফলে রকেটটি জ্বালানির বিপরীত দিকে এগিয়ে চলে। 


৩.১৫। ঘর্ষণ 
0৮৮৮6) 


কোনো একটি তল অন্য একটি তলের উপর দিয়ে চলার ঠিক আগে যে ঘর্ষণবল প্রদর্শন করে তা হল স্থিতির ঘর্ষণ বল। 
একটি তল অন্য একটি তলের উপর দিয়ে চলার সময় যে ঘর্ষণ বন কাজ করে তা হল গতির ঘর্ষণ। স্থিতির ঘর্ষণ বল গতির 


৬ 


ফর্মী-৭, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৫০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ঘর্ষণ বল অপেক্ষা কিছু প্রবলতর হয়। দুটি বস্তু পরস্পরের স্পর্শে থেকে যদি একের উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেক্টা 
করে অথবা চলতে থাকে তাহলে বস্তুদ্য়ের স্পর্শ তলে এ গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার উৎপত্তি হয়, এ বাধাকে ঘর্ষণ 
বলে। আর এ বাঁধার ফলে যে বল উৎপন্ন হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে। 


ঘর্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘর্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না পিছলে যেতাম। কাঠে 
পেরেক বা স্কু আটকে থাকতো না সম্ভব হতো না দড়িতে কোনো গিরো দেওয়া । কোনো কিছু আমরা ধরে রাখতে পারতাম 
না। ফলে সহজেই বুঝা যায় ঘর্ষণ না থাকলে আমাদের কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। 

ঘর্ষণের জন্য আমাদেরকে অসুবিধাও কম পোহাতে হয় না। যন্ত্র চলার সময় গতিশীল অহশগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ ক্রিয়া করার 


ফলে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া যান্ত্রিক দক্ষতাও বেশ কমে যায় আবার ঘর্ধণের ফলে অনাবশ্যক তাপ উৎপাদনের 
জন্য যন্ত্রের ক্ষতি হয়। 


এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য যন্ত্রপাতির স্পর্শতলগুলোর মাঝে পিচ্ছিলকারী তেল বা গ্রাফাইট ব্যবহার করে পিচ্ছিল রাখা 


হয়। 
বুনিবাচনি প্রশ্ন 
১। বলের মাত্রা কোনটি? 
ক. 1]-2 খন. ৯] 
গ, ],272 ঘ, 1৬],1 1771 
২। কোন বস্তুর ওপর প্রযুত্ত বন ধুব থাকলে ভর ও ত্বরণের সম্পর্ক হবে - 
1, ভর যত কম হবে ত্বরণ তত বেশি হবে 
1. ভর যত কম হবে ত্বরণ তত কম হবে 
11. ভর যত বেশি হবে ত্বরণ তত কম হবে। 
নিচের কোনটি সঠিক 
চা খন 1 
গ, 131] ঘর 13111 
৩। নিচের চিত্রের গাড়িটির ত্বরণ কত? 
21 ভর 
10 শ্রঁু 20৭ 
ঘর্ষণ বল চিত্র নন 
ক, -5.0 হা3 খ, 5.0 [79 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৫১ 


নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৪ ও € নৎপ্রশ্রের উত্তর দাও : 
একটি অমসূৃণ অনুভূমিক তলে রহিল অনুভূমিক বল 7: বকের ওপর ক্রিয়ারত। বলের মান 


[7 কে ক্রমান্বয়ে বৃদিধ করা হল 
/// ৫ 


7777757 
৪। কোন লেখটি ব্লকের বল এবং ত্বরণের সম্পর্ককে সঠিক তাবে প্রকাশ করে? 


৫ এ 
এর 


€। প্রাপ্ত লেখ থেকে বুঝা যায় একটি নির্দিষ্ট বল প্রয়োগের পর _ 

1, বল ত্বরণের সমানুপাতিক 

11. বল ত্বরণের ব্যাস্তানুপাতিক 

111. বল ত্বরণের সম্পর্ক সুচকীয়। 
নিচের কোনটি সঠিক 

ক. খু, 11 

গ.্‌ 1311 ঘর 13111 
সৃজনশীল প্রশ্ন 
সালাম তার খামারে উৎপাদিত ডিম বিক্রি করার জন্য একটি ট্রাক ভাড়া নেয় এবং ডিমগুলো যথাযথভাবে প্যাকেট 
করে ট্রাকে ওঠায়। ডিমসহ টাকের ভর 1.5%105 1051 ট্রাকটি 72 101)-1 বেগে চলছিল। পথিমধ্যে চালক 
ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। দূর্ঘটনা অনিবার্ধ দেখে চালক ট্রাকটিকে রাস্তার পাশের একটি খড়ের গাদার 
উপর ওঠিয়ে দেয়। ট্রাকটি 1.0 9০০ - এ থেমে যায়। এতে সালাম বড় দূর্ঘটনা হতে রক্ষা পায়। সতঘর্ষে সালাম 
আহত হলেও অধিকাহশ ডিম অক্ষত থাকে। 

ক. বেগ কাকে বলে? 

খ. দূর্ঘটনায় সালাম আহত হলেও অধিকাশ ডিম কেন অক্ষত অবন্থায় রয়ে গেল ব্যাখ্যা কর। 

গ. স্রীকের ওপর ক্রিয়ারত বলের পরিমাণ নির্ণয় কর। 

ঘ. “চালক ্রাকটিকে নরম খড়ের গাদার উপর ওঠিয়ে দেওয়ায় সালাম বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে 

রক্ষা পায়” গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এর যথার্থতা নির্ণয় কর। 


চতুর্থ অধ্যায় 
মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ 


01২৬] 7৬] 10৭ ২) 0০২৬] 


এ মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। এ বলের 
মান কত হবে সে সম্পর্কে নিউটন যে সূত্র দেন সেটি নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ে আমরা প্রথমেই 
এই মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে আলোচনা করব। এ অধ্যায়ে আমরা সরল দোলক, তার সূত্রাবলি এবং সরল দোলকের সাহায্যে 
অতিকর্ষজ ত্বরণ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করব। আমাদের ওজন আছে বলেই আমরা পৃথিবীতে বসবাস করছি। ওজন 
না থাকলে আমরা ছিটকে পড়ে যেতাম মহাশূন্যে। এ ওজন নিয়ে অর্থাৎ, ওজনের বিভিন্নতা, ওজন নির্ণয়ের পদ্ধতি 
ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এ অধ্যায়ে। সব শেষে আছে মানুষের মহাকাশ যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 


৪.১। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ 
(০7916286017) 9110 (37810 
এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর 


মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে। দুটি বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয় তবে তাকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে 
অর্থাৎ, কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলে। 


সৌর জগতে পৃথিবী ব্যতিত যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ, তা মহাকর্ষ কিন্তু পৃথিবী ও যে কোনো বস্তুর মধ্যে 
যে আকর্ষণ তা অভিকর্ষ। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মহাকর্ষ কিন্তু পৃথিবী ও একটি বস্তু এর যে আকর্ষণ তা 
অভিকর্ষ। অভিকর্ষও এক ধরনের মহাকর্ষ। 


৪.২। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র 

্বি9%(071+5 [এগ 01 (০8516801077 
এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলের মান শুধু বস্তুদ্ধয়ের ভর এবং 
এদের মধ্যকার দূরত্বের ওপর নির্ভর করে-এদের আকৃতি, প্রকৃতি কিংবা মধ্যব্তী মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে 
না। এ আকর্ষণকে মহাকর্ষ বলে। এ আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের একটি সুত্র আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র নামে 
পরিচিত। 
সুত্র : মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজ দিকে আকর্ষণ করে এবং এ আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের 
ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্ের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল বস্তুকণাদ্ধয়ের সংযোগ সরলরেখা 
বরাবর ক্রিয়া করে। 


ধরা যাক, [01 এবং1712 ভরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে ৫ দূরত্বে অবস্থিত [চিত্র ৪.১] 


“৫ 
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এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল [7 হলে, মহাকর্ষ সুত্রানুসারে 
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এখানে 3 একটি সমানুপাতিক ধুবক। একে সার্বজনীন মহাকধীয় ধুবক বলে। মহাকর্ষ সৃত্রানুসারে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত 
দুটি কতুর ভরের গুণফল দিগুণ হলে বল দিগুণ হবে, তরের গুণফল তিনগুণ হলে, বল তিনগুণ হবে। আর নির্দিউ তরের 
দুটি বস্তুর দুরত্ব দ্বিগুণ করলে বল এক - চতুর্থাংশ হবে, দূরত্ব তিনগুণ করলে বল নয় ভাগের এক ভাগ হবে। 
মহাকষীয় ধুবক, 2 
(37285168160709] (50715197)/ 
€ এর সংখ্যামান: (৪.১) সমীকরণ থেকে আমরা দেখি যে, 

রি 

তি 
সুতরাৎ দেখা যাচ্ছে যে, “1 10৪ ভরের দুটি বস্তু 11 দূরত্বে থেকে যে বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে তার সতখ্যামান 
মহাকধীয় ধুবকের সংখ্যামানের সমান।” 


€ এর মাত্রা : 
৪.১ সমীকরণ থেকে দেখা যায়, 
[তা ১1].2 
[0] 2 ধা 
0 এর একক : (৪.১) সমীকরণ থেকে পুনরায় পাওয়া যায় 
_ ৫2 
00112 


এ সমীকরণের ডানপাশের রাশিগুলোর একক বসালে 0 এর একক পাওয়া যায়। সুতরাং এর একক হচ্ছে ববা?2/52 
অর্থাৎ, 1725 -2 

0 এর মান : 0 - এর মান নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন সময় বহু বিজ্ঞানী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের 
প্রাপ্ত মানে সামান্য পার্থক্য হয়। 0 এর সর্বসম্মত মান গৃহীত হয়েছে 6.673 ৮ 10 - 11]বা2 18 2। এর অর্থ 
হচ্ছে 119 ভরের দুটি বস্তু 11 দূরে স্থাপন করলে এরা পরস্পরকে 6.673 » 10 - 11] বলে আকর্ষণ করে। 


উদাহরণ ৪.১। 1015 এবং 2018 ভরের দুটি বস্তুকে 2) দূরে রাখা হল। যদি মহাকর্ষীয় ধুবকের মান 6.673 * 
10-11110722 -2 হয় তবে বস্তু দুটির মধ্যে বলের মান বের কর। 


সমাধান : এখানে, 
আমরা জানি ১ম বস্তুর তর, [01 - 10158 
79 789 ২য় বস্তুর ভর, 172 - 208 


6.673 ৯ 10-1110215-2 * 1015 % 20155 | দূরত্ব, ৯ 20) 


বাচা টি? 
মহাকধীয় ধুবক, 3 - 6.673 % 10-117005-2 


334 *10-9 


বল, চন? 
উ: 3.34 * 10-গথ 
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উদাহরণ ৪.২। 39.2 72 এবং 15152 ভরের দুটি গোলকের কেন্দ্রের দূরত্ব যখন 20 00 তখন এগুলো পরস্পরকে 
9.81 * 10-াখ বলে আকর্ষণ করে। মহাকধীয় ধুবকের মান বের করে। 


সমাধান : 

আমরা জানি, এখানে, 
1101170, 

টক ১ম কদতুর ভর, 111 _ 39.218 
ঢ02 ০ 

বা 0 টে ২য় বতুর ভর, 172- 15158 

ক 9.81 ১1011 (020 ৯ 10-20)2 দূরত্ব, 0- 20 ০ - 20 *10-থা0 


39215 ৯1578 পর ্ 
- 6.673 ৮ 10-1117125-2 আকর্ষণ বল, 7» 9-81 ৮ 10-1 


-? 
উ:6.673 ৮ 10-111028-2 মহাকষীয় ধুবক, 0? 


৪.৩। অভিকর্ষজ ত্বরণ 


40091678610] 10810 (0 (98165 
নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যে বল প্রযুক্ত হলে কোনো বস্তুর ত্বরণ হয়, সুতরাং অভিকর্ষ বলের 
প্রতাবেও বস্তুর ত্বরণ হয়। এ ত্বরণকে অতিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়। 


অতিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। একে ৪ দিয়ে 
প্রকাশ করা হয়। 


মাত্রা ও একক : যেহেতু অতিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ, সুতরাৎ এর মাত্রা হবে [2 এবং একক হবে 11921 


৮ এর সমীকরণ 

ধরা যাক, ?/ - পৃথিবীর ভর, ঢা) - তৃপৃষ্ঠে বা এর নিকটে অবস্থিত কোনো বস্তুর ভর, ৫ - বস্তু এবং পৃথিবীর 
কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব । 

তাহলে নিউটনের মহাকর্ সর থেকে আমরা গাই, অতিকর্ষ বন, _ 0770 বি 2:25: ৫.২) 
কিন্তু নিউটনের দ্বিতীয় সুত্র থেকে আমরা পাই, অভিকর্ষ বল - ভর » অতিকর্ষজ ত্বরণ 

অর: 555:2 2 52-3৮-8378 47৮, 28862 49 
(৪.২) ও (৪.৩) সমীকরণ থেকে পাওয়া 


বা 0... ১8০২ 384 28৮ উল 2০ ইত ০898, 5 8০42 (08:8) 


(8.8) সমীকরণের ডানপাশে বস্তুর ভর ঢ। অনুপস্থিত; সুতরাং অভিকর্ষজ ত্রণ বস্তুর তরের ওপর নির্ভর করে না। 
যেহেতু 0 এবং পৃথিবীর ভর ?$ ধুবক, তাই & এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দুরত্ব ৫ এর ওপর নির্ভর করে। 
সুতরাং £ এর মান বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়। 
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বিভিন্ন স্থানে € এর মানের পরিবর্তন 
7859 পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ₹. হলে ভূপুষ্ঠে 
চি ক টি7 7. ৪7 এ ৪০ ৮ ইক এমি ৬৯৪58. ৮3851 ৮ ০ ১৮৪ সত নি (8.6) 


উজির মেরু অঞ্চলে একটুখানি চাপা, ডি ভা নাজ 
ভূপৃষ্ঠের সবত্র € এর মান সমান নয়। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ₹ সবচেয়ে কম বলে সেখানে ৪ এর মান সবচেয়ে 
বেশি 9.83217 705 -2। মেরু থেকে বিষুব অঞ্চলের দিকে হং এর মান বাড়তে থাকায় £ এর মান কমতে থাকে। 
বিষুব অঞ্চলে [২ এর মান সবচেয়ে বেশি বলে € এর মান সবচেয়ে কম, 9.78039 1009 -2. ক্রান্তীয় অঞ্চলে € এর 
মান 9.78918 075-21 


€ এর আদর্শ মান 

ভূপৃষ্ঠে বিতিন্ন স্থানে ৪ এর মান বিভিন্ন বলে 45 অক্ষাৎশে সমুদ্র সমতলে £ এর মানকে আদর্শ মান ধরা হয়। ৪ এর 
এ আদর্শ মান হচ্ছে 9.80665178-। হিসাবের সুবিধার জন্য আদর্শমান ধরা হয় 9.81778- বা 9.81105-1| 

€ এর তাৎপর্য : 

তৃপৃষ্ঠে & এর মান 9.81178-2 এর অর্থ হচ্ছে তৃপুষ্টেমুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে 9.810)8-1 
বৃদ্ধি পায়। 


উদাহরণ ৪.৩। পৃথিবীর ভর 5.975 % 10218 এবং ব্যাসার্ধ 637 1107) ধরে ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বের 
কর। 03 6.673 ৮ 10-111002105-21 


সমাধান : 
আমরা জানি, 
014 এখানে 
০ 172 টি 
6.673 10711 টা258-2% 5.975 ৯10545 পৃথিবীর ভর, 1 - 5:957 % 10241 
(6371 ১ 10371)2 পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, ₹ - 637110) 
_:9.823 19-1 
_ 6371 ৮ 10307 
_:9.8231075-2-1 
সি 0-6.673 ৮ 10-11ব1725-2 
_9.8231079 -2 
অভিকর্ষজ ত্রণ, £ -? 
উ: 9.8231705 -2 
৪.৪ । পড়ন্ত বস্তু 
চ৪]71715 7300195 


কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষের প্রভাবে ভূমিতে পৌছায়। একই উচ্চতা থেকে একই সময় একটি 
ভারী ও একটি হালকা বস্তু ছেড়ে দিলে এগুলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠে গৌছাবে কি? 


বাস্তবে এক টুকরা পাথর ও এক টুকরা কাগজ একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে দেখা যায় যে, পাথরটি কাগজের আগেই 
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মাটিতে গৌছায়। বাতাসে বাধার জন্য এরুপ হয়। যেহেতু বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের ওপর 
নির্ভর করে না, তাই কাগজ ও পাথরের ওপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ একই। বাতাসের বাধা না থাকলে এগুলো 
অবশ্যই একই সময়ে মাটিতে গৌছাত। 


পড়ন্ত বস্তুর সূত্রাবলি 


পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে গ্যালিলিও তিনটি সুত্র বের করেন। এগুলোকে পড়ন্ত বস্তুর সুত্র বলে। এ সূত্রগুলো একমাত্র স্থির 
অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 


বস্তুর পড়ার সময় স্থির অবস্থান থেকে পড়বে এর কোনো আদি কো থাকবে না। বস্তু বিনা বাধায় মুক্তভাবে পড়বে অর্থাৎ 
এর ওপর অভিকর্ষজ বল ছাড়া অন্য কোনো বল ক্রিয়া করবে না। যেমন-বাতাসের বাধা এর ওপর কাজ করবে না। 


সুক্রগুলো এরুপ : 


প্রথম সুত্র : স্থির অবস্থান এবং একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম 
করে। 


ঘিতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে (ট প্রাপ্ত বেগ (৮) এঁ সময়ের সমানুপাতিক 
অর্থাৎ, ৮০০ 


সুত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব 01) অতিক্রম করে তা এ সময়ের 
(9 বর্ণের সমানুপাতিক অর্থাৎ, 1। ০ 12 


পড়ন্ত বস্তুর সুত্রাবগির ব্যাখ্যা 


প্রথম সূত্র : এ সুত্রানুসারে স্থির অবম্থান থেকে কোনো বস্তু ছেড়ে দিলে তা যদি বিনা বাধায় মাটিতে পড়ে তাহলে 
মাটিতে পড়তে যে সময় লাগে তা বস্তুর ভর, আকৃতি বা আয়তনের ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ভরের, আকারের ও 
আয়তনের বস্তুকে যদি একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এগুলো যদি বিনাবাধায় মুক্তভাবে পড়তে থাকে 
তাহলে সবগুলোই একই সময়ে মাটিতে গৌছাবে। 


ঘিতীয় সুত্র : দ্বিতীয় সূত্র থেকে পাওয়া যায় সেকেন্ড শেষে বস্তুর বেগ % ০০ 


অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে যদি স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়তে দেওয়া হয় তবে প্রথম সেকেন্ড পরে যদি এটি ৬ 
বেগ অর্জন করে তবে দ্বিতীয় সেকেন্ড পরে এটি 2৬ বেগ অর্জন করবে। সুতরাং 11, €, 03*--সেকেন্ড পরে যদি 
বস্তুর বেগ যথাক্রমে ঘ1, %2, ঘ3** ইত্যাদি হয় তবে এ সৃত্রানুসারে, 

02755 

নর হে হযে ৮০০০০০৬৬৯৩৪ শু ধুবক। 

তৃতীয় সূত্র : তৃতীয় সুত্র থেকে পাওয়া যায় ! সেকেন্ডে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব 1 ০০12 


অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে যদি স্থির অব্থান থেকে বিনা বাধায় পড়তে দেওয়া হয় তবে এক সেকেন্ড এটি 1) দূরত্ব 
অতিক্রম করে তবে দুই সেকেন্ডে এটি 17১22 বা 41) দূরত্ব, তিন সেকেন্ডে এটি 11৯32 বা 91) দূরত্ব অতিক্রম করবে। 
সুতরাৎ 1, 6, 0 .....সেকেন্ডে যদি বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব যথাক্রমে 1)1, 112, 173 "-***ইত্যাদি হয় তবে 
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পড়ন্ত বস্তুর গতির সমীকরণ 
কোনো পড়ন্ত বস্তুর আদি বেগ যদি & হয় £ সেকেন্ড পরে বেগ ৮ হয় এবং সে সময় যদি বস্তুটি 1) দূরত্ব নেমে আসে 
তবে গতির সমীকরণগুলো হবে : 
মিকিন8658 25552 .478 ০:58 25০. ১578 (৪.৬ক) 
1) 067 চা 2778748547০ পা 5 8 (৪.৬খ) 
৮0277251775 টিক ০ 8: জি (৪.৬গ) 
বকচ্তু যদি স্থির অবস্থান থেকে পড়ে তাহলে ৮ - 0 এবং স্থির থেকে পড়ন্ত বস্তুর গতির সমীকরণগুলো হবে : 
6, এ 9 35825 4828 42755. ই (৪.৭ ক) 
বট . 52-85-৯১58 (৪.৭ খ) 
$22122117757:2557-08084857 আইন ছক নত (৪.৭ গ) 
নিক্ষিপ্ত বস্তুর সমীকরণ 
কোনো বস্তুকে যদি খাড়া উপরের দিকে ৮. আদি বেগে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে £€ খণাতক হবে। 
তখন গতির সমীকরণগুলো হবে : 
2100 লিন 85 িউিেিসিত নিন অত (৪.৮ ক) 
7775 58, 5, তি এ (৪.৮খ) 
21122501525. ০215: 78823 ০ পিসি ০ উসকে (৪-৮গ) 
উদাহরণ ৪.৪। 601) উঁচু দালানের ছাদ থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে এটি কত বেগে তূপৃষ্ঠকে আঘাত করবে? 
5 9.805-2 
সমাধান : 


2» 02728] 
বা্2-0+2 ৮ 9.8 179 2 ৯ 6017) 


লু 11761725 -2 
১ ৮৯ 34.29 77571 


উ: 34.29 7151 


উদাহরণ ৪.৫। 29.4109 -! বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সবোচ্চ কত উচ্চতায় গৌছাবে? এ 


উচ্চতায় ওঠতে বস্তুটির কত সময় লাগবে? £ ₹ 9.8 1075-2 
সমাধান : 

সর্বোচ্চ উচ্চতার কিন্দুতে কোনো বেগ থাকবে না, 
অর্থাৎ, শেষ বেগ শৃন্য। 

আমরা জানি, উর্ধ্বমুখী বেগের জন্য 

৮2. 02251) 

বা0- (029.4175-1)2 _ 2 ৮ 9-81009-2 ৮ 17 

ফর্মী-৮, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


এখানে, 

আদি বেগ, এ 0 019-1 
অতিক্রান্ত দূরত্ব, 1) - 601) 
শেষ বেগ, ৬-? 
9-9.8105-2 


এখানে, 


আদি বেগ, ঘ- 29.4108-1 
শেষ বো, ৮ _ 01778-1 
সধোচ্চ উচ্চতা, নম _? 
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10123 
0 
_ 44,110 সময়, ৮? 
আবার, ৮ এ.-_ £ 8 9.8 1052 


বা, 0.5 29.4109-1-_ 9.8109-2 ৮ 
১৮ €_ন 35 
উ: 44.1 10; 39 


৪৫ । সরল দোলক 

উ17)1)10 1৯080110010) 

সরল দোলক : একটি ভারী আয়তনহীন বস্তুকণাকে ওজনহীন, নমনীয় ও অপ্রসারণশীল সূতা দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে এটি 
যদি ঘর্ষণ এড়িয়ে স্বাধীনভাবে দুলতে পারে তবে তাকে সরল দোলক বলে। 


কিন্তু বাস্তবে এ রকম কোনো সরল দোলক পাওয়া সম্ভব নয়। গাণিতিক সুবিধার জন্য এরৃপ প্রমাণ (512110210) 
দোলক কল্পনা করা হয়। একটি হালকা সৃতার সাহায্যে কোনো দৃঢ় অবলম্ঘন থেকে একটি ভারী বস্তু ঝুলিয়ে দিলে এটি 
স্বাভাবিক অবস্থায় সোজা হয়ে ঝুলে থাকবে। সূতা সমেত বস্তুটিকে সাধারণ দোলক বা সরল দোলক বলা হয়। 

বব : যে ভারী বস্তুটিকে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে সরল দোলক তৈরি করা হয় তাকে বব বা পিন্ড বলে। ৪.২ চিত্রে 0 
হচ্ছে বব। 

ঝুলন কিছু : যে কিদু থেকে সুতার সাহায্যে ববকে ঝুলানো হয় তাকে ঝুলন কিছু বলে। চিত্রে 0 ঝুলন বিন্দু। 


কার্ধকরী দৈর্ঘ্য : ঝুলন বিন্দু থেকে ববের ভার কেন্দ্র পর্যস্ত 
দূরত্বকে সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বা দোলক দৈর্ঘ্য 
বলে। 


৪.২ চিত্রে 00 কার্যকরী দৈর্ঘ্য [,| ববটি সুষম গোলক 


হলে ঝুলন কিছু থেকে ববের পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্বের ()সাথে 
ববের ব্যাসার্ধ 0) যোগ করলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। 


৮], 177 ০ টি 


বিস্তার : একটি সরল দোলকের ববের সাম্যাবস্থান থেকে যে কোনো একদিকের সবৌচ্চ দুরত্বকে বিস্তার বলে। 


সর্বোচ্চ রৈথিক দুরত্ব ছারা বিস্তারকে প্রকাশ করলে তাকে রৈথিক বিস্তার বলে। চিত্রে 003 বা ০4 রৈখিক বিস্তার। 
সর্বোচ্চ কৌণিক দূরত্ব ঘ্ারা বিস্তারকে প্রকাশ করলে তাকে কৌণিক বিস্তার বলে। 


৪.২ চিত্রে 003 বা 4004 কৌগিক বিস্তার। সাধারণত কৌণিক বি্তারকেই সরল দৌলকের বিস্তার ধরা হয়। 


পুর্ণ দোলন : সরল দোলকের বব এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে আবার সেই প্রান্তে ফিরে এলে তাকে একটি পূর্ণ 
দোলন বলে। ৪.২ চিত্রে বব & থেকে 7 - তে গিয়ে আবার 4 - তে ফিরে আসলে একটি পূর্ণ দোলন হয়। 


দোলন কাল : একটি পূর্ণ দোলনের জন্য সরল দোলকের যে সময় লাগে তাকে দোলন কাল বলে। একে এ" দিয়ে প্রকাশ 
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করা হয়। 


কোনো সরল দোলকের টি পূর্ণ দোলনের জন্য £ সময় লাগে, তার দোলন কাল 
১৪: 
হন 


কম্পাঙ্ক : এক সেকেন্ডে একটি সরল দোলক যতগুলো পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করে তাকে কন্পার্ক বলে। কোনো সরল 
দোলক ( সময়ে বব টি পূর্ণ দোলন সম্পন্ন করলে তার কম্পপার্তক 


£- 4 [পল] 

৪.৬। সরল দোলকের সুত্রাবলি 

189 01 91771])10 1১6])010]071 

কৌণিক বিস্তার অল্প হলে সরল দোলকের ক্ষেত্রে নিষ্বোত্ত সূত্র চারটি প্রযোজ্য। 


প্রথম সূত্র - সমকাল সুত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে এবং দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট 
স্থানে একটি সরল দোলকের প্রতিটি দোলনের জন্য সমান সময় লাগে। দোলনকাল কৌণিক বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না। 


ঘিতীয় সুত্র - দৈর্ঘ্যের সূত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল (1) - এর 
কার্যকরী দৈর্ঘ্য 0.) - এর ব্রামূলের সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, 1০০]. , যখন ৪ ধুব। 


তৃতীয় সূত্র - ত্বরণের সুত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে এবং সরল দোলকের কার্করী দৈর্ঘ্য (.) অপরিবর্তিত থাকলে 
এর দোলনকাল (৭) অতিকর্ষজ ত্বরণ (8) এর ক্ামূলের ব্যাস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। 


অর্থাৎ যখন] ধুব। 


চতুর্ধ সূত্র - ভরের সুত্র : কৌণিক বিস্তার অল্প হলে এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে 
সরল দোলকের দোলনকাল ববের ভর, আয়তন, উপাদান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ভর, আয়তন বা 
উপাদানের ববের জন্যে দোলকের দৌলনকাল একই হয়। 


সরল দোলকের মৃত্রাবলির ব্যাখ্যা : 

প্রথম সূত্র : সুত্রানুসারে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে (অর্থাৎ, ৪ ধুব থাকলে) একটি সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য 
অপরিবর্তিত থাকলে এবং কৌণিক বিস্তার অল্প রেখে এটিকে দুলতে দিলে এর প্রত্যেকটি দোলনের জন্য সমান সময় 
লাগবে। কৌণিক বিস্তার যাই হোক না কেন তার ওপর দোলনকাল নির্ভর করবে না। অর্থাৎ, 1০, 2০, 3০ বা 4০ প্রভৃতি 
যে কোনো বিস্তারের জন্য প্রত্যেকটি দোলনের একই সময় লাগবে। 


দ্বিতীয় সূত্র : এ সুত্রানুসারে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে (অর্থাৎ, £ ধুব হলে আর সরল দোলকের কৌণিক বিস্তার অল্প হলে) 
দোলনকাল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্যের ব্্গমূলের সমানুপাতিক হবে। একটি দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য 4 গুণ করলে 
দৌলনকাল 2 গুণ হবে, কার্যকরী দৈর্ঘ্য 9 গুণ করলে দোলনকাল 3 গুণ হবে। 


[].1 1.2, [:3+ ****" কার্যকরী দৈর্ঘ্যের জন্য দোলনকাল যথাক্রমে গা], 2 ও ****** হলে এ সৃত্রানুসারে, 1০০17, 


815772- ডি -ধুব 
-70-70 ত 
বা, তিনি _ ধরব! 
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তৃতীয় সূত্র : এ সৃত্রানুসারে কোনো সরল দোলকের দৈর্ধ্য স্থির রেখে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বা ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন 
উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায় এবং অল্প কৌণিক বিস্তারে দোলককে দুলতে দেওয়া যায় তবে দোলনকালও তিন্ন হবে এবং 


তা অভিকর্ষজ ত্বরণের ব্ামূলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হবে। 
অতিকর্ষজ ত্বরণ ভাগ হলে দোলনকাল 2 গুণ হবে, 


অভিকরষজ ত্রণ -- ভাগ হলে দোলনকাল 3 গুণ হবে। 


(৪1, ৪, ৪3, .... ইত্যাদি অভিকর্ষজ ত্বরণের স্থানে দোলনকাল যথাকমে "1, "2, 13..... ইত্যাদি হলে এই 


খে ৯ 


] 
০07 
মানু 
অর্থাৎ, ঘা] 181০1242234 এ 
বা, 11251 2282 ৯ 73253 - .. » ধ্রুব] 


চতুর্ধ সুত্র : এ সৃত্রানূসারে সরল দোলকের দোলনকাল ববের ভর, আয়তন, ঘনত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। 
দোলকের দৈর্ঘ্য স্থির রেখে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কৌণিক বিস্তার 4০ - এর মধ্যে দুলতে দিলে তাতে বব ছোট হোক 
আর বড় হোক, হালকা হোক আর ভারী হোক, তামার হোক আর সোনার হোক দোলনকালের কোনো পরিবর্তন হবে না। 


সরল দোলকের দৌলনকালের সমীকরণ 


একটি সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য. দোলনকাল "' এবং কোনো স্থানের অতিকর্ষজ ত্বরণ € হলে সরল দোলকের 


ঘ০০%],, যখন ৪ ধুব 
এবং ত্বরণের সূত্র থেকে আমরা পাই, 
4 
7ম » যখন 17 ধুব। 
অনুপাতের সূত্রানুসারে, 
11, যখন ৩৪ উতযই পরিবরতলীল 


] 
বালা 


এখানে [ একটি সমানুপাতিক ধুবক যার মান হিসাব করা হয়েছে 27 
], 


মি ৪ ০ টি গিট শি পি শি গতি শি (৪.৯) 


৪.৭। সরল দৌলকের সাহায্যে € এর মান নির্ণয় 
1)96677011126107) 01 01) 917111)16 [0670061]হ1]াঃ 


সূত্র : অতিকর্ষ বলের প্রভাবে তৃপৃষ্ঠে মুক্ততাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। সরল 


৬১ 


55252 ১০০5০০০08১০) 


এ সমীকরণ থেকে কোনো স্থানে [, কার্যকরী দৈর্ঘ্যের সরল দোলকের দোলনকাল ণ' নির্ণয় করে এ স্থানের অভিকর্ষজ 


ত্বরণ £ নির্ণয় করা যায়। 


সরল দোলক তৈরি : 


স্ট্যান্ডের সাহায্যে একটি হুক থেকে কোনো শক্ত সূতা দ্বারা 
একটি ক্ষুদ্র তারী গোলক ঝুলিয়ে সরল দোলক তৈরি করা হয় 
চিত্র ৪.৩)। এ গোলককে বব বলে। 


ঘ. নির্ণয় : 


দোলকের ঝুলন কিছু থেকে ববের ভারকেন্দ্র পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে 
সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, বলে। প্রথমে একটি মিটার 
উপরিপৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব / মেপে নেওয়া হয়। এরপর একটি স্লাইড 
ক্যালিপার্সের সাহায্যে ববের ব্যাস নির্ণয় করে ব্যাসার্ধ : বের 
করা হয়। তাহলে দোলকের কার্যকরী দৈধ্ধ্য হয়া, 1171, 


চিত্র : ৪.৩ 


' নির্ণয় : সরল দোলকের একটি পূর্ণ দোলনের যে সময় লাগে তাকে দোলনকাল বলে। দোলকটিকে সাম্যাবস্থা থেকে 
একপাশে এমনভাবে একটু টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে এটি দুলতে থাকে এবং কৌণিক বিস্তার খুব অল্প হয়। একটি 
(স্টপওয়াচ) থামা ঘড়ির সাহায্যে কয়েকটি দোলনের যেমন 20 বা 25 দোলনের সময় নির্ণয় করে এঁ সময়কে দোলন 
সধ্থ্যা দিয়ে ভাগ করে একটি দোলনের সময় অর্থাৎ, দোলনকাল ']' বের করা হয়। 


গড় £ নি্ঘ়: সুতার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, পরিবর্তন করা হয় এবং বিভি্ কার্যকরী 
দৈর্ঘ্যের জন্য দোলনকাল 1 নির্ণয় করে প্রতি ক্ষেত্রে 4? বের করে গড় 4 নির্ণয় করা হয়। এ গড় মান 


(৪.১০) সমীকরণে বসিয়ে € এর মান হিসাব করা হয়। 


লেখচিত্র থেকে [. ও "নির্ণয় : 


একটি ছক কাগজের স্‌ অক্ষের দিকে], এর বিভিন্ন মান এবং 
খ অক্ষের দিকে আনুষঙ্গিক 12 এর মান স্থাপন করে লেখচিত্র 
অভ্কন করা হয়। লেখচিত্রটি মূলকিুগামী একটি সরলরেখা 
হয়। এ সরলরেখার উপর যে কোনো একটি কিছু 7১ নিয়ে 7 
থেকে যু অক্ষের উপর [৬ এবং % অক্ষের উপর [শখ লম্ব 
টানা হয় [চিত্র ৪.৪]| 


তাহলে যে কোনো দৈর্ঘ্য. 01৬ এর জন্য দোলনকালের বর্গ 
শু ল 0 পাওয়া যায়। 


৬২ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ফলাফল : লেখচিত্র থেকে প্রাপ্ত এ], ও 12 এর মান (৪.১০) সমীকরণে বসিয়ে € এর মান হিসাব করা হয়। 


], 

৪- ঞাঠে শু 
0৬ 

_ এও 6 
চে টাখ 


উদাহরণ : ৪.৬। একটি সরল দোলকের দৈর্ঘ্য 2.4510 | কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ 9.8109-2 হলে এঁ স্থানে 


দোলকটির দোলনকাল নির্ণয় কর। 
সমাধান : 
আমরা জানি, 


2 & 
24577 
_ 2 ১ 3.]4 *৭ | চস 


সু 3,149 


উ: 3,145 


এখানে, 

কার্ষকরী দৈর্ধ্য, [,- 2.45]) 
অতিকর্ষজ ত্বরণ, € - 9.8109-2 
দোলন কাল, '['-? 


উদাহরণ ৪.৭। একটি সরল দোলকের ববের ব্যাস 0.5807) এবং সৃতার দৈর্ঘ্য 99017। কোনো স্থানে দোলকটির 
একটি পূর্ণ দোলনের জন্য 25 সময় লাগে। এ স্থানে অতিকর্ষজ ত্রণের মান নির্ণয় কর। 


সমাধান : 
আমরা জানি, 


ঘা» 2াট £ 
৪ 


1 
25 ুণা2 4 
বা? রা £ 


4 
বা,৪ » 4 পৃ 


- 4 9.87 * 052 
লু 9.81779-2 


উ: 9.8 1705-2 


99.29 * 10-2117 


এখানে, 

ববের ব্যাস 0 0.5800) 

.-ববের ব্যাসার্ধ, _ 4 _:0.290100. 
সৃতার দৈর্ঘ্য, /- 99 012 

.". কার্যকরী দৈর্ঘ্য, 7, -_1+7 
_:990]7 7 0.29 07 

ল 99.29 00) 

_ 99.29 % 10-20 

দোলনকাল, ?._ 25 

অভিকর্ষজ ত্বরণ, £ -? 
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৪-৮। ওজন (৬%০121)6) 
ভর : প্রত্যেক বস্তু পদার্থ দ্বারা গঠিত। বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর। ভর কিলোগ্রাম 08) এককে 
নিস্তি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। ভর হচ্ছে একটি ভৌত রাশি যা তূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের উপরে বস্তুর অবম্থানের পরিবর্তনের 
সাথে পরিবর্তিত হয় না। 751 ভরের একজন মহাশুন্যচারীর ভর টাদে কিছবা পৃথিবীর বা ঠাদের কক্ষপথেও 75 
5-ই থাকবে। মহাশূন্যচারী কতটুকু পদার্থ দিয়ে তৈরি স্থান পরিবর্তনে তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বলে তার ভর 
সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে। 


ওজন : কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিক আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে। 

কোনো বস্তুর ভর 1] এবং পৃথিবীর কোনো স্থানে অতিকর্ষজ ত্বরণ € হলে এ স্থানে বস্তুর ওজন ৬/ হবে। 
175 

যেহেতু ওজন একটি বল, সুতরাং এটি একটি ভেষ্টর রাশি। এর দিক পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। ওজনের একক হল বলের 
একক অর্থাৎ, নিউটন (খি)। 


যেহেতু বস্তুর ভর একটি ধুব রাশি, সুতরাং এর ওজন অতিকর্ষজ ত্বরণ € এর ওপর নির্ভর করে। যেসব কারণে 
অতিকর্ষজ ত্রণের পরিবর্তন ঘটে সেসব কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। 
কোনো বস্তুর ওজন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য, তাই সেখানে 
বস্তুর ওজনও শূন্য। 


ওজনের বিভিন্নতা 

বস্তুর ওজন অতিকর্ষজ ত্বরণ ৪ এর ওপর নির্তরশীল। সুতরাং যে সকল কারণে অতিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সে 
সকল কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। [বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়।] স্থান ভেদে বস্তুর ওজনের 
পরিবর্তন হয়। যে সকল কারণে ওজনের পরিবর্তন হয় নিচে তা বর্ণনা করা হল। 


ক) ভু পৃষ্ঠের বিভিন্নস্থানে : 
পৃথিবীর আকৃতি ও আহ্িক গতির জন্য বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়। 


(১) গৃথিবীর আকৃতির জন্য : পৃথিবীর সুষম গোলক না হওয়ায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থান সমদূরে নয়। 
যেহেতু এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের ওপর নির্ভর করে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ৪ এর মানের পরিবর্তন 
হয়। বিষুবীয় অঞ্চলের পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি হওয়ায় & এর মান সবচেয়ে কম। 


সুতরাৎ বিষুবীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয়। বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যত বেশি 
যাওয়া যায়, ব্যাসার্ধ তত কমতে থাকে এবং € এর মান বাড়তে থাকে। এর ফলে বস্তুর ওজনও বাড়তে থাকে। মেরু 
অঞ্চলে ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম হওয়ায় € এর মান মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ফলে ওজনও সবচেয়ে বেশি হয়। 


(২) পৃথিবীর আহ্ছিক গতির জন্য : গাণিতিক হিসেব থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর আহক গতির জন্য অভিকর্ষজ ত্বরণ 
বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বস্তুর ওজনও বৃদ্ধি পায়। 


(খ) তৃপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর কোনো স্থানে : গাণিতিক হিসেব থেকে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় 
অতিকর্ষজ ত্বরণের মানও তত কমতে থাকে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় বস্তুর ওজনও তত কমতে 
থাকে। এই কারণে পাহাড় বা পর্বতশীর্ষে বস্তুর ওজন কম হয়। 
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(গ) পৃথিবীর অত্যন্তরে কোনো স্থানে : গাণিতিক হিসাব থেকে দেখানো যায় যে, ভূপৃষ্ঠে থেকে যত নিচে যাওয়া যায় 
অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ততই কমতে থাকে। এর ফলে পৃথিবীর যত অভ্যন্তরে যাওয়া যায় বস্তুর ওজন তত কমতে 
থাকে। এ কারণে খনিতে কোনো বস্তুর ওজন কম হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে অতিকর্ষজ ত্বরণের মান শূন্য। সুতরাং পৃথিবীর 
কেন্দ্রে যদি কোনো বস্তুকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বস্তুর ওপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকবে না, অর্থাৎ, বস্তুর 
ওজন শুন্য হবে। 


ভর ও ওজনের পার্থক্য 
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ভর ওজন 

১। বস্তুর ভর হল বস্তুতে মোট পদার্ধের ১। বতুর ওজন হল বন্তুর ওপর পৃথিবীর 
পরিমাণ। আকর্ষণ বল। 

২। ভর একটি স্কেলার রাশি এবং এটি একটি ২। ওজন একটি ভেক্টর রাশি এবং এটি একটি 
মৌলিক রাশি। লব্ধ রাশি। 

৩। ভরের মাত্রা [৬] ৩। ওজনের মাত্রা [1৬1] -2]। 

৪। ভরের একক কিলোগ্রাম (8) ৪। ওজনের একক নিউটন (ঘি) 

€। বস্তুর ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না। ৫। স্থানভেদে বস্তুর ওজন পরিবর্তিত হয়। 

৬। কতগুলো নির্দিষ্ট ভরের সাথে তুলনা করে ৬। স্প্রিংনিক্তির সাহায্যে বস্তুর ওজন পরিমাপ 
সাধারণ নিক্তির সাহায্যে ব্তুর ভর করা হয় 


পরিমাপ করা হয়। 


৪.৯ লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য : ওজনহীনতা 
%27180101) 01৬61017017) 1116 270] 519209 : ড%/01001619557)655 


যেহেতু কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই বস্তুর ওজন, তাই পৃথিবীর এ আকর্ষণ বল তথা ওজন নির্ভর করে 
অভিকর্ষজ ত্বরণ & এর মানের ওপর। ইতোপূর্বে আমরা ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভূপৃষ্ঠের উপরে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
৪ এর মানের পরিবর্তনের জন্য ওজনের তারতম্যের কথা আলোচনা করেছি। কোনো বস্তুর ওপর যদি পৃথিবীর আকর্ষণ 
বল না থাকে তাহলেই বস্তু ওজনহীন হবে। এরুপ ঘটনা ঘটতে পারে কেবল অসীম দূরত্বে কিতবা ভূকেন্দ্রে যেখানে 
৪ - 0 কিৎবা পৃথিবী এবং টাদ বা অন্য কোনো গ্রহের মাঝামাঝি স্থানে যেখানে কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ 
বল টাদের বা অন্য গ্রহের আকর্ষণ বল দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। 


ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি স্থানে € এর মান নির্দিষ্ট, ফলে সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনও নির্দিষ্ট । তা সত্ত্বেও সেখানে 
কোনো ব্যক্তির ওজনের ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন এবং নিজেকে ওজনহীনও মনে করতে পারেন। আসলে ওজন আর 
ওজন অনুভব করা এক কথা নয়। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল থাকবেই ফলে তার ওজন থাকবেই 
কিন্তু তিনি সেই ওজন অনুভব করবেন কেবলমাত্র তখনই যখন তার ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল 
তার ওপর প্রযুক্ত হবে। আমরা যখন কোনো কিছুর উপর দাঁড়াই যেমন ঘরের মেঝে বা কোনো টেবিলের উপর তখন এঁ 
মেঝে বা টেবিলের উপর আমরা নিচের দিকে আমাদের ওজনের সমান একটা বল প্রয়োগ করি। এখন এ মেঝে বা 
টেবিলও নিউটনের তৃতীয় সৃত্রানুসারে আমাদের উপর আমাদের ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল উপরের 
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দিকে প্রয়োগ করে। আমরা সেই বল অনুভব করি, অর্থাৎ আমরা ওজন অনুভব করি। অনুরপভাবে আমরা যখন কোনো 
অবলম্বন যেমন গাছের ডাল বা ঘরের ছাদের কোনো হুক বা কার্নিশ থেকে ঝুলে থাকি, তখন আমরা এঁ অবলম্বনের 
ওপর নিচের দিকে আমাদের ওজনের সমান বল প্রয়োগ করি। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে এঁ অবলম্বন ও আমাদের 
ওপর আমাদের ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী বল উপরের দিকে প্রয়োগ করে। ফলে আমরা ওজন অনুভব করি। এখন 
যদি এ মেঝে বা এ অবলম্বন আমাদের ওপর আমাদের ওজনের চেয়ে কম বা বেশি বল প্রয়োগ করে, তাহলে আমরাও 
আমাদের ওজনের চেয়ে যথাক্রমে কম বা বেশি বল অনুভব করব, অর্থাৎ, আমরা নিজেদেরকে হালকা বা ভারী অনুভব 
করব। আর যদি আমাদের ওজনের বিপরীত দিকে কোনো বল প্রয়োগ না করে তাহলে আমরা নিজেদেরকে ওজনহীন 
অনুভব করব। এ ঘটনা ঘটে যখন আমরা দুর্ঘটনায় ছাদ থেকে বা গাছ থেকে মুক্তভাবে নিচে পড়ি বা ভাইভিং বোর্ড থেকে 
সুইমিং পুলে লাফ দেই। কেননা নিচে পড়ার সময় আমরা কোনো মেঝে বা অবলম্বনের উপর বল প্রয়োগ করি না, ফলে 
কোনো মেঝে বা অবলম্বন আমাদের ওপর ওজনের বিপরীত কোনো বল প্রয়োগ করে না। এতে আমরা ওজনহীনতা 
অনুভব করি। 

আমরা যখন লিফটে চড়ে উঁচু দালানে ওঠা নামা করি তখন আমরা ওজনের তারতম্য অনুভব করি। আমরা যখন কোনো 
স্থির লিফটে দীড়াই তখন আমরা লিফটের মেঝের উপর আমাদের ওজনের সমান বল [05 প্রয়োগ করি, লিফটও 
আমাদের ওপর ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে_ আমরা আমাদের ওজনের অস্তিত্ব টের পাই। 
দিকে একটি ত্বরণ & সৃষ্টি হয় এবং লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় (2 +৪)| এ বর্ধিত ত্বরণের জন্য আমরা 
লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে বেশি বল [॥ (£ + ৪) প্রয়োগ করি। তখন লিফটও আমাদের ওপর বিপরীতমুখী 
যে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে তা আমাদের ওজন 178 এর চেয়ে বেশি হয় এবং নিজেদেরকে ভারী অনুভব করি। কিন্তু 
এর পর লিফট যখন সমবেগে উপরের দিকে ওঠতে থাকে তখন তার কোনো ত্বরণ থাকে না, ফলে আমরা আর ওজনের 
চেয়ে অতিরিক্ত বল অনুভব করি না, কেবল ওজনই অনুভব করি। অপরপক্ষে লিফট যখন নিচে নামতে শুরু করে তখন 
স্থির অবস্থান থেকে একটি ত্বরণ ৪ সৃষ্টি হয় এবং লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় (2-৪)। এ কম ত্বরণ নিয়ে 
আমরা লিফটের উপর আমাদের ওজনের চেয়ে কম বল 1 (৪-৪) প্রয়োগ করি এবং লিফটও আমাদের উপর বিপরীত 
দিকে ওজনের চেয়ে কম বল প্রয়োগ করে। ফলে, আমরা হালকা বোধ করি অর্থাৎ, আমাদের ওজন কম মনে হয়। 
লিফট যদি মুক্ততভাবে নিচে পড়ে অর্থাৎ, লিফটেরও যদি £€ ত্বরণ হয়, তবে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হবে 
(৪-৪) অর্থাৎ, শৃন্য। ফলে আমরা লিফটের উপর কোনো বল প্রয়োগ করব না। তখন লিফটও আমাদের ওজনের 
বিপরীতে আমাদের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করবে না এবং আমরা নিজেদেরকে ওজনহীন মনে করব। 
কোনো লিফটের কেবল বা দড়ি ছিড়ে গিয়ে লিফটটি যদি অতিকর্ষের প্রভাবে নিচে পড়ে তখন এ অবস্থার উত্তৰ হবে। এ 
অবস্থায় যদি লিফটের ছাদ থেকে ঝুলন্ত বা লিফটে দীড়ানো কোনো ব্যক্তির হাতে ধরা স্প্রিং নিক্তি থেকে একটি বস্তু 
ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে স্প্রিং নিক্তির কাটা শূন্য দাগে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, বস্তুটির ওজন শৃন্য। 


আর যদি এমন ঘটনা ঘটে যে লিফটি £ এর চেয়ে বেশি ত্বরণ 9, সহকারে নিচে নামে সে ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানের 
সাপেক্ষে লিফটের নিচের দিকে ত্বরণ হবে (৫৪) এবং লিফটের মেঝে আমাদের পা থেকে ৫৪৪) ত্বরণে নিচের দিকে 
সরে যাবে, ফলে আমরা শুন্যে ভাসতে থাকবো এবং আমাদের মাথা লিফটের ছাদে ঠেকে যাবে। 


মহাশৃন্যযানের পৃথিবী বা টাদকে প্রদক্ষিণ করার ও লিফটের যুক্ততাবে নিচে পড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
মহাশূন্যচারীরা মহাশূন্যযানে করে পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। এ বৃত্তাকার 
গতির জন্য মহাশূন্যযানের পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এঁ উচ্চতায় & এর মানের সমান মানের একটি ত্বরণ হয়। এ অবশ্থায় 
মহাশুন্যযানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্যচারীর ত্বরণ (৪-) ₹ 0 হয় এবং মহাশূন্যচারী মহাশূন্যযানের দেয়াল বা 
মেঝেতে কোনো বল প্রয়োগ করেন না। ফলে তিনি তাঁর ওজনের বিপরীত কোনো প্রতিক্রিয়া বলও অনুতব করেন না। 
তাই তিনি ওজনহীনতা অনুভব করেন। এ অবস্থায় মহাশুন্যযান থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে পড়ে না, গ্লাসের 
পানি উপুড় করলেও পড়বে না অর্থাৎ, সব কিছুই ওজনহীন মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনো কিছুই ওজনহীন হয় না, 


ফর্মা-৯, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৬৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


কেননা এ অবম্থানেও মহাশূন্যচারীর তর আছে, এঁ স্থানে অভিকর্ষজ তৃরণ £ আছে, ফলে পৃথিবীর আকর্ষণ তথা ওজন 
আছে। কেবল মহাশুন্যযান £€ ত্রণে গতিশীল হওয়ার কারণে এ আপাতত ওজনহীনতার উদ্ভব হচ্ছে। যদি এ স্থানে 
মহাশূন্যবান বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করে, কিংবা পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে না পড়ে স্থির দাড়িয়ে থাকে, 
তাহলে কিন্তু মহাশৃন্যচারী অবশ্যই তার ওজন টের পাবেন। 


৪.১০ অভিকর্ষ কেন্দ্র 


(67706 01 0791 
বল সব সময় একটি কিছুতে কাজ করে, এ কিন্দুকে বলের ক্রিয়া কিছু বলা হয়। পদার্থের ওজন বা অভিকর্ষ বলও একটি 
বল। সুতরাং ওজনও একটি কিন্দুতে ক্রিয়া করে। এ নির্দিষ্ট বিদুকেই বস্তুর অতিকর্ষ কেন্দ্র বলা হয়। বস্তুর অতিকর্ষ 
কেন্দ্র বতুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না। যেভাবেই বস্তুটিকে রাখা হোক না কেন অতিকর্ষ কেন্দ্র একটিই এবং 
একই জায়গায় হবে চিত্র ৪.৫) 


একটি বস্তুকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন বস্তুর ভিতরে অবস্থিত যে কিন্দুর মধ্য দিয়ে মোট ওজন বা অতিকর্ষ বল 
ক্রিয়া করে সেই কিছুকে বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র বলে। প্রত্যেক বস্তুই অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকশার সমফ্ি। 
প্রত্যেকটি কণাই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। পর পর অবস্থিত দুটি কণার মধ্যকার দৃরত্তের তুলনায় কণাগুলো 
থেকে পৃথিবীর কেন্ত্ব অনেক দূরে থাকায় কণা দুটির ওজনের অভিমুখ সমমুখী ও সমান্তরাল বলে ধরা যায় [চিত্র ৪.৫] 
এদের লব্ধি আর একটি সমান্তরাল রেখা বরাবর ক্রিয়াশীল হবে। এতাবে সব কয়টি কণার জন্য লব্ধি বল হিসেব করলে 
সেই লব্ধি বল বস্তুর মধ্যস্থিত যে কিনদুতে ক্রিয়া করবে সেই কিছুকে (3) বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র বলে। কোনো বস্তুর 
অভিকর্ষ কেন্দ্র এর ভিতরে এবং বস্তুটিকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন, একটি মাত্র নির্দিষ্ট বিন্দুতেই অবস্থিত হবে। 


কয়েকটি বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র: 
৪.৬ চিত্রে কয়েকটি সুষম জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট বস্তুর অতিকর্ষ কেন্দ্র 3 দেখানো হল : 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৬৭ 


€) সুষম বৃত্তের, আর্থটর বা গৌলকের অতিকর্ষ কেন্দ্র এদের জ্যামিতিক কেন্দ্রে অবস্থিত। [চিত্র ৪.৬ (ক)] 
(1) সুষম সামান্তরিকের ক্ষেত্রের অতিকর্ষ কেন্দ্র এর কর্ণয়ের ছেদকিদুতে অবস্থিত [৪.৬ (খ)] 

(11) সুষম ত্রিভুজাকৃতি পাতের অতিকর্ষ কেন্দ্র এর মধ্যমাগুলোর ছেদকিদুতে অবস্থিত [চিত্র ৪.৬ (গ)] 
(৮) সুষম দণ্ডের মধ্য কিুই এর অতিকর্ষ কেন্দ্র [চিত্র ৪.৬ (ঘ)|। 

() সুষম বেলনাকৃতি বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র এর অক্ষের মধ্য কিনদুতে অবস্থিত [চিত্র ৪.৬ ($)]। 


৪.১১ স্প্রিংনিত্তি 


১101716 138187809 


গঠন : স্প্রিং নিক্তি একটি বিশেষ ধরনের নিন্তি। এ 
নিন্তির সাহায্যে কোনো বস্তুর ওজন সরাসরি মাপা 
যায়। এ নিস্তিতে একটি ইস্পাতের পেচানো স্প্রিং 
থাকে। এ স্প্রিং এর এক প্রান্তে একটি রিং বা আহটা 
লাগানো থাকে। অপর প্রান্তে একটি ধাতুর শালাকার 
সাহায্যে একটি হুক লাগানো থাকে। আংটার সাহায্যে 
স্প্র্ঘট ঝুলানো হয়। যে বস্তুকে ওজন করতে হবে 
তা নিচের হুকে ঝুলানো হয়। 

কার্যপ্রণালি : আমরা জানি স্প্রিথকে টানলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। 
স্প্রিং এর তকে ক্তু ঝুলালে স্প্রির্ঘটর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে হুকে ঝুলানো ক্তুর ওজনের 
সমানুপাতিক। বস্তুর ওজন বেশি হলে দৈর্ঘ্য বেশি বৃদ্ধি পাবে আর ওজন কম হলে দৈর্ঘ্য কম বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং স্প্রিং 
এর বুদ্ধির পরিসর জেনে বন্তুর ওজনের পরিমাপ নির্ণয় করা যায়। স্প্রিং এর উপরের প্রান্তে একটি সূচক বা কীটা লাগান 
থাকে। এ কীটাটি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্যের ত্রাস-বৃদ্ধির (ওজন ত্রাস ও বৃদ্ধির ফলে) অনুসারে একটি স্কেল বরাবর ওঠানামা 
করতে পারে। স্কেলটি নিউটনে দাগার্কিত থাকে। হুকে কোনো বস্তু ঝুলানো অবস্থায় কাটাটি স্কেলের উপর যে পাঠ 
নির্দেশ করে, সেটিই বস্তুর ওজন। 

কোনো কোনো স্প্রিং নিক্তিতে স্কেলটি কিলোগ্রামে দাগাঙ্কিত থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিউটনে ওজন পেতে হলে 
কিলোগ্রীম প্রাপ্ত পাঠ 9.8 দিয়ে গুণ করে নিতে হয়। 


ব্যবহার : স্প্রিং নিত্তির সাহায্যে সহজে যে কোনো স্থানে কোনো বস্তুর ওজন নির্ণয় করা হয়। স্প্রিংনিস্তির সাহায্যে 
কোনো বল পরিমাপ করা যায়। 
৪.১২। মানুষের মহাশুন্য যাত্রার ইতিহাস 

[719107 0 18181878 9])906 08956] 
আকাশের অসংখ্য উজ্জ্বল বস্তু মানুষকে যুগে যুগে অভিভূত করেছে, মানুষ তাদের চিনতে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে 
জয় করতে। মর্ত্যের মানুষের আকাশ জয়ের এই অদম্য বাসনা থেকেই সম্ভব হয়েছে মানুষের মহাশূন্য যাত্রা। মহাশূন্যে 
আছে নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যাস, ধুলিকণা, উষ্কা, ধুমকেতু, গ্রহাণুপুজজ, কৃষ্ণগহবর ও বিকিরণ। 


মহাশূন্য যাত্রার পূর্বে বা চন্দ্বাতিযানের বহু পূর্বে মানুষ কল্পনায় চাদে গিয়েছে, তার অনেক দৃষীস্ত আমরা বৈজ্ঞানিক 
কল্পকাহিনীতে পাই। মানুষের বহু আকাঙ্খিত ও বহু প্রতিক্ষীত এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় মহাশুন্য অতিযান ও টাদে 
অবতরণের মাধ্যমে । 


৬৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


মানুষের মহাশুন্য যাত্রার ইতিহাস খুব পুরোনো নয়, একেবারেই নতুন। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, মহাশুন্যযাত্রার 
প্রথম পদক্ষেপটির সুচনা হয়েছে ১৯৫৭ সালে ৪ অক্টোবর। এ যাত্রার সুচনা করে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন, 
মহাশূন্যে স্পুটনিক_1 (908111-1) নামক কৃত্রিম উপগ্রহ (59691116০) উৎক্ষেপণের মাধ্যমে । স্পুটনিক শব্দের অর্থ 
[6110ঘ/ (8%11019 বা ভ্রমণসঙ্গী। পৃথিবীর উপগ্রহ হল চাদ। এটি পৃথিবীর স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপগ্রহ 
(08/018] 586611165)। “স্যাটেলাইট” বলতে অবশ্য এখন কৃত্রিম উপগ্রহকেই বোঝায়। উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে যে পথে 
আবর্তিত হয় তার নাম কক্ষপথ। স্পুটনিককে ]-কে পাঠানো হয় আন্তর্জাতিক ভূগোলবর্ষে। উদ্দেশ্য ছিল তৌগোলিক 
অনুসন্ধান বা গবেষণা । এর কয়েক মাস পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র “এক্প্লোরার” নামক একটি মহাশূন্যযান উৎক্ষেপণ 
করে। এটি ছিল খুবই ক্ষুদ্র, মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট। 


স্পুটনিক-[ উৎক্ষেপণের কয়েক সপ্তাহ পর তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন স্পুটনিক_া মহাশূন্যে প্রেরণ করে। 
স্পুটনিক-া এর যাত্রী ছিল 'লাইকা, ([.8119) নামের একটি কুকুর। লাইকার ওপর পরীক্ষণের তথ্য মহাশূন্যে মানুষ 
প্রেরণে উৎসাহিত করে। পৃথিবীর প্রথম মহাশুন্যচারী মানুষ হলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন (১01 
085811)। স্পুটনিক উৎক্ষেপণের প্রায় চার বৎসর পর গ্যাগারিনকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল 
ইউরি গ্যাগারিন পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আযালেন শেপার্ড (4১1৫) 920810) ১৯৬১ সালের ৫ 
মে মহাশূন্যে গমন করেন। এরপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তথকালীন সোতিয়েট ইউনিয়ন অনেক মহাশুন্যযান পাঠায়। 
নিচের সারণিতে মহাশূন্যযাত্রার ইতিহাস তুলে ধরা হল : 


সারণি : মহাশূন্য যাত্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 


নৎ 

1. 1 4.10.1957 মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 

. 3.11.1957 রি, রী জীবন্ত কুকুর বহনকারী প্রথম মহাশুন্য বান। 

3. 18.12.1958 মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ। 

পু 4.10.1959 তি 3 প্রথম উপগ্রহ যা টাদের অদৃশ্যমান অংশের ছবি পাঠায়। 

5. 12.4.1961 ভস্টক- ] মানুষ নিয়ে যাওয়া প্রথম মহাশুন্য যাত্রা। 

6. | 4.12.1963 | স্টক-6 চি ২০১- এ মহিলা ছিলেন 
সোতিয়েট ইউনিয়নের ভেলেনটিনা টেরেসকোভা 


7. 6.4.1965 ইনটেলসেট -] | বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য পাঠানো প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ। 


৪. 16.11.1965 | ভেনেরা -3 তেনাস গ্রহে অবতরণকারী প্রথম মহাশৃন্যযান। 


9 11-11-1968 | লুনা-9 প্রথম সফলভাবে চাদের পৃষ্ঠে অনুষ্চ অবতরণকারী (50? 18701) 
মহাশুন্য অনুসন্ধানী যান। 
10. 14.1,1969 | সয়োজ _ 4 প্রথম পরীক্ষামূলক স্পেস স্টেশন। 


11. 16.7.1969 | আযাপোলো - 11 | এ চন্দ্রযানের মাধ্যমে মহাশূন্যচারী নীল আর্সস্ট্ং চন্পৃষ্ঠে প্রথম পা 
রাখেন। তাঁর আট মিনিট পর এডুইন অলদ্রিন তাঁকে অনুসরণ করেন। 
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12. | 19.5.1971 | মারস - ২ মঙ্জলগ্রহে অবতরণকারী প্রথম মহাশুন্য অনুসন্ধানী যান 
রা [010109) 

13. 1 2.3.1972 | পায়োনিয়ার মহাশুন্য অনুসনধানীযান যা বৃহস্পতি গ্রহে খুব নিকট 
নিলি তে 


14. 1 7.1972 ল্যান্তসেট - ১ টি ভিটা রা সারের গলে 


15. 15.7. 1975 | আাপোলো - সায়োজ আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম 
টেস্ট প্রোজেক্ট উপগ্রহ। 


এরপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। মহাশুন্য বিজ্ঞানে আশির দশকে উল্লেখযোগ্য যেসব কাজ হয় তার মধ্যে রয়েছে, 
মহাশূন্যে স্থায়ী স্পেস স্টেশন স্থাপন ও স্পেস শাটল নির্মাণ। স্পেস শাটল বহুবার মহাশূন্যচারীদের নিয়ে মহাশূন্যে যায় 
ও ফিরে আসে। স্পেস শাটলের প্রধান সুবিধা হল এটি বার বার ব্যবহার করা যায়। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত 
ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের যোগাযোগ উপগ্রহ স্থাপনে সাফল্য অর্জন করে। ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে মার্কিন মহাশুন্যযান 
ডিসকভারী কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ২টি উপগ্রহ মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। এ ছাড়াও মহাশূন্যে প্রেরিত হয় মনুষ্যবিহীন 
মহাশুন্যযান মেরিনার (14.11.1971), ভাইকিং (20. 8. 1975) ও ভয়েজার (20. 8. 77)। ভয়েজার বৃহস্পতি, 
শনি, ইউরেনাস, নেপছুন ও প্রুটোর কক্ষে প্রেরিত আমেরিকা যুক্তরাম্ট্রের একটি মহাশূন্যযান। ১৯৯২ সালে একদল 
আমেরিকান মহাশূন্যচারী মহাশূন্য উপগ্রহ মেরামত করতে সক্ষম হন এবং কক্ষচ্যুত উপগ্রহকে তার মূল কক্ষপথে ফিরিয়ে 
আনেন। 


অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
১। দুইটি বস্তুকণার মধ্যবর্তী দুরত্ব চারগুণ বৃদ্ধি করলে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন 
হবে? 


ক. 2 গুণ আকর্ষণ বল খ. 7 গুণ আকর্ষণ বল 
4 গুণ আকর্ষণ বল ঘ,. 16 গুণ আকর্ষণ বল 


২। কৌণিক বিস্তার অল্প হলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের ক্ষেত্রে - 
1,  অভিকর্ষজ ত্বরণ ধুব হলে দোলনকাল কার্যকরী দৈর্ধের বর্গমূলের সমানুপাতিক 
1. কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে দোলন কাল অতিকর্ষজ ত্বরণের সমানুপাতিক 
111, কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে দোলনকাল অতিকর্ষজ ত্রণের ব্্মূলের ব্যাস্তানুপাতিক। 


ক. 
গ. 111 
নিচের চিত্র থেকে ৩ এবং ৪নং প্রশ্রের উত্তর দাও 
€) 
৩। চিত্র অনুসারে- 
ক. 2০ ৮ 
02 
02 
গ. 1 0 770107 


৪। 4" এর মান কত হবে? 
ক. 1.502%10-0থ 
গ 1.70210-10 


খ 
ঘ. 


খ.. ঢু 0০00112 
৫ 
৫ 

্ঘ 1 00107 


1.602+10-10 1 
1.802%10-10 1 
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চিত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দুটি সরল দোলক দেখানো হয়েছে। চিত্র অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 


ক. সরল দোলক কাকে বলে? 

খ. আদর্শ সরল দোলকের ক্ষেত্রে নমনীয় ও অপ্রসারণশীল সুতা ব্যবহার হয় কেন? 
গ.  ১নৎচিত্র অনুযায়ী এ স্থানে অভিকর্ষজ ত্রণের মান কত ? 

ঘ.  ২নং চিত্রের শর্তসমূহ “৪” এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কী প্রভাব ফেলবে ব্যাখ্যা কর। 


পঞ্চম অধ্যায় 
কাজ, ক্ষমতা ও শত্তি 


৬৬৫0 7১0৬৬ ,২ /ি) চা চ২0% 


দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু করাকে কাজ বলা হলেও পদার্থবিজ্ঞানে কাজ দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট ধারণাকে বুঝায়। কী 
সে ধারণা? এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা কাজের সে ধারণাকে উপস্থিত করব। বাস্তব জীবনে শত্তি ও ক্ষমতাকে আমরা 
অনেক সময় এক মনে করলেও শস্তি ও ক্ষমতা কিন্তু মোটেই এক নয়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শত্তি। 
আমরা আমাদের অতিজ্ঞতা থেকে দেখি শস্তি ছাড়া জগৎ অচল। বিতিন্নরূপে আমরা শত্তি পাই। গতিশীল বস্তুর গতির 
জন্য শস্তি, ভূপৃষ্ঠের খানিক উপরে বস্তুর অবস্থানের জন্য শক্তি, একটি সংকুচিত বা প্রসারিত স্প্রিং এর শত্তি, গরম 
বন্তুর তাপ শত্তি, আহিত বন্তুর তড়িৎ শক্তি ইত্যাদি। শত্তি ক্রমাগত এক রুপ থেকে অন্যরুপে রুপান্তরিত হচ্ছে, যদিও এ 
মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় এবং সুনির্দিষ্ট । শক্তির এ রূপান্তরের ঘটনা এবং বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ 
নীতিগুলোর একটি শক্তির সং্ক্ষণশীলতা নীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এ অধ্যায়ে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ শক্তির 
প্রধান যে উৎস কাপ্তাই এর জলবিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্র - সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে সবশেষে। 


€.১। কাজ 
৬01 


দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু করাকে কাজ বললেও পদার্থবিজ্ঞানে কাজ বলতে বল এবং সরণ সংক্রান্ত একটি বিশেষ 
অবস্থাকে বুঝায়। কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে যদি বলের প্রয়োগ কিনদুর কিছু সরণ ঘটে - তাহলেই কেবল 


কাজ হয়। রা 
কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগে যদি বন্তুটির সরণ এ রঃ দি 
ঘটে, তাহলে বল এবং বলের দিকে বলের প্রয়োগকিদুর টি 
সরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে। 


ধরা যাক 4১ কিন্দুতে অবস্থিত কোনো বস্তুর ওপর £,3 বরাবর ঢু বল প্রয়োগ করা হল। এতে বস্তুটি /,3 বরাবরই 
দুরত্ব অতিক্রম করে 8 কিন্দুতে পৌছাল [চিত্র ৫.১] তাহলে ঢু বল দ্বারা সম্পন্ন কাজ হবে 

কাজ - বল * বলের দিকে সরণের উপাশ বা ড/ _ চেয়... ১ এত (৫.১) 

আবার, ধরা যাক 4 বিন্দুতে বস্তুর ওপর 4১13 বরাবর এ বল প্রয়োগ করা হলে 4.0 বরাবর ও দুরত্ব অতিক্রম করে 0 
কিদুতে আসে। 4১13 ও 4১0০ এর অন্তর্ভুক্ত কোণ 9 [চিত্র ৫.২]। 0 কিছু থেকে 413 এর ওপর 07) লম্ব টানা হল। 
তাহলে 4১03 বরাবর বস্তুর সরণের উপাহশ হল 4১1) _ %। এক্ষেত্রে 7 বল দ্বারা সম্পন্ন কাজ হবে 

কাজ - বল * বলের দিকে সরণের উপাহশ ০ 

বাড -ন 

কিনতু 8130 সমকোণী ত্রিভুজ ০০99 - 463. ৪ 

বা» _ 99939 

৮. ডি 55 ০039 2 ১৮ (৫০২) 
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কাজের কোনো দিক নেই, সুতরাং কাজ একটি স্কেলার রাশি। 
মাত্রা : কাজের মাত্রা হল, বল * সরণ এর মাত্রা । 

কাজ _ বল * সরণ - ভর * ত্রণ * সরণ 
-ভর » -সরণ » সরণ 


সুতরাং বলের একককে সরণের একক দিয়ে গুণ করলে কাজের একক পাওয়া যায়। কাজের একক জুল (0)। যদি বল 
ঢ- 1 এবং বলের দিকে সরণ » - 1] হয়, তাহলে ৬ - 1 হবে। 


কোনো বস্তুর ওপর এক নিউটন (খ্ব) বল প্রয়োগের ফলে যদি বলের দিকে বলের প্রয়োগ কিছুর এক মিটার (08) সরণ 
হয় তবে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে এক জুল (৭) বলে। 


"১1 7 বা 
25 কাজ বলতে বুঝায় 1] বল প্রয়োগে বলের দিকে বলের প্রয়োগ বিন্দুকে 2510 সরাতে যে কাজ হয় তা। 


উদাহরণ ৫*১। 500 টব বল প্রয়োগে কোনো বস্তুর বলের দিকে সরণ 50 2) হলে কৃত কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। 
সমাধান : 


আমরা জানি এখানে, 

ঘ/- মং বল, ম- 500াথ 

বাজা_ 5001 % 50] 5 
-2.5৯104] কাজ, ৬1 

উ: 2.5 104] 


উদাহরণ ৫.২। 7015 ভরের এক ব্যক্তি 20001 উঁচু পর্বতে আরোহণ করলে তিনি কত কাজ করবেন? (৪ - 9.8 
[09-2) 


এখানে, 
রি ব্যক্তির তর, 77-7018 

আমরা জানি বল, 7 _ব্যন্তির ওজন 

চু 1005 701 * 9.81709-2 -6861ব 
বাড 686 টি 20001 বলের দিকের সরণ, % - 2000 10 

- 1.372 * 106] কাজ, ডা? 


উ: 1.372 * 106] 
ফর্মা-১০, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৭৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


উদাহরণ €.৩। 20 বি বন কোনো নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপর কিয়া করায় বস্তুটি বলের দিকের সাথে 60০ কোণ 
উৎপন্ন করে 51) দূরে সরে গেল। কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। 


সমাধান : 

আমরা জানি, 

/ _ 79909 9 এখানে, 

বাড 720 * 507 % 695 609 বল, 720 

-20 ৯5৯] [বা সরণ, ৪ _ 2107 

-50]3 রর বল ও সরণের অন্তর্ভূক্ত কোণ, 9 - 609 
উ: 50] রুহি 


€.২। বিভিন্ন প্রকারের কাজ 
1)100707165095 01 ৬৮01] 
কাজ দুই প্রকারের হতে পারে। বলের দ্বারা কাজ বা ধনাত্মক কাজ এবং বলের বিরুদ্ধে কাজ বা খণাত্মক কাজ। 


ক. বলের ছারা কাজ বা ধনাত্মক কাজ : 


যদি বল প্রয়োগের ফলে বলের প্রয়োগ কিছু বলের দিকে সরে যায় বা বলের দিকে সরণের উপাংশ থাকে তাহলে সেই 
কাজকে ধনাত্মক কাজ বা বলের দ্বারা কাজ বলে। 


একটি ডাস্টার টেবিলের উপর থেকে মাটিতে ফেলে দিলে ডাস্টারটি অভিকর্ষ বলের দিকে নিচে পড়বে। এক্ষেত্রে 
অতিকর্ষ বলের ছারা কাজ বলা হয়েছে বা অভিকর্ষ বলের জন্য ধনাত্মক কাজ হয়েছে বুঝায় [চিত্র ৫.৩কা। 

খ. বলের বিরুদ্ধে কাজ বা খণাত্বক কাজ : 

যদি বল প্রয়োগের ফলে বলের প্রয়োগ কিছু বলের বিপরীত দিকে সরে যায় বা বলের বিপরীত দিকে সরণের উপাংশ 
থাকে তাহলে সেই কাজকে খণাত্মক কাজ বা বলের বিরুদ্ধে কাজ বলে। 


একটি ডাস্টার যদি মেঝে থেকে টেবিলের উপর ওঠানো হয় তাহলে অতিকর্ধ বলের বিরুদ্ধে কাজ করা হবে বা অভিকর্ষ 
বলের জন্য খণাত্মক কাজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে অভিকর্ধ বল যে দিকে ক্রিয়া করে, সরণ তার বিপরীত দিকে হয়। 
[চিত্র ৫.৩খ] 


চিত্র : ৫.৩ (ক) চিত্র : ৫.৩ (খ) 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৭৫ 


৫&,৩। ক্ষমতা 
[১0৮0] 


কাজ সম্পাদনকারি কোনো ব্যক্তি বা উৎস (যেমন- ডায়নামো, ইঞ্জিন বা অন্য কোনো যন্ত্র) এর কাজ করার হারকে 
ক্ষমতা বলে। অর্থাৎ, একক সময়ে ব্যন্তি বা উতৎ্সটি দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণই হচ্ছে ক্ষমতা । 


কোনো ব্যক্তি বা উৎস ! সময়ে দ/ পরিমাণ কাজ সম্পাদন করলে, ক্ষমতা 
০. 28:88 2886 কত সত তিল সত আত ৮ উনার ক এ ৮1৩] 
ক্ষমতার দিক নেই, কাজেই ক্ষমতা একটি স্কেলার রাশি। 
কাজ 
মাত্রা : ক্ষমতার মাত্রা সময় এর মাত্রা । 


ক্ষমতা _ কাজ _বল/সরণ _তর ৮ তৃুরণ ৮ সরণ 


সুতরাং, কাজের একককে সময়ের একক দিয়ে ভাগ করলে ক্ষমতার একক পাওয়া যায়। ক্ষমতার একক ওয়াট (ড/)। 
যদি সময় ২1 ৪, এবং কাজ ৬ - 1 ] হয় তাহলে 7 1 ৬ হবে। 


এক সেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে। 
1 

গু, 

বিভিন্ন প্রয়োজনে ওয়াটের হাজারগুণ বড় এক কিলোওয়াট (11/) এবং দশ লক্ষ গুণ বড় একক মেগাওয়াট (114৬) 

ব্যবহার করা হয়। 

10 103৬ 


1৬৬ - 106৬ 


17571 


অনেক সময় ইঞ্জিনের ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য অশ্বক্ষমতা (নু) নামের একটি একক ব্যবহার করা হয়। 
117. 7 746 ৬ 


কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা ? 14/ বলতে বুঝায় উত্ত কেন্দ্রে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ শত্তি দিয়ে প্রতি 
সেকেন্ডে 7 * 106] কাজ করা যায়। 


৭৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


উদাহরণ ৫.৪। 65 19 ভরের এক ব্যক্তি প্রতিটি 2501 উচু 20 টি সিড়ি 103 - এ ওঠতে পারেন। তার ক্ষমতা 
কত? ৫ - 9.8 105-2) 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 

_ কাজ 69) ব্যক্তির ভর, ₹ 65108 
2. সময় £ বল, চ' - ব্যক্তির ওজন 
৯২২ - 116 - 65 * 9-8 
_318.5 19-1 সরণ, »& _ 25 * 200]. _0.5 17 
-318.5 ৬ সময়, £- 105 
উ: 3185 55598 


উদাহরণ ৫.€। নিচের রিজার্তার থেকে 3017 উঁচু দালানের ছাদে অবস্থিত ট্যাধকে পানি তোলার জন্য 2 10/ এর 
একটি পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে। পাম্পটি 2 মিনিট চালালে কত পানি তোলা যাবে? 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
_ কাজ _বল৯* সরণ 
৮ পাম্পের ক্ষমতা, 9- 21 
_ পানির ভর * £ * সরণ 
27. সময় -2 ৯103 
বা ১-8% 
ঁ সরণ, & _ 3017 
_ 00 
£% সময়, €- 2101) - 2 * 603 
_ 210১৬ * 2 % 609 
9.878-2 ৮ 300 পানির তর, 1 - ? 
_ 816.3 15 
উ: 816.315 
€.৪। শক্তি 
[770070% 


পরিমাপ। 

যেহেতু কোনো বস্তুর শক্তির পরিমাপ করা হয় তা দ্বারা সম্পন্ন কাজের পরিমাণ থেকে, সুতরাং, শক্তি ও কাজের পরিমাণ 
অতিন্ন। 

শক্তির কোনো দিক নেই। কাজেই শক্তি স্কেলার রাশি। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৭৭ 


মাত্রা : শক্তির মাত্রা ও কাজের মাত্রা একই। 
অর্থাৎ, [75] _ [1৬1.2-2] 
একক : শক্তির একক ও কাজের একক একই অর্থাৎ, জুল (1)। 


সাধারণত বিদ্যুৎ শত্তির হিসাব নিকাশের সময় কিলোওয়াট ঘণ্টা (ড/1।) এককটি ব্যবহৃত হয়। এক কিলোওয়াট 
ক্ষমতাসম্পন্ন কোন যন্ত্র এক ঘণ্টা কাজ করলে যে শত্তি ব্যয় হয় তাকে এক কিলোওয়াট - ঘণ্টা বলে। 


1. 1000 /1- 1000 ]5-1 * 36003 
-3-6% 109 
€.€। শস্তির রূপ 


70709 0117100705 


শক্তি আছে বলেই এ জগৎ গতিশীল। শক্তি না থাকলে জগৎ অচল হয়ে পড়বে । আলোক শক্তি আছে বলেই আমরা দেখতে 
পাই, শব্দ শক্তি আছে বলেই আমরা শুনতে পাই। যান্ত্রিক শক্তির বদৌলতে আমরা চলাফেরা করি। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে 
পাখা ঘুরছে, কলকারখানা চলছে। এ মহাবিশ্বে শত্তি নানারুপে বিরাজ করছে। মোটামুটিভাবে আমরা শক্তির নয়টি রুপ 
পর্যবেক্ষণ করি। যথা _ 


১। যান্ত্রিক শক্তি ২। তাপ শত্তি ৩। শব্দ শত্তি ৪। আলোক শত্তি ৫। চৌম্বক শক্তি ৬। বিদ্যুৎ শক্তি ৭। রাসায়নিক শক্তি 
৮। নিউক্লিয় শত্তি ৯। সৌর শত্তি। 


এ অধ্যায়ে আমরা শুধু যান্ত্রিক শত্তি সম্পর্কে আলোচনা করব। যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা_ 
বিভব শত্তি ও গতি শত্তি। 


৫€.৬। বিভব শত্তি 
5১066710191 1771970চ 


স্বাভাবিক অবস্থান বা অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে কোনো বস্তুকে অন্য কোনো অবস্থান বা অবস্থায় আনলে বস্তু 
কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে বিভব শস্তি বলে। 


স্বাভাবিক অবস্থা বা অবস্থান থেকে পরিবর্তন করে কোনো বস্তুকে অন্য অবস্থা বা অবস্থানে আনতে যদি কোনো 
বলের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা হয় তখন বস্তুটি এঁ পরিমাণ কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে। পরবর্তীতে বস্তুটি আবার 
স্বাভাবিক অবস্থা বা অবস্থানে আসতে এঁ পরিমাণ কাজ করতে পারে। বস্তু এই যে কাজ করার সামর্থ্য লাভ করল তাই 
বস্তুর মধ্যে শক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকবে। শক্তির এ রূপকেই বলা হয় বিভব শক্তি। 


আমরা যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে কোনো বস্তুকে উপরে তুলি তখন অতিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করি। ফলে এ বস্তু কিছু 
বিভব শত্তি লাভ করে। বস্তুটি যদি ভূপৃষ্ঠে পড়ে তখন সেটি এঁ পরিমাণ কাজ করতে পারে। কেননা বস্তুটি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত 
পড়তে অন্য কোনো বস্তুকে উপরে ওঠাতে পারে। 


৭৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


৫.৪ চিত্রে দেখা যাচ্ছে কপি কলের উপর দিয়ে যাওয়া একটি দড়ির দুই প্রান্তে দুটি বস্তু & ও 73 বীধা আছে। তারী বস্তু 
£৯ ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে আছে এবং হান্কা বস্তু ৪ ভূপৃষ্ঠে আছে। এখন 4 বস্তু নিচে নামতে থাকলে 73 বস্তুকে উপরে 
ওঠাবে। তৃপৃষ্ঠ থেকে উপরে থাকার জন্য /১ বস্তুর মধ্যে কাজ করার এই যে সামর্থ্য আছে_তাই 4 বস্তুর বিভব শস্তি। 


শি 


চিত্র : ৫.৪ চিত্র : ৫.৫ 


আবার একটি মসৃণ তলের উপর একটি বস্তুকে একটি স্প্রিং এর একপ্রান্তের সাথে সতুক্ত করে স্প্রিং এর অপর প্রান্ত 
একটা দৃঢ় অবলম্বনের সাথে আটকানো হল। এখন বস্হুটিকে বল প্রয়োগ করে স্পরির্টকে সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে 
স্প্র্ট তার আগের অবস্থায় আসার সময় কাজ করতে পারবে_পথে অন্য কোনো বস্তু পড়লে তাকে সরাতে পারবে। 
[চিত্র ৫.৫] স্প্ি্ট তার স্বাভাবিক অব্থা পরিবর্তনের জন্য এই যে কাজ করার সামর্থ্য লাত করল সেটি তার বিভব শক্তি 


€.৭। অভিকর্ষজ বিভব শক্তি 
(0785168010779] 1৯066716018] [70015 


অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে কোনো বস্তুর অবম্থানের পরিবর্তন করলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে 
তাকে অভিকর্ষজ বিভব শস্তি বলে। 

বিভব শন্তির পরিমাপ : [। ভরের কোনো বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে 1) উচ্চতায় ওঠাতে কৃত কাজই হচ্ছে ক্তুতে সঞ্চিত 
বিভব শক্তির পরিমাপ। আর এক্ষেত্রে কৃতকাজ হচ্ছে বস্তুর ওপর প্রযুন্ত অভিকর্ষ বল তথা বস্তুর ওজন এবং উচ্চতার 
গুণফলের সমান। 


বিভব শক্তি বস্তুর ওজন »* উচ্চতা ঢা 
7) 11081) ৮ ৩ তি সত সত (৫০8) ] 


অর্থাৎ, বিভব শত্তি - বস্তুর ভর * অভিকর্ষজ ত্রণ »* 
উচ্চতা। একটি ঘরের মেঝের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর 
বিভব শত্তি 60 ] বলতে বুঝায় বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত শক্তি 
দ্বারা বস্তুটি ঘরের মেঝেতে নেমে আসতে 60 ] কাজ ভি 
করতে পারে। ১8 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৭৯ 


কোথা হতে উচ্চতা পরিমাপ করা হচ্ছে তার ওপর বস্তুটির বিভব শত্তি নির্ভর করে। অর্থাৎ, কোথায় আমরা 1। _ 0 
ধরেছি, বিভব শত্তি তার ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, তুমি কোনো ভবনের দোতলায় একটি ঘরে বসে 
কোনো টেবিল থেকে কিছু ওপরে একটি কলম ধরে আছ। এঁ কলমের বিভব শক্তি কত ? কলমের বিভব শস্তি টেবিল, এ 
ঘরের মেঝে এবং ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে ভিন্ন তিন্ন হবে। কেননা এঁ তিন অবস্থান থেকে কলমের উচ্চতা ভিন্ন এবং কলমটি 
টেবিল পর্যস্ত পড়তে যে কাজ করতে পারবে, এঁ ঘরের মেঝেতে পড়তে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারবে এবং তূপৃষ্ঠ 
পর্যন্ত নেমে আসতে কৃত কাজ আরো বেশি হবে। সুতরাং সমস্যা সমাধানে সমীকরণ ব্যবহারের সময় আমাদের 
সতর্কতার সাথে এ সমস্যার জন্য 1। কত তা বুঝতে হবে। 


উদাহরণ €.৬। 5155 তরের একটি বস্তুকে তৃপৃষ্ঠ থেকে 301] উচ্চতায় তুললে এর বিভব শক্তি কত হবে? 
2 9.8 17521 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
9 - 008 বস্তুর ভর, 1॥- 5128 
_ 5105 ১9.879 -2১:30100 উচ্চতা, 1) _ 30 20 
» 1470] 5 :9.8105-2 
উ: 1470] বিভব শক্তি 7০? 
৫.৮। গতিশস্তি 
11779080 1070 


কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাত করে তাকে গতি শক্তি বলে। 


কোনো স্থির বস্তুতে বেগের সঞ্চার করা বা গতিশীল বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করার অর্থ হচ্ছে বস্তুটিতে ত্বরণ সৃষ্টি করা। 
আর এর জন্য বল প্রয়োগ করতে হবে। ফলে বস্তুর ওপর কাজ করা হবে। এতে বস্তুটি কাজ করার সামর্থ্য লাভ করবে 
এবং এ কাজ বস্তুতে গতি শস্তি হিসেবে জমা থাকবে। সে কারণে সকল সচল বস্তুই গতিশত্তির অধিকারী । বস্তু 
স্থিতিতে আসার পূর্বে এ পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। 


টিল ছুঁড়ে আম বা বরই পাড়ার সময় টিলের গতি শক্তি আম বা বরইকে বৃত্তচ্যুত করে দূরে ফেলে দেয়। 


গতি শত্তির পরিমাপ : কোনো বস্তু যখন স্থির অবন্থায় থাকে তখন কোনো গতিশত্তি থাকে না। ধরা যাক, 1 ভরের 
একটি স্থির বস্তুর ওপর 7" বল প্রয়োগ করায় বস্তুটি ৬ বেগ প্রাপ্ত হল। ধরা যাক, এ সময় বস্তুটি বলের দিকে ৪ 
দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটিকে এই বেগ দিতে কৃত কাজই বস্তুর গতিশক্তি। 


» বল * সরণ 

ঢা ৮৪ 
বা1101085 [ "৮ টি - 108] 
কিন্তু ৮2_ 024 283 


রঃ 
বা৪১--- [-..আদি বেগে 850] 


অর্থাৎ, বস্তুর গতি শত্তি, 9৮7 % (ভর) * (বগ)২। যেহেতু বস্তুর তর 1 একটি ধুব রাশি, সুতরাৎ, (৫.৫) 
সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, 17] ০০৮2 

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তুর গতি শস্তি এর বেগের বর্গের সমানুপাতিক। 

বস্তুর বেগ দিগুণ হলে গতি শত্তি চারগুণ হবে, বেগ তিনগুণ হলে গতিশত্তি নয়গুণ হবে। 


কোনো গাড়ির গতি শ্তি 2 * 109] বলতে বুঝায় গাড়িটি থেমে যাওয়ার আগে তার গতির জন্য 2 ৯ 10০] কাজ 
করতে পারে। 


উদাহরণ : ৫.৭। 10001 ভরের একটি গাড়ি ঘণ্টায় 36101) বেগে চলতে থাকলে এর গতি শক্তি কত হবে? 
সমাধান : 


আমরা জানি, ৪৪ 
৪] রি বস্তুর ভর, ঢ- 10001 
টা বস্তুর কো, ৬ -36 47 
গঠির -1)2 2 
বাছা, 2 * 10001 * (10099) _36%10377 ॥ 
5৮104 -2 60 * 603 
,  101779-1 
_ 5৮10 গতিশক্তি, 21 ? 
উ:5১৮1047 


উদাহরণ ৫.৮। 7015 ভরের একজন দৌড়বিদের গতি শক্তি 1260 ] হলে তার বেগ কত? 


সমাধান : 

আমরা জানি, এখানে, 

9৮--১ 7৮2 ভর, 1 - 7010 
2 গতি শক্তি 24 _ 1260] 


মাধ্যমিক পদার্থবিন্্ান ৮১ 


_2%129091 বেগ,৮- ? 
708 
1581029-2 


টি 
৮, % ল 6109-1 


উ; 0109 1 


উদাহরণ ৫.৯। একটি বালক শিশুদের ট্রাই সাইকেলে বসা তার ছোট বোনকে 80 বব সমবলে ঠেলছে। ছোট বোনকে 
400 ] গতি শস্তি প্রদান করতে হলে তাকে কত দুরত্ব ঠেলতে হবে? 


আমরা জানি, এখানে 
গতি শত্তি - কৃত কাজ বল, £-৪0াব 
0০ গতি শক্তি, ঢা. - 4001 


"তকে সরণ, যু -? 


উ: চা? 


উদাহরণ ৫.১০। 1158 ভরের বস্তুকে 201) উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলে ভূপুষ্ঠকে স্পর্শ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এর 
গতি শত্তি নির্ণয় কর। £- 9.8 005 -2 


সমাধান : 
আমরা জানি, 
1 এখানে, 
সারি গু. [152 
রীতি রর ভর, 17॥- 1105 
করার মুহূর্তে বেগ ৬ হলে, 
উচ্চতা, 1 _ 20] 
2 02425 


আদি বেগ, ঘু- 0773 -1 
বাড 2] [80 
৪£ 1 1 5: 9.8079-2 


1 
এ ল লী) ৯ 251) 100] 
তদের চে গতি শস্তি 8. ₹? 


2 115 ৮ 9.8005-2 % 202 
_ 196] 
উ: 196. 
ফর্মা-১১, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৮২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


৫€.৯। শক্তির রুপান্তর 
8779107719860]8 01 17015 


আমরা আগে যে বিভিন্ন প্রকার শক্তির কথা বলেছি সেগুলো সকলেই পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুত্ত। অর্থাৎ, কোনো একটা 
থেকে অন্যটাতে পরিবর্তন সম্ভব। এ পরিবর্তনকে শস্তির রূপান্তর বলে। আসলে প্রায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনাকেই শস্তির 
রূপান্তর হিসেবে ধরা যেতে পারে। নিচে শক্তির বুপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল : 


১। যান্ত্রিক শস্তির রুপান্তর : হাতে হাত ঘষলে তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে যাস্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। 
কলমের খালি মুখে ফুঁ দিলে যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। পানি যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে থাকে তখন তাতে 
বিভব শক্তি সঞ্চিত থাকে। নিচে প্রবাহিত হওয়ার সময় এ বিভব শত্তি গতি শক্তিতে পরিণত হয়। আবার এ পানি 
প্রবাহের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এভাবে যান্ত্রিক শস্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। 


২। তাপ শস্তির রূপান্তর : স্টাম ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে স্টীম উৎপন্ন করে রেলগাড়ি ইত্যাদি চালানো হয়। এখানে তাপ 
শক্তি যান্ত্রিক শত্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বালবের ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ শক্তি আলোকে 
রূপান্তরিত হয়। দুটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করলে তাপ শক্তি ভড়িৎ শ্তিতে রুপান্তরিত হয়। 


৩। আলোক শস্তির রূপান্তর : হ্যারিকেনের চিমনিতে হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। এখানে আলোক শত্তি তাপ শক্তিতে 
রূপান্তরিত হচ্ছে। ফটো-ভোলটেইক সেলের ওপর আলোর ক্রিয়ার ফলে আলোক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। 
ফটোগ্রাফিক কাগজের ওপর আলোর ক্রিয়ার ফলে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। 


৪। শব্দ শত্তির রুপান্তর : শব্দোন্তর বা শব্দেতর তরঙ্গোর সাহায্যে সৃষ্ষ যন্ত্রপাতি পরিষকার করা হয়। এ ক্ষেত্রে শব্দ শস্তি 
যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরবশ কম্পন বা অনুনাদের সময় শব্দ শস্তি যান্ত্রিক শস্তিতে রুপান্তরিত হয়। আবার 
টেলিফোন বা রেডিওর প্রেরক যত্ত্রে শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রুপান্তরিত করা হয়। 


€। চৌম্বক শস্তির রূপান্তর : একখন্ড লোহাকে দ্রুত এবং বার বার ছুম্বকন ও বিচুম্বকন কালে তাপ উৎপন্ন হয়। এখানে 
চৌম্বক শল্তি তাপ শত্তিতে রৃপান্তরিত হয়। তড়িত চুম্বকের সাহায্যে ভারী জিনিসপত্র ওঠানোর কাজ সম্পন্ন করে 
চৌম্বক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। 


৬। বিদ্যুৎ শত্তির রূপান্তর : তড়িৎ মোটরে তড়িৎ শত্তি যান্ত্রিক শস্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক ইসিত্র, হিটার 
ইত্যাদিতে তড়িৎ শত্তি তাপ শত্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক বালবে তড়িৎ শত্তি আলোক শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। 
টেলিফোন ও রেডিওর গ্রাহক যন্ত্রে তড়িৎ শক্তি শব্দ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। সঞ্চয়ক কোষে তড়িৎ শত্তি রাসায়নিক 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তড়িৎ চুম্বকে তড়িৎ শত্তি চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। 


৭। রাসায়নিক শস্তির রূপান্তর : সরল তড়িৎ কোষে রাসায়নিক শত্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কাঠ, কয়লা, 
পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস ইত্যাদি পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপ ও আলোক শক্তিকে রুপান্তরিত করা হয়। 


৮। নিউক্লিয় শত্তির রুপান্তর : পারমাণবিক সাবমেরিনে নিউক্রিয় শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। 
এছাড়াও পারমাণবিক চুল্সীর সাহায্যে নিউক্লিয় শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। 
€.১০। শস্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি 


[৮1111011010 01 00011907%26107 01 1:18070% 


বিবৃতি : শত্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শত্তি কেবল একর্প থেকে অপর এক বা একাধিকরুপে পরিবর্তিত হতে পারে। 
মহাবিশ্বের মোট শস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৮৩ 


উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক প্রকার শক্তিকে অন্য যে কোনো প্রকার শক্তিতে রুপান্তর 
সন্ভব। শত্তি যখন একরুপ থেকে অন্যর্পে পরিবর্তিত হয় তখন শক্তির কোনো ক্ষয় হয় না। এক বস্তু যে পরিমাণ শক্তি 
হারায় অপর বস্তু ঠিক সে পরিমাণ শত্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো নতুন শত্তি সৃষ্টি করতে পারি না বা শত্তি 
ধবহস করতেও পারি না। অর্থাৎ, বিশ্বের সামগ্রিক শক্তি ভান্ডারের কোনো তারতম্য ঘটে না। এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে 
যে পরিমাণ শত্তি ছিল আজও সে পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এটাই শক্তির অবিনশ্বরতা বা শক্তির সংরক্ষণশীলতা। 


€.১১। মুক্তুতাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শত্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি 


ঢ1001]10 01 00010907529/6801) 01 চ'র)05% 107 8700]1% [9] তি 15005 


ধরা যাক, 1 ভরের কোনো বস্তুকে ভূমি থেকে অতিকর্ষের বিরুদ্ধে খাড়া 1) উচ্চতায় ওঠিয়ে 4১ কিদুতে স্থির অবস্থায় 
রাখা হল [চিত্র ৫.৮]। 4 অবস্থানে বস্তুটির সমস্ত শক্তিই বিভব শত্তি। এখন বস্তুটিকে যদি অতিকর্ষের প্রভাবে 
মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে বস্তুটিতে গতির সঞ্চার হবে। অতিকর্ষের প্রভাবে বস্তুটি যত ভূমির দিকে পড়বে 
বস্তুটির বেগ তত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ, বিভব শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। 


ধরা যাক, ৪55852421: 

4 কিন্দুতে বস্তুর বিভব শত্তি - 17 | 

4 কিন্দুতে বস্তুর গতি শক্তি -0 3 ঠা 
সু 

+. কিদুতে বস্তুর মোট শক্তি _ 1081) 4 0 10211 

আবার ধরা যাক, বস্তুটি অতিকর্ষের প্রভাবে 4 বিন্দু থেকে » 

দূরত্ব পার হয়ে 3 কিছুতে গৌছল। 7 কিছুতে বস্তুর বিভব 6 


শক্তি ও গতি শত্তি উভয় থাকবে কারণ বস্তুটি ভূমি থেকে 0) 
%) উচ্চতায় গতিশীল রয়েছে। চিত্র : ৫.৮ 


এখন, 73 বিন্দুতে বস্তুর বিভব শক্তি - 7018 (1 _ ৯) 0161) _ 018 

1 
এবং কিছুতে বস্তুর গতি শক্তি 2? 11%2 আবার, পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে, ৬2 24 289 এখন বস্তুর প্রাথমিক 
বেগ, ম _ 0 এবং অতিক্রান্ত দুরত্ব, ৪ - » সুতরাৎ ১৬2 - 2 
৪ কিছুতে গতিশ্তি 31 2» ঠাস 2 _া। 
মুতরাৎ, 7 কিনদুতে বস্তুর মোট শক্তি - 176) _ 1176 + 1076 10175 - 4৯ কিছুতে মোট শত্তি। অনুরুপভাবে 
দেখানো যায় যে ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে ০ কিছুতে মোট শক্তি -17]) 
সুতরাং অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সব সময় বিভব শস্তি ও গতি শস্তির সমষ্টি সমান থাকে। 
অর্থাৎ, পড়ন্ত বস্তু শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলে। 


বস্তু যত নিচে পড়তে থাকে তার বিভব শক্তি তত কমতে থাকে এবং গতি শস্তি বাড়তে থাকে। ভূমি স্পর্শ করার পূর্ব 
মুহূর্তে সমস্ত বিভব শস্তিই গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠ থেকে 1 উচ্চতায় অবস্থানকালে বস্তুটির বিভব 
শক্তি যত হয় অতিকর্ষের প্রভাবে বস্তুটি মুক্তভাবে পড়লে ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে তার গতি শক্তি তত হয়। 


বন্তু যখন ভূমিতে পড়ে এবং স্থির হয় তখন তার সমস্ত গতি শক্তি ও বিভব শক্তি লোপ পায়। কিন্তু তা বলে শত্তি 
বিনষ্ট হয় না, বরং শব্দ, তাপ আলোক ইত্যাদি শস্তিতে রূপান্তরিত হয়। 


৮৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


€৫.১২। শত্তি ও ক্ষমতার পার্থক্য 
10107706107) 79০৫ছ7০0]) [00015 2710 100] 
শক্তি ক্ষমতা 


১. কোনো কত্তুর কাজ করার সামর্ধ্যকে শক্তি ১. কোনো বস্তু একক সময়ে যে কাজ করতে পারে তাকে 
বলে ক্ষমতা বলে। 


২. মোট নিষ্পন্ন কাজ দিয়ে শক্তি নির্ধারণ করা ২. ক্ষমতা নির্ধারণে মোট কাজের কোনো প্রয়োজন নেই। 
হয়। শত্তি নির্ণয়ে তাই সময়ের প্রশ্ন আসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে যার সময় ষত কম 


না। লাগবে তার ক্ষমতা তত বেশি। ক্ষমতা নির্ণয়ে তাই 
সময্নের প্রশ্ন আসে । 

৩. শত্তির বিভিন্ন রূপ আছে এবং শক্তি একর্প | ৩. ক্ষমতার প্রকারভেদ নেই, তাই রূপান্তরের প্রশ্ন উঠে 
থেকে অন্যবুপে রূপান্তরিত হয়। না। 

৪. শক্তির মাত্রা : [2] ৪. ক্ষমতার মাত্রা : [এা,ঠ-2] 

€. শত্তির একক জুল। €. ক্ষমতার একক ওয়াট । 

৫.১৩। জলবিদ্যুৎ 

ছাড01061601710165 


আমরা জানি পানি শক্তির অন্যতম উৎস। পানির ম্লোত ও জোয়ার-তাঁটাকে ব্যবহার করে শত্তি উৎপাদন করা যায়। পানির 
প্রবাহ বা স্রোতে কাজে লাগিয়ে যে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাকে বলা হয় জলবিদ্যুৎ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে 
পানির বিভব শত্তি ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভব শত্তি 
ব্যবহার করা হয়। 


পানিকে বাধ দিয়ে আটকালে এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। পানির তলের উচ্চতা বৃদ্ধি বা এর গভীরতা বৃদ্ধির ফলে এর মধ্যে 
অধিক বিভব শত্তি জমা হয়। কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় নিচের প্রান্তে বাধ দিয়ে এই কাজটি সাধারণত করা হয়ে 
থাকে। নদী থেকে আসা পানির প্রবাহ বাধে বাধা পেয়ে জমা হতে থাকে, এতে বাধের পেছনে কৃত্রিম তদের সৃষ্চি হয়। 
সুদ পানিতে পূর্ণ হয়ে গেলে হুদ থেকে পানি একটি মোটা নলের ভিতর দিয়ে নিচে অবস্থিত একটি তড়িৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রে প্রবাহিত করা হয়। পানি পতনের সময় এর বিভব শস্তি গতি শক্তিতে রুপান্তরিত হয়। এ গতি শন্তি একটি 
টার্বাইনকে ঘোরায়। টার্বাইন হল ব্রেডযুন্ত একটি চাকা। টার্বাইনটি একটি তড়িৎ জেনারেটর এর সাথে সরাসরি যুক্ত 
থাকে। এই জেনারেটরে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তড়িৎ বিভিন্ন স্থানে তারের মাধ্যমে পাঠানো হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৮৫ 


বাংলাদেশে ব্যবহৃত তড়িতের একটি বড় অংশ জলবিদ্যুৎ। এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 
থেকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইতে এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অবস্থিত। এখানে কাপ্তাই বীধ নির্মাণের মাধ্যমে 
কাম্তাই হুদ নামে একটি কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে। এ ত্ুদ থেকে পানি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের টার্বাইন ঘোরানোর 
জন্য প্রবাহিত করা হয়। 


€.১৪। কর্মদক্ষতা 
[0700010700৮ 


শক্তির রুপাল্তরের সহায়তায় আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাই। যেমন, পেট্রোল সঞ্চিত রাসায়নিক 
শত্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে আমরা ইঞ্জিন চালাতে পারি। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোল পুড়িয়ে আমরা 
যে গতি শত্তি পেতে পারি তার সবটাই কিন্তু ইঞ্জিনে দেখা যাবে না। এর কারণ শস্তির কিছু অংশ অন্যান্যভাবে ব্যয়িত 
হয়। 


ইঞ্জিনে যতটুকু শস্তি পাওয়া যায় তাকে কার্যকর শস্তি বলে। কোনো যন্ত্রের কর্মদক্ষতা বলতে যন্ত্র থেকে মোট যে 
কার্যকর শস্তি পাওয়া যায় এবং মোট যে শক্তি দেওয়া হয়েছে তার অনুপাতকে বুঝায়। কর্মদক্ষতাকে সাধারণত 11প্রিক _ 
ইটা) ঘারা প্রকাশ করা হয়। 
লভ্য কার্যকর শক্তি (08080) ই লত্য কার্ধকর ক্ষমতা (১০৬/০ 01000) 
1. মেট প্রদত্ত শক্তি 0101001) ২ মোট প্রদত্ত ক্ষমতা (১০/5170001) 
কর্মদক্ষতাকে সাধারণ শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে । কোনো যন্ত্রের কর্মদক্ষতা 90% বলতে আমরা বুঝি যে, 
যদি এই যন্ত্রে 100 7 শত্তি দেওয়া হয়, তাহলে সে যন্ত্র থেকে লত্য কার্যকর শক্তি 90 7 হবে। 


উদাহরণ ৫.১১। 20২4 ক্ষমতার একটি ইঞ্জিন। অর্ধ মিনিটে 300018 পানি 101) উপরে তুলতে পারে। (ক) লত্য 
কার্যকর শক্তি (খ) লত্য কার্যকর ক্ষমতা এবং (গ) ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর। 


সমাধান : 
এখানে, 
আমরা জানি, 
ইঞ্জিনের ক্ষমতা, 0- 201 
(ক) লত্য কার্যকর শক্তি, 1 - ইঞ্জিন দ্বারা কৃতকাজ 
পানির ভর, 0) - 30001 
_ পানির বিতব শক্তি - 101) 
উচ্চতা, 1) _10107 
_ 3000155 ৮ 9-8709-2 ৮ 10] 
সময়, (30১69 
ল 294000 ]- 2.94 * 10১]. 
(খ) লত্য কার্যকর ক্ষমতা, [১ (গ) 
র্ লত্য কার্যকর ক্ষমতা 9.81/ 
_ লত্য কার্যকর শস্তি ৮১৮৯১ -0.49-49% 
সময় মোট প্রদত্ত ক্ষমতা 20৬ 
রি 208 _ 98007/ উ: কে) 2.94 * 105 (খ) 9.81৬/ (গ) 49% 
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৮৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
১। কোনটি ভেষ্টর রাশি? 
ক. কাজ খ. শত্তি 
গ. ক্ষমতা ঘ. বেগ 
২। 20] ভরের একটি বস্তুকে 20100) 3017, 4010] ও 501) উপরে রাখা হলে। কোন অবম্থানে তার 
বিভবশত্তি সবচেয়ে বেশি। 
ক. 2007 301 
গ, 4010 ঘ. 5010 
৩। 5018 ভরের এক ব্যক্তি 20 1) উচু একটি দালানের ছাদে ওঠলেন। তার কৃত কাজ কত? 
ক. 9.8 * 102 জুল খ. 9.8 * 103 জুল 
গ,. 9.8 * 104 জুল ঘ. 9.8 * 105 জুল 
৪। একটি সরল দোলকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কৌণিক বিস্তারে ববের শত্তি - 
1. গতি শত্তি 
1, বিভব শত্তি 
111. গতি শত্তি ও বিভব শক্তি। 
নিচের কোনটি সঠিক 


ক. খ, 1 


গত 1311 ঘণ 1511 111 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৮৭ 


লেখ চিত্র অনুসরণে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও- 
চি 
15 
৪: 10 
টি 7 
গাড়ির ভর 1000 15 
০ ১০৭ টা 
চিত্র 


লেখ চিত্রে সময়ের সাথে গাড়ির গতিবেগ দেখানো হয়েছে। 


৫। লেখ চিত্রের কোন অংশে বেগ সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়- 
ক, 04 অংশে খ. 43 অহশে 
গ. 009 অথশে ঘ,. 1017 অংশে 


৬। সবোৌচ্চ গতি শক্তি কত? 
ক. 1.25 * 109 
গ,. 1.25 * 104 


সৃজনশীল প্রশ্ন 


বিদ্যালয়ের বার্ষিক ৰীড়া প্রতিযোগিতায় 1001 দৌড়ে নাজমা প্রথম হন। সে তার নিকটতম প্রতিদ্ন্দ্ী ইতিকে 
2 সেকেন্ডের ব্যবধানে পরাজিত করে। ইতি 12 সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে। নাজমা ও ইতির ভর যথাক্রমে 50 
10 ও 45 1051 

ক. গতি শক্তি বলতে কী বুঝ? 

খ. দৌড়ের আগে ও পরে নাজমার শস্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা কর। 

গ. দৌড় শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নাজমার গতিশত্তি কত? 

ঘ. নাজমা ও ইতির গতিশস্তির তুলনা কর। 


রি 


5 ৮ 104 
6.2 * 105 


রে 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


তরল ও বায়বীয় পদার্থ 


11070711)9 4) 0০১1৩ 


আমরা জানি, পদার্থের তিনটি অব্থা আছে। কঠিন , তরল ও বায়বীয় | তরল ও বায়ুবীয় পদার্থ সহজে প্রবাহিত হতে 
পারে বলে এদের প্রবাহী বলা হয়। তরল ও বায়ুবীয় পদার্থের কোনো আকার নেই। এরা দৃঢ় নয় বলে প্রয়োগ করলে 
আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এ জন্য তরল ও বায়ুবীয় পদার্থের আলোচনায় ভর এবং বলের চেয়ে ঘনত্ব এবং চাগ ব্যবহার 
করা সুবিধাজনক। এ অধ্যায়ে আমরা এ সকল রাশি এবং তরল ও বায়ুবীয় পদার্থ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা যেমন 
প্যাসকেলের সূত্র, আর্কিমিডিসের নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। বাস্তব জীবনে এ সকল নীতির প্রয়োগও 
আলোচিত হবে পর্যায়কমে। 


৬.১। ঘনত্ব 
])০7916% 


কোনো বস্তু যে জায়গা জুড়ে থাকে তাকে এর আয়তন বলে। সমান আয়তনের এক টুকরো কর্ক আর এক টুকুরো লোহা 
পানিতে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে কর্কের টুকরো ভেসে আছে আর লোহার টুকরো ডুবে গেছে। আমরা বলি কর্কের চেয়ে 
লোহার ঘনত্ব বেশি বলে লোহার টুকরো ডুবে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সমান আয়তনের লোহার ভর অর্থাৎ, লোহার টুকরোয় 
পদার্থের পরিমাণ কর্কের ভর অর্থাৎ, কর্কের টুকরোর পদার্থের পরিমাণের চেয়ে বেশি। ঘনত্ব বলতে আমরা কোনো বস্তুর 
একক আয়তনে পদার্থের পরিমাণকে বুঝি অর্থাৎ, একক আয়তনের ভরই হচ্ছে বস্তুর ঘনত্ব । 


বস্তুর একক আয়তনের ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলে। ঘনত্বকে 7 [রো] বা এ বা 1) ছারা প্রকাশ করা হয়। ৬ 
আয়তনের কোনো বস্তুর ভর 1 হলে, ঘনত্ব 


কোনো বস্তুর ঘনত্ব এর উপাদান ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। ঘনত্বের কেবল মান আছে, দিক নেই। ঘনত্ব তাই 
একটি স্কেলার রাশি। 

মাত্রা ও একক : 

মাত্রা ঃ (৬.১) সমীকরণ থেকে দেখা যায় 

ভরের মাত্রাকে আয়তনের মাত্রা দিয়ে ভাগ দিলে ঘনত্র মাত্রা পাওয়া যায়। 


একক : (৬.১) সমীকরণ থেকে দেখা যায় 
ভরের একককে আয়তনের একক দিয়ে ভাগ দিলে ঘনত্বের একক পাওয়া যাবে। ঘনত্বের একক হচ্ছে 
কাযা [া0-3 | আবার এস আই এককের উপগুণিতক (98011510101) গ্রাম/ঘন সে.মি. বা £007-3 ঘনত্বের 


একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৮৯ 


পানির ঘনত্ব 1000 1073 বলতে বুঝায় 1173 পানির ভর 1000 কিলোগ্রাম। | মিটার দীর্ঘ, 1 মিটার প্রস্থ 
এবং | মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কোনো পাত্র পানি ছারা পূর্ণ করা হলে সেই পানির ভর হবে 1000 কিলোগ্রাম। ঠিক 
পূর্ণ করা হলে পানির তর হবে এক গ্রাম অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পানির ঘনত্ব 1070-31 


উদাহরণ ৬.১। কোনো পুকুরের দৈর্ঘ্য 25] এবং প্রস্থ 1510 | এতে 27 গভীর পানি থাকলে পানির তর নির্ণয় কর ? 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
2 পানির আয়তন, ৬ - 25) ৯ 1 $যা) ১৫210 
৮ 0-0১৬ -750 [03 
_ 10001 [13 ১৮750 [73 পানির ঘনত্ব, 0 1000 1.2 173 
- 7500001% পানির ভর [৷ -9 
_ ৭.5 * 1051 
উ: 7.5 ১ 10515 
৬.২। চাপ 
[১0957076 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন অর্থে "চাপ" শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে আমরা চাপ শব্দটি 
বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কোনো বল কোনো ক্ষেত্রের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করলে ক্ষেত্রের প্রতি একক 
ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বলই হচ্ছে চাপ। 


কোনো পৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলের মানকে চাপ বলে। চাপকে 7 অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 
4, ক্ষেত্রফলের কোনো পৃষ্ঠের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত মোট বলের মান ঢ হলে এ পৃষ্ঠে চাপের পরিমাণ, 


মাত্রা ও একক : 


ক্ষেত্রফল (দৈর্ঘ্য) € (সময়)2 1722 
“[চ]_াখানণন] 


ফর্মা-১২, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৯০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


এ্রকক : (৬.২) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে বলের একককে ক্ষেত্রফলের একক দিয়ে ভাগ করলে চাপের একক পাওয়া 
যায়। এই একক হচ্ছে নিউটন/ বর্গমিটার । (1 টঘ/গ॥-2) বা (1 টব) -2)। একে প্যাসকেল (7১৪) বলে। 


০08, 7 1 টহ2 


1 12 ক্ষেত্রফলের উপর | 'খ বল লম্ঘভাবে প্রযুক্ত হলে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে | 7৪. বলে। কোনো পৃষ্ঠে চাপ 10 
7৪ বলতে বুঝতে এ পৃষ্ঠের 1 10 ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে 10 টব বল প্রযুক্ত হচ্ছে। 


থাকা (0787151) 

চাপের জন্য কোনো ক্ষেত্রে মোট যে বল প্রযুক্ত হয় তাকে ধাক্কা বলে। আমরা জানি, 
বল 

ক্ষেত্রফল 

." মেট বল - চাপ * ক্ষেত্রফল 

”* মোট বল বা ধাক্কা, ঢ' _ ৯ ১৫১ 

মোট বল বা ধাক্কা ক্ষেত্রের সাথে লম্বভাবে ক্রিয়া করে। 


৬.৩। স্থির তরলের মধ্যে কোনো কিছুতে চাপের মান 

[১7699781620 2 1৯01710 2) 10010 20 ৩1] 

তরল পদার্থের ভিতরে কোনো কিন্দুতে চাপ বলতে ঠিক এ কিন্দুর চারদিকে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বতাবে 
অনুভূত বলকে বুঝায়। কোনো স্থানের সকল কিছুতে যদি চাপ সমান না হয়, তাহলে এ স্থানের কোনো কিছুতে চাপ 
হিসাবের সময় এ কিদুর চারদিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এলাকা বিবেচনা করতে হবে যাতে আমরা ধরে নিতে পারি এ ক্ষুদ্র 
এলাকার মধ্যে চাপের কোনো তারতম্য হচ্ছে না। তারপর সেই ক্ষুদ্র এলাকায় লম্বভাবে ক্রিয়ারত ব্লকে, আনুষঙ্গিক 
ষু্র ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে এ কিছুতে চাপ হিসাব করতে পারি। নিচে তরল পদার্থের মধ্যে কোনো কিছুতে চাপের 
রাশিমালা প্রতিপাদন করা হল। 

৬.১ নংচিত্রে একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ আছে। 
ধরা যাক, পাত্রের ভূমির ক্ষেত্রফল - 4. 

তরলের ঘনত্ব - 0 

তরলের গভীরতা _ 1) 

অভিকর্ষজ ত্বরণ-৪ সী 

আমরা জানি, চাপ - 

এখন 4 ক্ষেব্রফলে প্রযুক্ত বল - তরলের ওজন 

- তরলের ভর *£ 

_ তরলের আয়তন ১» ঘনত্ব * € 

- ভূমির ক্ষেত্রফল ৯ গভীরতা ৮ ঘনত্ব ৪ 


- 4105 চিত্র : ৬.১ 


চাপ - 


বাড]: :5:::5০28558-485%7 অর এত 48428554805 দল 85457 (৬5) 
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(৬.৩) সমীকরণে ভূমির ক্ষেত্রফল 4. অনুপস্ধিত। সুতরাং চাপের মান ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না। ক্ষেত্রফল যত 
বড় বা যত ছোট হোক চাপের মান একই হবে। 


উদাহরণ স্বরূপ ৬.২ চিত্রের ) এবং % কিনুতে চাপের মান - 21 ৯1000 105 ঢা 3 ১৫9.8 119 2৯ 19600 7৪ 
সমীকরণ ৬.৩ থেকে আরো দেখা যায় যে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপ নির্ভর করে 


তরলের ঘনত্ব এবং তরলের মুক্ত তল হতে কিন্দুর গতীরতার ওপর। নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিক তরলের জন্য এ চাপের 
মান নির্ভর করে শুধুমাত্র কিন্দুর গতীরতার ওপর । গভীরতা যত বেশি হয় চাপের মানও তত বেড়ে যায়। 


য়া 
771 
॥ 


১87৮1 
4২1 [06 


তরল পদার্থের চাপ যে গভীরতার সাথে বৃদ্ধি পায় তা খুব সহজেই দেখানো যায়। একটি লম্ঘা পাত্র পানিপূর্ণ করে পাত্রের 
গায়ে বিভিন্ন উচ্চতায় পার্শ্বনল লাগিয়ে দিলে দেখা যাবে সবচেয়ে নিচের নল দিয়ে নির্গত পানির দ্ুতি সবচেয়ে বেশি (চিত্র 
৬.৩) এ থেকে বোঝা যায় যে পানির চাপ গভীরতার সাথে বৃদ্ধি পায়। 


উদাহরণ ৬.২। একটি পাত্রে কেরোসিন আছে। কেরোসিনের উপরিতল থেকে 7507 গভীরে কোনো কিন্দুতে চাপের 
মান নির্ণয় কর। কেরোসিনের ঘনত্ব 80018 17-3 


সমাধান : 

আমরা জানি এখানে , 

৮108 তরলের গভীরতা, 175 ০. 
লু 0.75 2 


_ 0.75য) ৯ 8001.70-3 ১ 9.8178-2 
তরলের ঘনত্ব, 7 - 80012 17-3 


উনি অভিকর্ষজ ত্বরণ, € - 9-8 209-2 
উ: 5880 7৪ চাপ ,0-? 
৬.৪। প্যাসকেলের সূত্র 
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কোনো আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্ধের কোনো অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ সবদিকে সঞ্চালিত হয়। চাপের এ 
সঞ্চালন সম্পর্কে প্যাসকেলের একটি সূত্র আছে। 


প্যাসকেলের সূত্র : পাত্রে আবদধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের কোনো অংশের ওপর বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করলে সেই 
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চাপ কিছুমাত্র না কমে তরল বা বায়বীয় পদার্থের সব দিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থের 
সং্জগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে। 


প্যাসকেনের সুত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ : 

গোলাকার একটি পানিপূর্ণ আবন্ধ পাত্র নেওয়া হল। এ পাত্রে 
4&৯ 03 ১0১ 7) চারটি মুখ আছে (চিত্র ৬.৪) | এই মুখগুলো 
নিচ্ছিদ্র পিস্টন ছারা আটকানো আছে। ধরা যাক, 4. 
পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদ ] একক এবং ৪, ৫ ও 7) এর 
্রস্থচ্ছেদ যথারুমে 2, 3 এবং 4 একক করে। এখন 4 
পিস্টনের উপর যদি [' বল প্রয়োগ করে ভিতরের দিকে ঠেলা 
হয় তাহলে 3, 0 ও 7) পিস্টনগুলো বাইরের দিকে সরে 
যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ষে 4 পিস্টনের উপর প্রযুক্ত 
চাপ সবদিকে সঞ্চালিত হয়েছে। এখন 8, 0 ও 7) 
পিস্টনগুলোকে যদি আমরা তাদের স্বস্থানে ধরে রাখতে চাই 
তাহলে পিস্টনগুলোর উপর যথাক্রমে 27, 3ঢ ও 47 বল 
প্রয়োগ করতে হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পিস্টনগুলোর 
উপর যে চাপ অর্থাৎ, প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে বল সঞ্চালিত 
হয়েছে তা /. পিস্টনের উপর প্রযুন্ত বলের সমান কারণ 4. এর ক্ষেত্রফল একক ধরা হয়েছে। আবার পিস্টনগুলোর সরে 
যাওয়ার অভিমুখ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সঞ্চলিত চাপ পিস্টনগুলোর উপর লম্বতাবে ক্রিয়া করে। পানির পরিবর্তে 
বায়বীয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। সুতরাং বঙ্গা যায় পাত্রে আবন্ধ কোনো তরল বা বায়বীয় 
পদার্থে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ কিছু মাত্র না কমে সকল দিকে সঞ্চালিত হয় এবং পাত্রের গায়ে লম্বতাবে কিয়া 
করে। 


প্যাসকেলের সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যা : বল বৃদ্ধিকরণ নীতি : 
উপরের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রথম পিস্টনে 7" বল প্রয়োগ 
করে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পিস্টনে এর যথারুমে দিগুণ, 
তিনগুণ ও চারগুণ বল প্রয়োগ করা যায়। এভাবে তরল 
পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের উপর পিস্টন দ্বারা কোনো বল 


প্রয়োগ করলে এর বৃহত্তর পিস্টনগুলোতে সেই বলের বহুগুণ 
বল প্রযুক্ত হতে পারে। একে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি বলা হয়। চিত্র : ৬.৫ 


ধরা যাক, 01ও 02 দুটি সিলিন্ডার (চিত্র ৬.৫) | এদের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে /১1ও 42 | সিলিন্ডার দুটি 
একটি নল ছারা সতুক্ত এবং প্রত্যেক সিলিন্ডারে একটি করে পিস্টন নিচ্ছিদ্রভাবে লাগানো আছে (চিত্র ৬.৫) | এখন 
সিলিন্ডার দুটি যে কোনো তরল পদার্থে পুর্ণ করে যদি ছোট পিস্টনে ঢ! বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে ছোট পিস্টনে 
অনুভূত চাপ হবে ঢ1//1| প্যাসকেলের সৃত্রানুসারে এ চাপ তরল পদার্থ দ্বারা সবদিকে সঞ্ালিত হবে। সুতরাং বড় 
পিস্টনে প্রযুক্ত উর্ধ্ব চাপ চ1/41 হবে। এ চাপের জন্য বড় পিস্টনে অনুভূত 


উর্ধ্বমুখী বল হবে রর ১42 এর সমান। বড় পিস্টনে অনুভূত উ্ধ্বমুখী বল মঃ হলে, 


27 
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বড় পিস্টনে বদ _ বড় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 

ছোট পিস্টনে বব ছোট পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 

কাজেই বড় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে বলও তত বেশি অনুভূত হবে। ছোট পিস্টনের চেয়ে বড় 
পিস্টন যদি ১০০ গুণ বড় হয় তাহলে ছোট পিস্টনে ১ নিউটন বল প্রয়োগ করলে বড় পিস্টনে ১০০ নিউটন উর্ধ্বমুখী বল 
অনুভূত হবে। 

৬.৫। হাইচ্্রোলিক প্রেস বা হাইদ্রোলিক জ্যাক বা ব্রামার প্রেস 

[75 07270]16 17059 08 [75011971110 2010 07 13719117127 7709৩ 

তরল পদার্থের চাপ সঞ্চালনের ফলে বল বৃদ্ধিকরণ নীতির ওপর ভিত্তি করে হাইদ্রোণিক প্রেস তৈরি করা হয়। ব্রামা নামে 
জনৈক প্রকৌশলী এ যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। ফলে একে ব্রামার প্রেসও বলা হয়। 

যন্ত্রের বর্ণনা : এ যন্ত্রে একটি ছোট সিলিন্ডার ও একটি বড় সিলিন্ডার নলঘারা যুক্ত আছে (চিত্র ৬.৬)। সিলিন্ডার দুটির 
মুখে নিচ্ছিদ্র পিস্টন লাগানো থাকে। সংযোগকারি নলে একটি ভালভ বসানো থাকে। 


অর্থ, 


ছোট পিস্টনের তলা থেকে একটি নল তরলের ট্যান্ের সাথে যুক্ত ৷ এ নল ও ছোট পিস্টনের সংযোগস্থলে আর একটি 
ভালত লাগানো থাকে। একটি লিভারের সাহায্যে ছোট পিস্টনটিকে ওঠানামা করানো যায়। বড় পিস্টন বা র্যামের উপর 
একটি পাটাতন রয়েছে। যে বস্তুকে সংকুচিত করতে হবে সেটি এ পাটাতনের উপর রাখা হয়। পাটাতনের উপর শন্ত 
লোহার পাত চারটি থামের সাহায্যে শক্তভাবে আটকানো আছে। ভালভ দুটি দিয়ে তরল পদার্থ শুধু উপরে যেতে পারে। 
বিপরীত দিক থেকে তরল আসতে চাইলে ভালভ দুটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। 


কার্যপ্রণালি : লিভারের সাহায্যে ছোট পিস্টনকে উপরে তুললে ট্যাংক থেকে তরল পদার্থ ভালভকে ঠেলে নল দিয়ে ছোট 
সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। এখন ছোট পিস্টনকে নিচে নামালে ছোট সিলিভারের নিচের ভালভটি কথ্ধ হয়ে যায় এবং 
সংযোগ নলের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ বড় সিলিন্ডারের ভালভের উপর চাপ দেয়। ফলে তাও খুলে যায় এবং তরল পদার্থ 
সিলিভ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে বারবার ছোট পিস্টনটিকে ওঠানামা করালে বঢ় সিলিভ্তারটি তরলে ভরে যায় 
এবং ছোট পিস্টনের প্রদত্ত চাপ তরলে সং্গ্রনিত হয়ে বড় পিস্টনের উপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে বড় পিস্টন উপরে 
ওঠে আসে এবং পাটাতনের উপর রাখা নরম বস্তু চাপে ছোট হয়ে যায়। চাপ প্রয়োগের কাজ শেষ হলে বড় 
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সিলিন্ডারের তরল পদার্থ পাইপের সাহায্যে আবার ট্যাতেক ফিরিয়ে আনা হয়। সিলিন্ডার থেকে তরল পদার্থ ট্যাত্েকে চলে 
গেলে বড় পিস্টন নিচে নেমে আসে এবং যন্ত্র আবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়। 


যান্ত্রিক সুবিধা : (৬০011277109] 4১058776820 [1./১.) ধরা যাক , ছোট ও বড় পিস্টনের প্রস্থচ্েদের ক্ষেত্রফল 
যথারুমে 41ও 4১) এবং লিভারে [7 বল প্রয়োগ করলে ছোট পিস্টনে 71 বল অনুভূত হয়। 

লিভারের প্রতিকন্ধক বাহু ও ক্ষমতাশীল বাতু যথাক্রমে স্‌ ও % হলে 

1 _ লিভারের ক্ষমতাশীল বাহু _ 3 


লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা _ _+» 
ঢ. লিভারের প্রতিবন্ধক বাহু এ 
2 চ।-- 28 218 চি দি ম45325245 2 ১. তত তত তত (৬০৫) 
ছোট পিস্টনে প্রযুক্ত 71 বলের ক্রিয়ার ফলে বড় পিস্টনে যদি 7? বল ক্রিয়া করে তাহলে, 
1245 £ £2 
বাঃ বাহ সক বাগ 1৮7 
সুতরাং, যাস্্িক সুবিধা, 0... সাকা 
172 42 ডিন 
বা, 1.4 হা ৮5 2 তি শি তি তি তত তত তি তি তি শিট তি তি? (৬.৬) 


ব্যবহার : অল্প বল প্রয়োগ করে এ যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড ধাক্কার সৃষ্টি করা যায়, ফলে কাপড়, তুলা, পাটের গীট প্রভৃতির 
চাপ দিয়ে ছোট করা, বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন, চামড়া শক্ত করা ইত্যাদি কাজে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। 


উদাহরণ ৬.৩। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের ছোট পিস্টনের ব্যাস 401 এবং বড় পিস্টনের ব্যাস 100 017। 100 
নিউটনের বল ছোট পিস্টনের উপর ক্রিয়া করলে বড় পিস্টনে কত বল অনুভূত হবে। 


সমাধান : 
ছোট ও বড় পিস্টনের ক্ষেত্রফল 
যথাক্রমে 41 ও 4১2 হলে 
আমরা জানি, 
এখানে 
৫22 
5 কাঙ্ু) ছোট পিস্টনের ব্যাস, এ] ₹ 5 0] 
1 1 (9) বড় পিস্টনের ব্যাস, ৫১ - 100 গো? 
্ ৮ রি ছোট পিস্টনের বল, ঢু) - 1001 
চে বড় পিস্টনের বল, ঢ7?- ? 
10900) ৮ 100০7 
» 100 টব ১৮ নু 
5010) ১৫:50170 
- 40 0001 
উত্তর :4 * 104 


উদাহরণ ৬.৪। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের 20 0172 ক্ষেত্রফলের পিস্টনের উপর 1000 1 ওজনের একটি বস্তু 
রাখতে 20112 ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট পিস্টনে কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে ? 
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সমাধান £ 
আমরা জানি এখানে, 
ও 49 ছোট পিস্টনের ক্ষেত্রফল | - 20172 
] ] 2 2 
নত £৯) বড় পিস্টনের ক্ষেত্রফল /১? - 20০00) 
1 ড়া বড় শিস্টনে ওজন ঢ১- 10090 
2 
-10003 ৮200 ছোট পিস্টনে বল, ঢ -? 
20002 
ল 100 
উত্তর: 1001 
৬.৬ | আর্কিমিডিসের নীতি 


4£&110])17190955 7১708011016 


আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে কোনো কঠিন 
বস্তুকে পানিতে ডুবালে হাক্কা বলে মনে হয়। তোমরা যারা সাতার কাটতে 
জানো তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ পানির ভিতরে নিজেদেরকে অনেক হালকা 
মনে হয়। শুধু পানি নয়, যে কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থে কোনো বস্তু 
ডুবালে এর ওজন কম মনে হয়। এর কারণ, তরল বা বায়বীয় পদার্থে ডুবন্ত 
অবম্থায় ক্তুর উপর ক্রিয়াশীল উ্ধ্বচাপজনিত বল ক্তুর ওজনের বিপরীত 
দিকে ক্রিয়া করে, ফলে বস্তুর ওজন কম মনে হয়। বস্তুর প্রবতার জন্য 
এরকম হয়। 


কোনো বস্তু সম্পূর্ণ বা আর্থশকভাবে কোনো স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিমজ্জিত করলে তরল বা বায়বীয় পদার্থের 
চাপের জন্য বস্তু উপরের দিকে যে লব্ধি বল অনুভব করে তাকে প্লবতা বলে। 


তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিমজ্জিত বস্তুর উপর তরল বা বায়বীয় পদার্থ যে উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে গ্রিক বিজ্ঞানী 
আর্কিমিডিস সর্বপ্রথম তা পরিমাপ করতে সক্ষম হন। তার পরীক্ষার ফলাফল বর্তমানে আর্কিমিডিসের নীতি নামে 
পরিচিত। 


আর্কিমিডিসের নীতি : বস্তুকে কোনো স্থির তরল অথবা বায়বীয় পদার্থে আশিক বা সম্পূর্ণ ডুবালে বস্তুটি কিছু ওজন 
হারায়। এই হারানো ওজন বস্তুটির ঘারা অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান। 

কোনো কঠিন পদার্থকে তরল বা বায়বীয় পদার্থে ডুবালে ওজন কম মনে হয়। আর্কিমিডিসের নীতি থেকে আমরা এ 
ওজন তাসের পরিমাণ জানতে পারি। ৬.৭ চিত্রে একটি বস্তু আর্থশকভাবে কোনো তরলে ডুবানো আছে। 

পদার্থের অভেদ্যতা ধর্ম অনুযায়ী বস্তুটি তরল পদার্থের মধ্যে যতটুকু জায়গা অধিকার করে আছে ঠিক ততটুকু জায়গা 
থেকে তরল পদার্থ অপসারিত হয়েছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে বস্তুটির হারানো ওজন বস্তুটির দ্বারা অপসারিত 
তরলের ওজনের সমান। 
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আর্কিমিডিসের নীতির পরীক্ষামূলক প্রমাণ : 

তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিমজ্জিত বস্তুর ওজন ত্রাস যে কতু দ্বারা অপসারিত 
তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান তা নিচের পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ 
করা যায়। ধরা যাক 4 ও 8 দুটি সিলিন্ডার চিত্র ৬.৮)। 4, সিলিভ্ডারটির 
উপরের মুখ খোলা ও ফাঁকা এবং 73 সিলিন্ডারটি নিরেট। 4৯ সিলিন্ডারটির মাপ 
এমন যেন 73 সিলিভারটি এর মাঝে বসে যায়। অর্থাৎ, 4. এর ভিতরের 
আয়তন [3 এর বাইরের আয়তনের সমান। একটি তরল স্থৈতিক নিস্তির 
বামপাশে এদের ঝুলিয়ে অপর পাশ অনুভূমিক করা হল। এরপর 7 সিলিভ্ডারটি 
সম্পূর্ণ পানিতে ডুবানো হল। এর ফলে নিক্তির বাম দিক উপরে ওঠে যাবে এবং 
ডান দিক নিচে নেমে যাবে অর্থাৎ, বাম দিক হালকা হয়ে গেল। এ অবস্থায় যদি 
£ সিলিভ্ডারটিকে ধীরে ধীরে পানি পূর্ণ করা হয় তাহলে নিক্তির বাম দিক আবার 
নিচে নামতে থাকবে এবং 4 সিলিন্ডারটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেলে নিস্তি আবার অনুভূমিক হয়ে যাবে। এতে প্রমাণিত হয় 
যে, 13 সিলিন্ডারটি পানিতে ডুবানোর ফলে যে ওজন হারিয়েছিল তা 4 সিলিন্ডারের ভিতরের আয়তনের সমান। সুতরাং 
পানিতে ডুবালে বস্তুর ওজন যে পরিমাণ কমে তা পানিতে ডুবানো বস্তুর সমআয়তন পানির ওজনের সমান অর্থাৎ, 
আর্কিমিডিসের নীতি প্রমাণিত হল। 


বস্তুর ভাসা ও নিমজ্জনের কারণ 
কোনো কন্তুকে যখন কোনো তরল পদার্থে ডুবানো হয় তখন এ বস্তুটির ওপর 
দুটি বল ক্রিয়াশীল হয়। বস্তুটির ওজন ড/ সরাসরি নিচের দিকে ক্রিয়া করে 
এবং তরল পদার্থের চাপজনিত লব্ধি বল ৬! উপরের দিকে ক্রিয়া করে (চিত্র 
৬.৯)। দুটি বল একই সরলরেখা বরাবর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করায় বস্তুটি 
তরল পদার্থে ডুববে না ভাসবে তা এই বল দুটির ওপর নির্ভর করবে। এখানে 
তিন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে : চিত্র : ৬-৯ 
১. ৮ - | হলে অর্থাৎ, বস্তুর ওজন বস্তু দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের চেয়ে বেশি হলে বস্তুটি তরলে 
ডুবে যাবে। এক্ষেত্রে ব্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের চেয়ে বেশি। 
২. সখ € | হলে অর্থাৎ, বস্তুর ওজনের চেয়ে বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন বেশি হলে বস্তুটি এ তরলে 
ভেসে থাকবে। এক্ষেত্রে তরলের ঘনত্ব বস্তুর ঘনত্বের চেয়ে বেশি। 
৩. ্ - ড/। হলে অর্থাৎ, বস্তু দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজন বস্তুর ওজনের সমান হলে বস্তুটি এ তরলে 
সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে। এক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব তরলের ঘনত্বের সমান হয়। 
৬.৭ আর্কিমিডিসের নীতির প্রয়োগের উদাহরণ 
জঞযা)]0105 01 4৯7008077)00691 [৮7171011916 
লোহার জাহাজ ভাসে : 
লোহার টুকরা পানিতে তাসে না কারণ লোহার খণ্ড দ্বারা অপসারিত পানির ওজন লোহা খন্ডের ওজনের চেয়ে অনেক 
কম। কিন্তু লোহার তৈরি হলেও জাহাজ পানিতে ভাসে কারণ জাহাজের ভিতরটা ফীঁপা। ফলে জাহাজ যে আয়তনের 
পানি অপসারণ করে তার ওজন জাহাজের ওজনের চেয়ে বেশি হয়। এতে জাহাজ পানিতে নামালে প্রথমে ডুবতে শুরু 
করে। খানিকটা ডুবার পর যখন অপসারিত পানির ওজন জাহাজের ওজনের সমান হয় তখন জাহাজটি ভাসতে থাকে। 


বরফ পানিতে ভাসে : 
পানি বরফে পরিণত হলে এর আয়তন বেড়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে | লিটার পানি বরফে পরিণত হলে এর 


আয়তন 1£ পিটার হয়। সুতরাং বরফের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে কম আর তাই বরফ পানিতে ভাসে। পানিতে 
ভাসার সময় বরফের অংশ পানির নিচে থাকে এবং 7 অংশ পানির উপরে থাকে। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৯৭ 


৬.৮। আপেক্ষিক গুরুত্ব 
3619655 1)0115165 01 91060120 (79৮11 


কোনো ক্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে সমআয়তনের কোনো প্রমাণ বস্তুর তুলনায় সেটি কত তারী তা বুঝানো হবে। 
4০6 তাপমাত্রার সমআয়তন পানিকে প্রমাণ কন্তু ধরা হয়। 4০0 তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি বলে পানিকে 
প্রমাণ ক্তু হিসেবে ধরা হয়। 


কোনো বস্তুর ওজন ও 40 তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ওজনের অনুপাতকে বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব 

বলে। 

কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব 

_ বস্তুর ওজন 

ছি 490 তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ওজন 
৬ আয়তন বস্তুর ওজন 

490 তাপমাত্রার ৬ সমআয়তন পানির ওজন 
৬ আয়তন বস্তুর ভর ৮ € 

490 তাপমাত্রার ৬ সমআয়তন পানির তর *€ 
বস্তুর একক আয়তনের ভর 

490 তাপমাত্রার একক আয়তনের পানির ভর 

4.১ য়ন ২ 

490 তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব 


যদি বস্তুর ঘনত্ব 20 একং 4০0 তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব 0, হয় তাহলে 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে 4০ 0. তাপমাত্রার পানির ঘনত্বের সাপেক্ষে বতুর 
ঘনত্বকে বুঝায়। তাই আপেক্ষিক গুরুত্বকে আপেক্ষিক ঘনত্ব (2২918৬০ 0911516) বলা হয়। 


মাত্রা ও একক : একই জাতীয় দুটি রাশির অনুপাত বলে আপেক্ষিক গুরুত্বের কোনো একক বা মাত্রা নাই। সমীকরণ 
(৬.৭) থেকে 

কোন বস্তুর ঘনত্ব 0) ৪ ৮0 

অর্থাৎ, কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বকে পানির ঘনত্ব দিয়ে গুণ করলে এঁ বস্তুর ঘনত্ব পাওয়া যায়। এস. আই. 
এককে বতুর ঘনত্ব এর আপেক্ষিক গুরুত্বের 1000 গুণ। 

আপেক্ষিক গুরুত্বের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব : 


আমরা জানি বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে সমআয়তন 4০ ৫ তাপমাত্রার পানি অপেক্ষা বস্তুটি কত তারী তা বুঝায়। 
তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করতে হলে বস্তুর ওজনকে 4০ 0 তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ওজন দিয়ে ভাগ করতে 
হয়। কিন্তু আমাদের পরীক্ষাগারে পানির তাপমাত্রা সাধারণত 4০ ০ এ পাওয়া যায় না। প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়ার 
জন্য তাপমাত্রার সংশোধন করতে হয়। 


ধরা যাক, কোনো পরীক্ষাগারে পানির উষ্ততা 0০0 তাহলে পরীক্ষালব্ধ আপেক্ষিক গুরুত্ব 


ফর্মী-১৩, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৯৮ 


সি বস্তুর ঘনত্ব 
9 09০0 তাপমাত্রার পানির ঘনত্ 
কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব 
বস্তুর ঘনত্ব 
4০6 তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব 
0655 
9০0 তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব 
-৪৪১৯০০ তাপমাত্রার পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব 


955 


৮ 


শ৮ 9 ল৪৪১৮৪ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


9০60 তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব 
4০0 তাপমাত্রার পানির ঘনত্ব 


০০০০ (০৮) 


অর্থাৎ, প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব - পরীক্ষালব্ধ আপেক্ষিক গুরুত্ব 9০৫: তাপমাত্রার পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব। 


আপেক্ষিক গুরুত্ব জানার প্রয়োজনীয়তা : 


কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা থাকলে কতুটি পানিতে ডুববে না ভাসবে তা সহজে বুঝা যায়। যদি বস্তুটি পানির 
চেয়ে হালকা হয়। তাহলে ভাসমান অবস্থায় এর কত অংশ পানিতে নিমজ্জিত হবে তাও জানা যায়। 


যেহেতু প্রতিটি পদার্থের একটা সুনির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে তাই কোনো বিশেষ বস্তু কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি 
আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে তা জানা যায়। কোনো বস্তু বিশুদ্ধ না ভেজাল মিশ্রিত আপেক্ষিক গুরুত্ব জেনে তা নির্ণয় করা যায়। 


আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য 
ঘনতৃ আপেক্ষিক গুবুতৃ 
১* বস্তুর একক আয়তনের তরকে ঘনত্ব বলে। ১. কোনো বস্তুর একক আয়তনের ভর ও 4০0 
তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ভরের অনুপাতকে 
আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। 


২. ঘনতের একক আছে। এর একক 18 [0-9| 
৩. বন্তুর আপেক্ষিক গুরুকে পানির ঘনতৃ দিয়ে গুণ করলে 
বস্তুর ঘনত্ব পাওয়া যায়। 


২. আপেক্ষিক গুরুত্বের কোনো একক নাই। 
৩. বস্তুর ঘনত্বকে পানির ঘনত্ব দিয়ে ভাগ দিলে এর 
আপেক্ষিক গুরুত্বের মান পাওয়া যায়। 


কয়েকটি পদার্থের আপেকি গুরুত্ব ও ঘনত্ব 


আপেক্ষিক গুরুত্ব 


2700 
8920 
24009-2800 
19309 
10500 
11500 
7860 

917 
21409 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


৯১৯ 


মোম 0.87-0.96 870-960 
কাঠ 0.7-0.9 700-900 
কর্ক 0.2-0.26 200-260 
ফিটকিরি 175 1750 
কেরোসিন তেল 0.8 800 
তার্িন তেল 0.87 870 
গ্লিসারিন 126 1260 
পানি (40 তাপ মাত্রায়) 100 1000 
পারদ 13.6 13600 
বাতাস 1.293103 129 
হাইড্রোজেন 0.090১103 0.090 
হিলিয়ামঞ্ 0.1785103 0.178 
অক্সিজেন * 1435103 143 

ঞ্ক 00 তাপমাত্রা এবং 1 বাস্তুমন্ডলীয় চাপে 


৬.৯। আর্কিমিডিসের সূত্র প্রয়োগ করে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় 


1)০6০77151702861010 01 91900150 €০7+8৮11% (75171 4৯71117110069 ১7171017910 


১. পানিতে জদ্ববণীয় ও পানির চেয়ে ভারী কঠিন পদার্থ : 


একটি তরল স্থৈতিক নিস্তির সাহায্যে প্রথমে বাতাসে বস্তুর ওজন নেওয়া হয়। এরপর বন্তুটিকে একটি হালকা সুতার 
সাহায্যে নিস্তির বাম প্রান্তের আটা থেকে ঝুলানো হয় এবং কাঠের গ্িড়ির উপর স্থাপিত বিকারের মধ্যে রাখা পানিতে 
সম্পূর্ণ ডুবিয়ে ওজন নেওয়া হয় (চিত্র : ৬.১০)। লক্ষ রাখতে হবে যেন নিস্তির পাল্লা গিড়ির গায়ে এবং বস্তুটি বিকারের 


দেয়ালে লেগে না থাকে। 


১০০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ধরা যাক, বস্তুটির বাতাসে ওজন - ডা 

বচ্তুটির পানিতে ওজন -ড/। 

. আর্কিমিডিসের সৃত্রানুসারে, বস্তুর সমআয়তন পানির ওজন - বস্তুর পানিতে আপাত হারানো ওজন 
_ বস্তুর বাতাসে ওজন _ বস্তুর পানিতে ওজন 


- ড/_ ড/। 
রি বস্তুর ওজন 
টিঙ্দাডনাগ্তমানেছিন বস্তুর সমআয়তন পানির ওজন 
৫ 
বাও০- জজ, 


এখন পরীক্ষাগারের তাপমাত্রা 9০0 এবং এঁ তাপমাত্রার পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব 26 হলে, প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব, 


ঠা 
১.» ৪০৮09 আর ৯00 +*৮ ০০ দিত তি তত হত তত তত তি তত তত তি তি তি তত (৬.৯) 


২. পানিতে অদ্রবণীয় ও পানির চেয়ে হালকা কঠিন পদার্থ : 
পানির চেয়ে হালকা বস্তুকে (মোম, কাঠ, কর্ক ইত্যাদি) স্বাতাবিকভাবে পানিতে ডুবিয়ে ওজন নেওয়া সন্তব নয় বলে 
হালকা বস্তুটিকে একটি ভারী বস্তুর সাথে বেঁধে পানিতে ডুবাতে হয়। এ ভারী বস্তুটিকে নিমজ্জক বলে। প্রথমে 
বস্তুটিকে সুতার সাহায্যে নিক্তির বাম প্রান্তের হুক থেকে ঝুলিয়ে ওজন নেওয়া হয়। এর পর সুতার সাহায্যে বস্তু এবং 
নিমজ্জককে এমনভাবে ওজন নেওয়া হয় যেন বস্তু বাতাসে এবং নিমজ্জকটি কাঠের পিড়ির উপর স্থাপিত বিকারের 
মধ্যে রাখা পানিতে সম্পূর্ণ ডুবে থাকে [চিত্র ৬.১১ (ক)]। খেয়াল রাখতে হবে যেন নিক্তির পাল্লা পিড়ির গায়ে এবং 
নিমজ্জকটি বিকারের গায়ে না লাগে। এখন বস্তুটি নিমজ্জকের সাথে বেঁধে উভয়ের একত্রে পানিতে ওজন নেওয়া হয় 
(চিত্র ৬.১১ খ]। 

ধরা যাক, বস্তুর বাতাসে ওজন - ড/ 

বস্তু বাতাসে + নিমজ্জক পানিতে ওজন - ৬1 

কন্তু পানিতে + নিমজ্জক পানিতে ওজন - ৬/2 

- বস্তুর বাতাসে ওজন - বস্তুর পানিতে ওজন - (11 _ ড/2) 


আর্কিমিডিসের সৃত্রানুসারে, 
বস্তুর সমআয়তন পানির ওজন - বস্তুর আপাত হারানো ওজন 


- বস্তুর বাতাসে ওজন - বস্তুর পানিতে ওজন - (ডা। - ৬/2) 


০০ (৬১০) 
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পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব হলে (0 হলে প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব 


৫ 
৯8৮95 ৮8 285৮8885০০5 (৬.১১) 


উদাহরণ ৬.৫। সোনার তৈরি একটি মুকুটের বাতাসে ওজন 41.94 ?'ব এবং পানিতে 39.20 খ্ব। মুকুটের উপাদানের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব নির্ণয় কর। পানির ঘনত্ব 1000 15 10-31 


সমাধান 
আমরা জানি, এখানে, 
ড় মুকুটের বাতাসে ওজন, ডা - 41.94 
জা] মুকুটের পানিতে ওজন, ডা । - 39.20 
___কাগরাব মুকুটের উপাদানের আ. গুণ, 9. ? 
(41.94-39.20) 
রি পানির ঘনত্ব 9, 10001 গা) 3 
_]1 53065 যুবুটের ফন 0? 
আবার, ঘনত্ব 2- ১ ৯12 
153065৯1000 18 ও 
_ 15306.5 [গাগা 
উত্তর : আপেক্ষিক গুরুত্ব 15.3 এবং ঘনত্ব 
15306.5 155 ঢা] 
অনুশীলনী 
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
১। তরল পদার্থের চাপের একক কোনটি? 
ক. বা? খ, ্ব0ো02 
গন. বা ঘ.. টবি0002 
২। একটি বস্তুকে তরলে ছেড়ে দেওয়া হল। তরলের ঘনত্ব 800 17-3 এবং বস্তুর ঘনত্ব 2700 11-3 
হলে বস্তুটি পানিতে_ 
(ক) ভাসবে 
(খ) ডুবে যাবে 


(গ) আর্থশক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে 
(ঘ) সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে 


১০২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞন 


চিত্র থেকে নিচের ৩ ও ৪ নৎপ্রশ্নের উত্তর দাও : 


৩। পাত্রের তলে কী পরিমাণ চাপ অনুভুত হবে? 
ক. 9878 খ, 9800 7৪ 
গর 9807১8 ঘন 98000 78 


৪। যদি পাত্রের মুখে 7" বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ বল- 
1. পাত্রের শুধুমাত্র তলে চাপ প্রয়োগ করবে 
1. পাত্রের শুধুমাত্র দেওয়ালে চাপ প্রয়োগ করবে 
111. পাত্রের সর্বত্র সমান ভাবে চাপ প্রয়োগ করবে 


নিচের কোনটি সঠিক 


ক, 1 খ, 11 


গ, 11 ঘ* 1১11 111 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ক.  বদতুর ওপর ক্রিয়াশীল উ্ধ্বমুখী বলকে কী বলে? 
খ, নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুটি ভাসনের কারণ ব্যাখ্যা কর। 


গ. বস্তুটির ঘনত্ব নির্ণয় কর। 
ঘ. তরলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলাফল ব্যাখ্যা কর। 


সশ্তম অধ্যায় 
তরঙ্গ 


০৬৫০১ 


পুকুরের পানিতে, নদীতে বা সমুদ্রে, ধানের খেতে কিংবা বাদ্যযন্ত্রের টানটান তারে আমরা ঢেউ বা তরঙ্গ দেখেছি। 
তরঙ্ঞা ছাড়া আমরা আমাদের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারি না। তরঙ্ঞা শত্তি সঞ্চালন করে, তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্যের 
আদান প্রদান ঘটে। আমাদের দেখা ও শোনা নির্ভর করে যথারুমে আলোক তরঙ্তা এবং শব্দ তরঙ্গের ওপর। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত এক্স-রে এক প্রকার তরঙ্ঞা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেডিও তরঙ্গের ভূমিকার কথা সবার জানা। 
পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য কোটি কোটি কিলোমিটার দূরবর্তী সূর্য থেকে আসা শন্তির (আলো ও তাগ) 
ওপর নির্ভর করতে হয়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে শস্তির এই সঞ্চালন তরঙ্গের আকারে হয়। 


যদি প্রশ্ন করা হয় তরক্তা বা ঢেউ কী? তাহলে চট করে তার জবাব দেওয়া যাবে না। তরঙ্গ কী দে আলোচনায় যাওয়ার 
আগে কম্পন বা স্পন্দন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কম্পন বা স্পন্দন ব্যতিরেকে তরঙ্ঞা 
সৃষ্টি, এর অস্তিত্ব অনুভব, এমনকি তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয়। এ অধ্যায়ে আমরা তাই প্রথমে স্পন্দন সম্পর্কে 
আলোচনা করব এবং এরপর তরঙ্গের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব। 


৭.১ পর্যাবৃত্গতি ও স্পন্দন 
7১০71001017 0160]) 2710 09011129010] 


কোনো গতিশীল বস্তুকণার গতি যদি এমন হয় যে, এটি এর গতিপথের কোনো নির্দিষ্ট কিছুকে নির্দিষ্ট সময় পর পর 
একই দিক থেকে অতিক্রম করে তবে সেই গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি (01100101000) বলে। পর্বাবৃত্ত গতিসম্পন্ন 
কোনো বক্তুর একটা পর্যায় সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে তাকে পর্যায়কাল বলে। এ গতি বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার বা 
সরলরৈখিক হতে পারে। ঘড়ির কীটার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি ইত্যাদি এ ধরনের গতির উদাহরণ। কম্পন বা 
স্পন্দন গতিও এক ধরনের পর্যাবৃত্ত গতি। যদি কোনো পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন বস্তু পর্ধায়কাদের অর্ধেক সময় কোনো 
নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় পূর্বগতির বিপরীত দিকে চলে তবে এর গতিকে স্পন্দন গতি বলে। ৭.১ চিত্রে 
কয়েকটি স্পন্দন গতি দেখানো হয়েছে। আমরা যত শব্দ শুনি, লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক শব্দের উত্তব কোনো না 
কোনো স্পন্দন গতি থেকে। সংগীতে স্পন্দন গতির গুরুত্বের কারণে স্পন্দন গতি বোঝাতে ছন্দিত স্পন্দন শব্দটি 
ব্যবহার করা হয়। তরঙ্গ গতি সম্পর্কে আলোচনায়ও সরল ছন্দিত স্পন্দনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। 
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৭.২। সরল ছল্দিত স্পন্দন 

ও871])16 [নি 87777010710 (09011180077 
যদি কোনো পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন কণার গতিপথ সরলরৈখিক হয় এবং এর ত্বরণ সাম্য অবস্থান থেকে এর সরশের 
সমানুপাতিক হয় এবং এর দিক সব সময় সাম্যাবম্থান অভিমুখী হয়, তাহলে বস্তুকণার এঁ গতিকে সরল ছন্দিত স্পন্দন 
বলে। 


কম্পমান সরু শলাকার গতি, অল্প বিস্তারে দোলায়মান কোনো সরলদোলকের গতি, কোনো স্প্রিং এর একপ্রান্তে একটি 
ভারী বস্তু ঝুলিয়ে অপর প্রান্ত দৃঢ় অবস্থানে আটকে টেনে ছেড়ে দিলে তার গতি, তাপ ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যে 
পিস্টনের গতি প্রস্ৃতি সরল ছন্দিত স্পন্দনের উদাহরণ। 


সরল হস্দিত স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য : 

১. এটি একটি পর্যাবৃত্ত গতি 

২. এটি একটি স্পন্দন গতি 

৩. এটি স্রলরৈখিক গতি 

৪. যে কোনো সময় ত্বরণের মান সাম্যাবন্বান থেকে সরণের মানের সমানুপাতিক 
৫, স্বরণ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট কিছু অভিমুখী । 


৭.৩। তরঙ্গ 


286 


তরঙ্গ বলতে প্রথমেই আমাদের মনে যে চিত্রটি তেসে ওঠে তা হচ্ছে পানির তরঙ্গ । পুকুরের স্থির পানিতে যদি একটি 
টিল ফেলা হয় চিত্র ৭.২ ক) বা একটা বল হাতে ধরে পানিতে একই জায়গায় বারবার ওঠানামা করানো হয় (চিত্র ৭,২ 
খ) তাহলে টিলটি ফেলার জায়গায় বা বলটি ওঠানামা করানোর জায়গায় যে আলোড়ন সৃক্টি হয় তা এ জায়গায় আবদ্ধ না 
থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে পুকুরের সমগ্র অংশে বিস্তৃত হয়। যখন টিলটি পানি স্পর্শ করে বা বলটি 
উপর নিচ করা হয় তখন এঁ স্থানের পানির কশাগুলো আন্দোলিত হয়। এ কণাগুলো আবার পার্শ্ববর্তী স্থির পানির 
কশাগুলোকে আন্দোলিত করে। এভাবে কণা থেকে কণাতে স্থানান্তরিত আন্দোলন অবশেষে পুকুরের পাড়ে গৌছে। কিন্তু 
এই আন্দোলনের ফলে পানির কোনো কণাই তার সাম্যাবস্থান থেকে খুব বেশি দূরে সরে যায় না, বরং সাম্য অবস্থানকে 
মধ্যে রেখে শুধু উপর-নিচে পর্যাবৃত্ত গতিতে দুলতে থাকে। প্রতিটি কণার এ ধরনের গতির ফলে যে আন্দোলন পানির 
ৃষ্ঠ দিয়ে সঞ্চারিত হয় তাকে তরজ্ঞা বলে। 


সুতরাং যে পর্যাবৃ্ত আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের একস্থান থেকে অন্যস্থানে শন্তি সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের 
কণাঙগুলোকে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরজ্ঞ বলে। 


চি বল 
শসা ক ২৩৯ 


কর্মা-১৪, মাধ্যামক পদাথাবজ্ঞান, ঈম 


১০৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ধানের খেতে বাতাস বয়ে গেলে যে ঢেউ খেলে যায় তা তোমরা অনেকেই দেখেছ। ধানের শীষ একই জায়গায় থেকে শুধু 
শীষের পর্যাবৃত্ত গতির মাধ্যমে তরঙ্গ আকারে বাতাসের গতিশক্তিকে এক শীষ থেকে অন্য শীষে সঞ্চারিত করে। 

উপরে যে দুটি তরঙ্গের কথা বলা হয় তা আমরা চোখে দেখতে পারি। কিন্তু চোখে দেখা যায় না এমন অনেক তরক্ঞা 
আছে যেমন শব্দ তরঙ্ঞা, আলোক তরঙ্ঞা, ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ভূতরঙ্ঞা (99111) ৮/০৮০) ইত্যাদি । 

পৃথিবীর শক্তির মূল উৎস সূর্য থেকে পৃথিবীতে শক্তির আগমন তরঙ্গ আকারে ঘটে। আমাদের একের সাথে অপরের 
যোগাযোগের জন্য তথ্য সংবাদ বা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য তরঙ্গের সহায়তা নিতে হয় যেমন, কথাবার্তার জন্য শব্দ 
তরঙ্গ, রেডিও-টেলিভিশন, ফোন, ফ্যাক্স এর জন্য তাড়িতচৌম্বক তরঙ্তা ব্যবহৃত হয়। 

জড় মাধ্যমের কণার আন্দোলনের ফলে যে তরঙ্চোর সৃষ্টি হয় তাকে যান্ত্রিক তরঙ্গ (019010810109] ড/৪%6) বলে। 
শব্দতরঙ্গা এক ধরনের যান্ত্রিক তরঙ্গ-মাধ্যম ছাড়া এ তরঙ্ঞা সৃষ্টি করা যায় না। আবার আলো, তাপ ইত্যাদি যে 
তরঙ্গাকারে সঞ্চারিত হয়, তাকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্ঞা (6160001781910 ₹/৪৬০) বলে। এ তরঙ্তা উৎপন্ন বা 
সঞ্চারণের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তাড়িতচৌম্বক তরঙ্ঞা সম্পর্কে আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এখানে আমরা শুধু যান্ত্রিক তরঙ্ঞোর মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। 


তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য : 
তরঙ্গোর মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় : 
১. মাধ্যমের কণার স্পন্দন গতির ফলে তরঙ্া সৃষ্টি হয় কিন্তু মাধ্যমের কণা স্থানান্তরিত হয় না শুধুমাত্র আন্দোলন 
মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্গীকারে সঞ্চালিত হয়। 
২. তরঙ্ঞা বেগে মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের বেগের থেকে আলাদা। মাধ্যমের সব জায়গায় তরঙ্ঞা বেগ একই থাকে 
কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলো বিভিন্ন বেগে স্পন্দিত হয়। সাম্যাবস্থানে কণাগুলোর বেগ সবচেয়ে বেশি। 
৩. সব তরঙ্ঞাই শক্তি ও তথ্য সঞ্চারণ করে। 
৭.৪। তরঙ্ঞা সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা 
4& ০ 70001010719 চ২০17100 (0 9৮৪ 
১. পূর্ণ স্পন্দন (00701016969 ৮1107867071) : তরজ্তা সঞ্চারণকারী কোনো কণা কোনো কিন্দু থেকে যাত্রা আরন্ত করে 
আবার একই দিক থেকে সেই কিদুতে ফিরে এলে তাকে পূর্ণ স্পন্দন বলে। 
২. পর্যায়কাল বা দোলন কাল (01700 1)7190) : 
তরঙ্ঞা সঞ্চারণকারী কোনো কণার একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে এঁ তরঙ্তোর পর্যায়কাল বলে। 
পর্যায়কালকে "্‌' ছারা প্রকাশ করা হয়। 
৩. কন্পাজ্জ (ছা০10867)05) : 
তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে কম্পার্ক বলে। কোনো বস্তু £ 
সেকেন্ডে 'খব সংখ্যক স্পন্দন সম্পন্ন করলে কম্পার্ক [771 কম্পার্ককে সাধারণত 1 ছারা প্রকাশ করা হয়। 


কম্পাজ্কের এস.আই. একক হার্জ (7912 বা ন)। 
_ 1৮10 _1_05০16 _7 _ স্পন্দন 
17-18-1737! সেকেন্ড 


অর্থাৎ কম্পনশীল কোনো বস্তু প্রতি সেকেন্ডে একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করলে তার কম্পাক্ককে এক হার্জ বলে। স্পন্দন 


বা সাইকেল বলতে শুধুমাত্র সংখ্যা বুঝায়। এর কোনো একক নেই বলে কম্পার্দের একক অনেক সময় বা - ॥লেখা হয়। 
"1 নত _ 19711 
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৪. বিস্তার (41110110806) : 
তরঙ্ঞা সঞ্চারণকারী কোনো কণা সাম্যাবস্থান থেকে যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে দুরত্ব অতিক্রম করে তাকে 
তরঙ্গের বিস্তার বলে (চিত্র ৭.৩)। 


না টি 
/[ ১ মিছ / ২ 
এট 7 
9, 


চিত্র : ৭.৩ 


€. দশা (11959) : 
তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণার যে কোনো মুহুর্তের গতির সম্যক অবস্থানকে তার দশা বলে। কোনো একটি মুহুর্তে 
গতির অবস্থা বলতে এঁ বিশেষ মুহূর্তে কণাটির সরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি বুঝায়। 


দুটি কণার সরণ যদি একই হয় এবং তারা যদি একইদিকে একই বেগে গতিশীল থাকে তাহলে আমরা বলি কণা একই 
দশায় স্পন্দিত হচ্ছে। ৭.৩ চিত্রে 7 এবং 7 অবস্থানে বা 7 এবং ৮” অবস্থানের কণা দুটি একই দশায় স্পন্দিত 
হচ্ছে। আবার 3 এবং 01 বা 3 এবং 0 একই দশায় আছে। ঠিক তেমনি [. এবং [২' বা 7২ এবং 7২% কণাগুলো 
একই দশাসম্পন্ন। 


৬. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (৬৪৮০ [.0715101) : 

তরঙ্ঞা সঞ্ধারণকারী কোনো কণার একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে তরঙ্ঞা যে দূরত্ব অতিক্রম 
করে তাকে তরঙ্ঞ দৈর্ঘ্য বলে। তরঙ্তোর ওপর অবস্থিত পর পর দুটি একই দশাসম্পন্ন কণার মধ্যবর্তী দূরত্বই তরঙ্ঞা 
দৈর্ঘ্য (চিত্র ৭.৩)। পর পর দুটি তরঙ্গ শীর্ষ বা তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্য। তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্যকে 9 
(ল্যামডা) ছারা প্রকাশ করা হয়। 

৭ তরঙ্গ বেগ (৮2৮০ ৬০10016%) : 

তরঙ্ঞা নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে দুরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্তা বেগ বলে। 

৭.৫ কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালের মধ্যে সম্পর্ক : 

1₹০128610759181]0) 13607601) [776080710 2710 117106 1১677100 


কোনো কম্পনশীল বস্তু এক সেকেন্ডে যে কয়টি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে কম্পার্ক বলে। আবার একটি পূর্ণ 
স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে পর্যায়কাল বলে। কম্পার্ক ও পর্যায়কাল যথাক্রমে ?ও নু" হলে 
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বানি)! 
৭,৬। তরঙ্গ দ্রুতি, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ধ্ের মধ্যে সম্পর্ক 
61961071911] 10616556917) 8০ 91990, হার৪08080৮ 210 ৬৬৪৮০ ঢ.670008 
তরক্ঞা সৃষ্টিকারী কোনো স্পন্দনশীল বস্তুর একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে তরঙ্গ যে দুরত্ব 
অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 9) বলে। 
যেহেতু একটি পূর্ণ স্পন্দনের সময়কে পর্যায়কাল বলে, সুতরাং পর্যায়কাল '' হলে 


নু' সেকেন্ডে তরঙ্গ অতিক্রম করে 9. দুরত্ব 


কিন্তু তরঙ্া একক সময়ে যে দুরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্ঞা দ্রুতি ৬ বলে। 
স্ 
গা 


আবার স্পন্দনশীল বস্তু প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে কম্পার্ক [ বলে। 


এ 0১... রঃ টা রান ্ সা ৪. 1. , ধুর 


অর্থাৎ, তরজ্ঞাবেগ - কম্পাজ্ক » তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 


উদাহরণ ৭.১ : 30007 কম্পাডেক স্পন্দিত কোনো রেডিও স্পিকার থেকে উৎপন্ন শব্দ তরচ্তোর তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্য বায়ুতে 
1.15]) হলে বায়ুতে শব্দ তরঙ্গের দুতি কত ? 


সমাধান : 

আমারা জানি, 2 

দাত? কম্পাঙ্ক, £- 300 নার 
. রর - 30037 
- (30037) (11510) তরঞ্াদৈর্ঘ্য, 9, _ 1.157) 
345 [0571 তরজা দ্ুতি, &- ? 

উত্তর : 345778-1 


উদাহরণ ৭.২ : পানিতে সৃষ্ট একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 8.750171 যদি বায়ু ও পানিতে শব্দ তরঙ্গের দ্বুতি যথাক্রমে 
322175-1 এবং 1452.5 179-1 হয়, তবে বাতাসে শব্দ তরঙ্ঞোর দৈর্ঘ্য এবং কম্পাজ্ক নির্ণয় কর। 
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সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
কম্পাঙ্ক £ হলে পানিতে শব্দ তরঙ্তোর দ্ুতি ঘুম 14525 77 1 
৬৪ _ 9৩ এবং ৬৬» 0 
নিশি বায়ুতে শব্দ তরঙ্গোর দ্ূতি ঘ - 332. 1731 
সদ নি পানিতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) 8.75 0 
“সুদ সি _ 0.087510 
332 10471 
এন হা শক স্ স্ব রন ল্ নি 
1452 5087 ৮ 0.0875য0 বাতাসে তরঙ্গ দৈর্ধ্য ?, ? 
ল 0.02]7 
কম্পাঙ্ক [- ? 
আবার ৬৪ » 9 
৬. 3532 109 
লিলি _166005-1 
)5::0.02 টি 
» 16600 2 


উ: তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 0.02, 1. কম্পা্ক 166007র 


৭,৭। তরঙ্গের প্রকারভেদ 

'ছড0০৪ 01 ৬/85০৪ 
মাধ্যমের কণাগুলো যদি সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন হয় তাহলে যে তরঙ্গের উত্তব হয় তাকে সরল ছন্দিত তরঙ্গ বলে। 
সরল ছন্দিত তরঙ্গ সাধারণত দুই রকমের হয় যথা_ (১) অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (011050150 ড/2৬০) ও (২) অনুনৈর্ধ্য 
তরক্ঞা (1,0705105017791 985০)। 
১. অনুপ্রস্থ তরঙ্গা : 
যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয়, তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্ঞা বলে। পানির 
তরঙ্তা, আলোক তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গের উদাহরণ । 


৭.৪ নং চিত্রে একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ দেখানো হয়েছে যেখানে একটি সুতা তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সাথে সমকোণে উপর - 
নিচে স্পন্দিত হচ্ছে। এখানে তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যম হচ্ছে সুতা। সুতার প্রত্যেকটি কণার স্পন্দনের অভিমুখ তরঙ্োর গতির 
অতিমুখের সাথে সমকোণে আছে। উপরের দিকে সর্বাধিক সরণযুক্ত /, 8, 0 বিন্দুগুলোকে তরঙ্ঞাশীর্য (0165) বলে এবং 
নিচের দিকে 1), [7 [ কিনুগুলোকে তরক্তা পাদ (£02811) বলে। একটি তরজাশীর্ষ ও একটি তরক্ঞা পাদ নিয়ে একটি পূর্ণ 
তরঙ্গ তৈরি হয়। পর পর দুটি তরঙ্ঞাশীর্ষ বা পরপর দুটি তরঙ্ঞাপাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্য ).। 

তরজ্জোর প্রবাহের দিক 


১ 
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২. অনুদৈর্ধ্য তরঙ্গ : যে তরক্তা মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয়, সেই তরঙ্াকে 
অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। ৭.৫ চিত্রে একটি স্প্রিং -এ সৃষ্ট অনুদৈর্ঘ্য তরজ্গ দেখানো হয়েছে। স্প্র্ঘটর একপ্রান্ত হাতে 
ধরে হাতটিকে ধীরে ধীরে সামনে পেছনে দোলাতে থাকলে হাতের সামনে স্প্রি-এর কুদ্ডলীগুলোতে পর্যায়ক্রমে 
সংকোচন ও প্রসারণ হবে অর্থাৎ, একবার মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে একবার মাধ্যমের ঘনত্ব ত্রাস পাবে। সংকোচন ও 
প্রসারণগুলো ক্রমান্বয়ে ডান দিকে সরে যাবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যেক কুষ্লী তার অবস্থানে থেকেই সামনে 
পিছে দুলছে, জায়গা থেকে সরছে না শুধুমাত্র আন্দোলন স্প্রিং বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু স্প্রিং এর কুলীগুলোর 
স্পন্দন তরঙ্তা প্রবাহের দিকের সাথে সমান্তরালে হচ্ছে, তাই এ তরঙ্তা অনুদৈর্ধ্য তরঙ্তা। 


ব্নি্বানি প্রন 


১। তরঙ্গ প্রবাহের ক্ষেত্রে - 
1, শত্তি ও তথ্য সঞ্চারিত হয় 
1, তরঙ্গ কো এবং মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের বৌ একই থাকে 
11.  সাম্যবথানে মাধ্যমের কণাগুলোর বেগ সবচেয়ে বেশি। 
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নিচের কোনটি সঠিক 
ক. খ. 11 
গ. 13111 ঘন. 11311 
নিচের তথ্য থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : 


ঢাকা বেতার কেন্দ্র মিডিয়াম ওয়েভে 630 যর এ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। 


| 630 ও হচ্ছে 


ক. 6-3 % 103 9-1 খ. 6.3 ৮ 1049-1 

গ.. 6.3 * 105 8- ঘ্বব €.3 * 1069-1 
৩। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত সংকেতের তরঙ্গর দৈর্ঘ্য কত? 

ক. 47519 10 খ. 476.19 117 

গ, 480.19 10 ঘ. 481.19 100 
৪। নিচের কোনটি লম্থিক ঘরঙ্গা? 

ক. সূর্য রশ্মি খ, সমুদ্রের ঢেউ 

গ.. গিটার হতে নিঃসৃত শব্দ ঘ. বেতার তরঙ্ঞা 


সৃজনশীল প্রশ্ন 


50 0 
“7555 


685 50078 
২নংচিত্র 
চিত্রানুসারে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও , সুতার আন্দোলন 
ক. ১ নংচিত্রের তরঙ্গ কী ধরনের? 
খ. ২ নং তরঙ্গের সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। 
গ. দ্বিতীয় তরঙ্গটির বেগ নির্ণয় কর। 
স্ব. ১ এবং২ নংতরঙ্জোর বৈশিষ্ট্য বিশ্রেষণ কর। 


অফ্টম অধ্যায় 


শব্দ 
১3616]১1)] 


আগের অধ্যায়ে আমরা তরঙ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তরঙ্গ দুই প্রকার অনুপ্রস্থ তরজ্ঞ। ও 
অনুদৈর্ধ্য তরঙ্তা। অনুদৈর্ধ্য তরঙ্গোর গুরুত্পূর্ণ উদাহরণ হল শব্দ তরঙ্গ। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব শব্দ কী, 
কীভাবে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং শব্দ কীভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চারিত হয়। শব্দের সাহায্যে আমরা ভাবের 
আদান প্রদান করে থাকি। কিন্তু এ ছাড়াও শব্দ তরঙ্জোর প্রতিফলনের তথা প্রতিধ্বনি আমরা কীভাবে ব্যবহারিক জীবনে 
প্রয়োগ করি এবং শব্দ দূষণ আমাদের জীবনে কী মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে তা আলোচিত হবে এ অধ্যায়ে । 


৮.১। শব্দ 


90170 


আমরা যা শুনি তাই শব্দ। সুতরাং বলা যেতে পারে, যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায় তাই শব্দ। বাতাসের 
মধ্যে সৃ এক ধরনের যাস্ত্রিক তরঙ্গ কানের ভিতর দিয়ে মস্তিষেক গিয়ে এক বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ বিশেষ 
অনুভূতিকে আমরা শব্দ বলে জানি। যে বাহ্যিক কারণে শব্দের উদ্ভব হয় তা শক্তির একটি বিশেষ রূপ। সুতরাং, শব্দ 
শক্তির একটি বিশেষ তরঙ্গারুপ যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায়। 


৮.২। শব্দের উৎপত্তি 
7৮০0৫0০6071 01 90.8150 


শব্দের উৎস লক্ষ করলে দেখা যাবে যে বস্তুর কম্পনের ফলেই শব্দের 
উৎপত্তি হয়। আবার কম্পন থেমে গ্রেলে শব্দও থেমে যায়। আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ সম্পর্কে ধারণা করতে 
পারি। হাত থেকে কোন ধাতব পাত্র মেঝেতে পড়ে গেলে শব্দের সৃফি হয়। 
সাথে সাথে যদি পাত্রটিকে হাত দিয়ে চেপে ধরা হয় তাহলে পাত্রটির 
কম্পন এবং শব্দ দুই-ই থেমে যায়। এ থেকে আমরা ব্দতে পারি বস্তুর 
কম্পন থেকেই শব্দের উদ্ভব হয়। 


পুকুরে একটি টিল ফেললে যেমন পানিতে আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে তরঙ্রোর 
উদ্ভব হয় তেমনি বাতাসের মধ্যে বা যে কোনো জড় মাধ্যমে কোনো কিছুকে চিত্র : ৮.১ 

স্পন্দিত করলে সেই স্পন্দন জড় মাধ্যমকে আন্দোলিত করে তরজ্ঞের 

সৃষ্টি করে যা আমাদের কানে শব্দের অনুভূতি বয়ে আনে। সুতরাং বলা যায়, কম্পনশীল বস্তু থেকেই শব্দের উৎপত্তি। 
কম্পনশীল বস্তু থেকে যে শব্দের উৎপত্তি হয় তা ৮.১ চিত্রের সহজ পরীক্ষাটি থেকেও বোঝা যায়। 


এ পরীক্ষায় একটি সুরশলাকাকে খাড়াভাবে রাখা হয় এবং একটি অবলম্বন থেকে ছোট শোলার বলকে সুতার সাহায্যে 
এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয় যে বলটি সুরশলাকার একটি বাহু স্পর্শ করে থাকে [চিত্র ৮.১1। এখন একটি রাবার প্যাড বা 
কাপড় জড়ানো হাতুড়ি দিয়ে সুরশলাকাটিকে আঘাত করলে শলাকা থেকে শব্দ নির্গত হবে এবং সাথে শোলার ব্লটিও 
এদিকে ওদিকে করতে থাকবে । শলাকার কম্পনের জন্যই বলটি ধাকা খেয়ে দুরে ছিটকে যায়। এখন শলাকাটিকে হাত 
দিয়ে স্পর্শ করলে শব্দ থেমে যাবে এবং শোলার বলটিও স্থির হয়ে যাবে। সুতরাৎ বলদা যায় কম্পনের ফলেই শব্দের 
উত্পত্তি হয়। 
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৮.৩। বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্জারণের কৌশল 
[৬190189111978 01 1৮019859680]8 01 9010710 ']11701085]7 417 


উৎস থেকে শব্দ সৃষ্টি হলে তা অনুদৈর্ধ্য তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ শব্দ বায়ুর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত 

হয়ে আমাদের কানে প্রবেশ করলেই আমরা তা শুনতে পাই। নিচে আমরা বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চারণের কৌশল 
আলোচনা করব। ধরা যাক, একটি কম্পমান সুরশলাকা 
থেকে নিঃসৃত শব্দ কানে এসে প্রবেশ করেছে। সুরশীলাকার 


| বি 
সম্কোচন যে 

|| ৭ সারা ও সনের কুল স্তরে া কর আছে 
5 

উরি কা, যখন ৪ বিন্দু থেকে যেতে এর 

৪] 2 
& 9 ০ আবার তার সামনের বাযুস্তরকে চাপ দেয়। এতাবে যতক্ষণ 
চি বাহুটি ৪ বিন্দু থেকে ? বিন্দুতে পৌছে ততক্ষণ 


একস্তর থেকে চাপ অন্য স্তরে সঞ্চারিত হয়। ফলে 43 
বায়ুস্তর সংকুচিত হয়। একে সংকোচন বলে। সুরশলাকার ] 
বাহুটি এবার ৮ কিন্দু থেকে £ বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়, 
ফলে এর পিছনে আর্ধশক শুন্যতার সৃষ্টি হয়। এতে 
বায়ুস্তরের ওপরে চাপ কমে যাওয়ায় স্তরগুলো বাহুর দিকে | 
সরে আসে। এভাবে বাহুটি যতক্ষণে % থেকে ৪, কিন্দুতে 
পৌছে ততক্ষণে /১ সতরগুলো আরও বেশি প্রসারিত হয়। 
একে প্রসারণ বলে। এই সময়ে পূর্বেকার সংকোচন ৪ থেকে 
0 তে গৌছায়। এভাবে সুরশলাকার একটি পূর্ণ স্পন্দন কালে 
তরজ্ঞা 4.0 দূরত্ব অতিক্রম করে। এরুপ সকোচন ও প্রসারণ 
ঘবারা সৃষ্ট অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বায়ু মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। 
বায়ু মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করলে ৮.৩ চিত্রে প্রদর্িতভাবে শব্দ তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে- শুধু একদিকে যায় না। 
এটি বোঝার জন্য একটি ফাঁপা গোলক কল্পনা করা যেতে পারে যার পৃষ্ঠ যেন শব্দের বেগ নিয়ে সর্বদাই সামনের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে। শব্দের বেগ অগ্রসর হওয়ার ফলে গোলকটির ব্যাসও বেড়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হল শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ছে। 
৮.৪ । শব্দ সঞ্চারণের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন 
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আমরা আগেই দেখেছি যে, শব্দের উৎপত্তি হয় বস্তুর কম্পনের ফলে। এখন বস্তুর এ কম্পন যদি আমাদের কানে 
এসে কানের পর্দাকে কম্পিত না করে তাহলে শব্দ শুনতে পাব না। শব্দ শোনার জন্য বস্তুর কম্পনকে আমাদের 
কানে পৌছতে হবে। সুতরাং শব্দের উৎস ও আমাদের কানের মাঝে এমন একটা কিছু থাকতে হবে যা কম্পনকে 
বহন করে নিয়ে আসতে পারে, অর্থাৎ, শব্দের উত্স এবং আমাদের কানের মাঝে একটা জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, 
যার কণাগুলো পর্যায়ক্রমে কম্পিত হয়ে উৎসের কম্পনের সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তাই বলা চলে শব্দ সঞ্চারণের 
জন্য অবিচ্ছিন্ন স্থিতিস্ধাপক মাধ্যমের প্রয়োজন। অটোভন গেরিক সর্বপ্রথম পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে 
শব্দের উত্স এবং আমাদের কানের মধ্যবর্তী স্থানে যদি কোনো জড় মাধ্যম না থাকে তাহলে শব্দ আমাদের কানে 
পৌছতে পারে না। চাদে কোনো বাতাস নেই তাই চন্দপৃষ্ঠে মহাশূন্যচারীদের পরস্পরের সাথে কথা বলার জন্য 


ফর্মা-১৫, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১১৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


বেতার যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল। নিচের সহজ পরীক্ষা ছারা শব্দ সঞ্রণে জড় মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা বুঝানো 
হয়েছে। 


চিত্র : ৮.৪ 


পরীক্ষা : একটি বায়ু নিষকাশন যন্ত্রের রিসিভারের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টাকে ঝুলিয়ে রাখা হয় [চিত্র ৮.৪]। বাইরে 
থেকে বর্তনী সম্পূর্ণ করে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটিকে বাজানো যায়। এখন ঘণ্টাটিকে বাজালে বাইরে থেকে ঘণ্টার শব্দ শোনা 
যাবে। এবার পাম্পের সাহায্যে যদি ভিতরের বায়ু ধীরে ধীরে বের করে নেওয়া যায় তাহলে ঘণ্টার শব্দ ক্রমশ কমতে 
থাকে যদিও ঘণ্টার হাতুড়িটিকে ঘণ্টার উপর সমান তালে পড়তে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত রিসিতার যখন প্রীয় সম্পর্ণ্‌ 
বায়ু শুন্য হয়ে যায় তখন আর ঘণ্টার শব্দ শোনা যায় না। রিসিভারে আবার বায়ু প্রবেশ করিয়ে দিলে ঘণ্টার শব্দ ক্রমশ 
বাড়তে বাড়তে আবার আগের মত হয়ে যায়। রিসিভারের মধ্যে যতক্ষণ বায়ু থাকে ততক্ষণ শব্দ শোনা যায়, রিসিভার 
বায়ুহীন হলে শব্দ শোনা যায় না। সুতরাং বলা যায় শব্দ সঞ্চারণের জন্য অবিচ্ছিন্ন জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। 
ভ্যাকিউয়ামের বা শূন্যের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্গারিত হতে পারে না। 


৮.৫। শব্দের দ্বুতি 
৪1690] 01 00710 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে শব্দ সঞ্চারণের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। বন্ত্রপাতের 
সময় আলোর ঝলক দেখার বেশ কিছু সময় পরে মেঘের গর্জন শোনা যায়, যদিও গর্জন এবং আলোর ঝলক একই সাথে 
ঘটে। মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যকার দুরত্ব অতিক্রম করতে শব্দের কিছু বেশি সময় লাগে বলেই মেঘের গর্জন পরে শোনা 
যায়। আলোর ক্ষেত্রে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে কোনো সময় লাগে না বলে ধরা যায়, কারণ আলো সেকেন্ডে প্রায় তিন 
জক্ষ কিলোমিটার দুরত্ব অতিক্রম করে। দূরে যদি বন্দুক ছোঁড়া হয় তাহলে নলের মুখের আলোর ঝলক দেখার বেশ পরে 
গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। আবার দূরে কোথাও ক্রিকেট খেলা দেখার সময় ব্যাট ও বলের সংঘাত দেখার বেশ কিছু 
সময় পরে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দুরত্ব অতিক্রম করার জন্য শব্দ তরঙ্জোর 
কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। শব্দ নির্দিষ্ট মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট বেগে দুরত্ব অতিক্রম করে। 


পরীক্ষা করে দেখা গেছে 0০0 বা 273 1. তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে শ্ষক বায়ুতে শব্দের দ্ুতি 332 179 -11 
তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দের দ্রুতি বেড়ে ষায়। হিসাব করে দেখা গেছে 120 বা 1 ঢ তাপমাত্রা বাড়লে বাতাসে 
শব্দের দ্বৃতি প্রায় 0.6 179-1 বৃদ্ধি পায়। বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলেও শব্দের দ্বুতি বেড়ে যায়। 
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শুধু বাতাস নয়, যে কোনো বায়বীয়, তরল বা কঠিন পদার্থের মাধ্যমেও শব্দ সঞ্চারিত হতে পারে। মাটিতে কান পেতে 
থাকলে আমরা বহু দূরের শব্দ শুনতে পাই। পানির ভিতর ডুব দিলেও শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে 
শব্দ বিতিন্ন দ্রুতিতে সঞ্চারিত হয়। কঠিন মাধ্যমে শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে, তরল মাধ্যমে তার চেয়ে ধীরে চলে। বায়বীয় 
মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি সবচেয়ে কম আর ত্যাকিউয়ামে তো শব্দের দুতি শূন্য। 


প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা লোহার একটি ফাঁপা নলের এক প্রান্তে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে অপর প্রান্তে কান পাতলে 
শ্রোতা পরপর দুটি শব্দ শুনতে পায়। বায়ু মাধ্যমের চেয়ে কঠিন মাধ্যমে শব্দ জোরে চলে বলে এরকম হয়। পাইপের 
এক প্রান্তে সৃ্ট শব্দ লোহার মধ্য দিয়ে অন্যপ্রান্তে গৌছার কিছুক্ষণ পরে বায়ুর মধ্য দিয়ে পুনরায় পৌছে, তাই শব্দ দুবার 
শোনা যায়। হিসাব করে দেখা গেছে লোহার মধ্যে শব্দ বাতাসের চেয়ে প্রায় 15 গুণ দ্রুত চলে। লোহাতে শব্দের দ্রুতি 
প্রায় 5221 779-11 


পানিতে ডুব দিয়ে কেউ যদি হাততালি দেয়, তাহলে ডুবন্ত অবস্থায় অন্য কেউ তালির শব্দ জোরে শুনতে পারে কিন্তু পানির 
উপরে কান থাকলে শব্দ তেমন স্প্ট শোনা যাবে না। এক্ষেত্রে শব্দ পানি অর্থাৎ, তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সথ্ারিত 
হচ্ছে। পুকুরের পানিতে বৃষ্টির ফৌটা পড়লে বাইরে থেকে যে শব্দ খুব আস্তে শোনা যায় পানিতে ডুব দিয়ে শুনলে এ 
শব্দ বেশ জোরে শোনা যায়। এ থেকে বোঝা যায় শব্দ বায়বীয় মাধ্যমের চেয়ে তরল মাধ্যমে দ্রুত চলে। হিসাব করে দেখা 
গেছে পানির মধ্যে শব্দ বাতাসের চেয়ে প্রায় চারগুণ দ্রুত চলে। পানিতে শব্দের দ্রুতি প্রায় 1450) - 1। 


৮.৬। শব্দের প্রতিফলন 


7২০1০০06107) 01 9011710 


কোনো তরঙ্গ একটি সুষম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলার সময় যদি ভিন্ন একটি মাধ্যমে বাধা পায় তাহলে তরঙ্াটি পূর্বের 
মাধ্যমে ফিরে আসে। এ ঘটনাকে প্রতিফলন বলে। শব্দ একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্ঞা, সুতরাং শব্দ তরঙ্গ যদি চলার পথে 
বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তাও পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে- একে শব্দের প্রতিফলন বলে। শব্দ তরঙ্গোর তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্য বেশ 
বড় বলে শব্দ তরঙ্গা প্রতিফলনের জন্য প্রতিফলক তলও বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন। 


৮.৭ প্রতিধ্বনি 

0079 
শব্দের প্রতিফলনের বাস্তব উদাহরণ প্রতিধবনি। রাতে ফাঁকা মাঠের মধ্যে বা নদীর পাড়ে পাহাড় বা সারিবদ্ধ দালানের 
নিকটে দীড়িয়ে জোরে শব্দ করলে সেই শব্দ একটু পরে পুনরায় শোনা যায়। একে প্রতিধ্বনি বলে। কোনো উৎস থেকে 
সৃষ্ট শব্দ যদি দূরবর্তী কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে উৎসের কাছে ফিরে আসে তখন মূল ধ্বনির যে পুনরাবৃত্তি হয় তাকে 
শব্দের প্রতিধ্বনি বলে। 
প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে কোনো শব্দ উৎসের কাছে দীড়ানো শ্রোতার কাছে ফিরে এলেই যে সে প্রতিধ্বনি স্পষ্ট করে 
শোনা যাবে তেমন কোনো কথা নেই। প্রতিধ্বনি শুনতে হলে শ্রোতা এবং প্রতিফলকের মধ্যে একটা ন্যুনতম দুরত্ব বজায় 
রাখতে হবে। কোনো শব্দ শোনার পর প্রায় 0.1 সেকেন্ড পর্যন্ত এর রেশ আমাদের মস্তিষেক থাকে। এ সময়কে 
শব্দানুভৃতির স্থায়িত্বকাল বলে। প্রতিধ্বনি শোনার জন্য মূলধবনি ও প্রতিধ্বনি 


১১৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


শোনার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য অন্তত 0.1 সেকেন্ড হওয়া প্রয়োজন। এর কম হলে মৃলধ্বনি থেকে প্রতিধবনিকে 
আলাদা করা যাবে না। সুতরাং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব এমন হতে হবে যেন 
প্রতিফলন শব্দ 0.1 সেকেন্ডের আগে ফিরে আসতে না পারে। ধরা যাক 3 অবন্থানে উৎস এবং [২ অবস্থানে প্রতিফলক 
রাখা আছে [চিত্র ৮.৫] ও ও 7২ এর মধ্যবর্তী দূরত্ব এ। এখন ৪ অবস্থান থেকে শব্দ উৎপন্ন করলে সে শব্দ 
প্রতিফলকে বাধা পেয়ে আবার ও অবস্থানে ফিরে আসবে। 


অর্থাৎ, শব্দকে ৪ থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার 5 অবস্থানে ফিরে আসার জন্য 20 দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এখন ৪ 
অবম্থানে যদি আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে চাই তাহলে 2 দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য শব্দকে অন্তত 0.1 সেকেন্ড সময় 
ব্যয় বা অতিবাহিত করতে হবে। 


এখানে শব্দের দ্রুতি *, তা হলে লেখা যায়, 
805: 
৫ 332 ০.1 
বাতাসে শব্দের দ্ুতি 0০0: তাপমাত্রায় 33213 1 হলে ৫ লে ॥ _ 16.) অর্থাৎ, প্রতিফলিত 


শব্দ বা প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী ন্যুনতম দুরত্ব 16.6 মিটার হওয়া প্রয়োজন। 


প্রতিধ্নির ব্যবহারিক প্রয়োগ : কূপের গভীরতা নির্ণয়। প্রতিধ্বনির 
সাহায্যে খুব সহজে কূপের পানি পৃষ্ঠের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। 
কূপের উপরের কোনো শব্দ উৎপন্ন করলে সেই শব্দ পানি পৃষ্ঠ থেকে 
প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধবনি শোনা যায়। এখন শব্দ উৎপন্ন 
করা ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় থামা ঘড়ির 
সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। ধরা যাক, কূপের গভীরতা - 1) শব্দ 
উৎপন্ন করা ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় 7 শব্দের দুতি ৬; 
এখন শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর পানি পৃষ্ে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার 
কাছে ফিরে আসতে যেহেতু 21) দূরত্ব অতিক্রম করে অতএব 


2,-% * বা ১80। কুপের গভীরতা 16'6 মিটারের 


কম হলে, প্রতিধ্বনিতিত্তিক এই পরীক্ষাটি করা সম্ভব হবে না। আবার সমুদ্বের লোনা পানিতে শব্দের দ্রুতি জানা থাকলে, 
এ উপায়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়। 


৮.৮। শ্রাব্যতার পাল্লা এবং শন্দোত্তর ও শব্দেতর তরজ্ঞা 


48210170111 781100 2100] [01178507710 &5 17109901110 চা269 


আমরা দেখেছি যে শব্দের উৎপত্তির জন্য মাধ্যমে কম্পন সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু কম্পন হলেই যে শব্দ শোনা যাবে 
এমন নয়। উৎসের কম্পাঙ্ক যদি 20 [নর এর চেয়ে কম বা 20,000 [ু্-এর বেশি হয়, তাহলে যে শব্দ উৎপন্ন হবে 
তা আমরা শুনতে পাব না। উৎসের কম্পার্ক 20 [7৪ থেকে 20,000 17 এর মধ্যে সীমিত থাকলেই কেবল আমরা 
শব্দ শুনতে পাই। একে শ্রাব্যতার পাল্লা বলে। যে তরঙ্তোর কম্পার্ক 20,000 [নর এর চেয়ে বেশি তাকে শব্দোন্তর 
(0108501010) তরজ্ঞা বলে। আর কম্পাজ্ক 20 [7 এর কম হলে তাকে শব্দেতর (0119501010) তরঙ্ঞা বলে। 
অবশ্য শ্রাব্যতার পাল্লা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে সামান্য কম বেশি হতে পারে। কুকুরের শ্রাব্যতার উর্ধ্ব সীমা প্রায় 
35,000 নু এবং বাদুড়ের প্রায় 1,00,000 1721 
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শব্দোস্তর তরঙ্গের ব্যবহার 

শব্দোত্তর তরঙ্ঞা আমাদের অনেক প্রয়োজনে লাগে। নিচে এর কয়েকটি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হল : 
১, সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়, হিমশৈল, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়। 

২. পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে জাহাজকে পথ প্রদর্শন । 

৩. ধাতবপিষ্ড বা পাতে সুক্তম ফাটল অনুসন্ধান। 

৪. সাধারণভাবে মিশে যায় না এমন তর্বসমূহের (যেমন পানি ও পারদ) মিশ্রণ তৈরি। 

৫. সৃত্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিষকার করা। 

৬. ক্ষতিকারক ব্যাস্টেরিয়া ধবংস করা। 

৭. রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা । 


বাদুড়ের পথ চলা 

বাদুড় চোখে দেখতে পারে না। তাহলে বাদুড় কীভাবে পথ চলে বা 
খাদ্য সহ করে? পথে কোনো প্রতিবন্ধকের উপস্থিতি কিংবা 
খাদ্যবস্তুর অবম্থান নির্ণয়ে বাদুড় শন্দোন্তর তরঙ্তা ব্যবহার করে। 
বাদুড় চলার সময় ক্রমাগত বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি 
করে। এ তরজ্ঞা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সামনে যদি কোনো 
প্রতিব্ধক থাকে, তাহলে তাতে বাধা পেয়ে এ তরজ্ঞা প্রতিফলিত হয়ে 
বাদুড়ের কানে ফিরে আসে [চিত্র ৮.৮]। বাদুড় তার সৃষ্ট শব্দোত্তর 
তরঙ্গ এবং প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ও প্রতিফলিত টি: টিকা 
শব্দের প্রকৃতি থেকে প্রতিবধকের অবস্থান এবং আকৃতি সম্পর্কে রন 
ধারণা লাভ করে এবং পথ চলার সময় সেই প্রতিবন্ধক পরিহার করে। সস 
যে দিকে শবন্দোত্তর তরঙ্তোর প্রতিধ্বনি শুনতে পারে না, সে দিকে 

কোনো প্রতিবন্ধক নেই বিবেচনা করে বাদুড় সে দিকে চলে। চিত্র : ৮.৭ 


অনেক সময় বৈদ্যুতিক লাইনে মৃত বাদুড় ঝুলে থাকতে দেখা যায়। বৈদ্যুতিক লাইনের তারগুলো সরু এবং সমান্তরাল 
হওয়ায় এদের অবস্থান এবং মধ্যবর্তী দুরত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ভাবে সুস্পষ্ট ধারণা জাত করতে পারে না। ফলে চলার 
পথে অনেক সময় একসাথে বৈদ্যুতিক লাইনের ধনাত্মক ও খাণাত্বক তার স্পর্শ করে ফেলে, এতে বৈদ্যুতিক বর্তনী পূর্ণ 
হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে বাদুড় মারা যায়। 


জীবজন্তু যে কেবল শব্দোন্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে তাই নয়। এক ধরনের মাকড়সা আছে, যেগুলো শব্দোত্তর তরঙ্ঞা 
ব্যবহার করে শিকার ধরে ফেলে। এ জাতীয় মাকড়সা 45000 ঢা কম্পাজ্ক পর্যন্ত শব্দোত্তর তরঙ্াও অনুধাবন 
করতে পারে। 


৮.৯। শব্দ দূষণ 
১0070 10110018011 


শব্দ ছাড়া আমাদের জীবন অচল। শব্দের সাহায্যেই আমরা পরস্পরের সাথে তথ্যের আদান প্রদান করে থাকি। পাখির 
কলতান বা পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা সংগীতের মধুর আওয়াজ যেমন আমাদের মনের ক্লান্তি দূর করে তেমনি গোলমাল বা 
হট্টগোল কিংবা তীব্র শব্দ বা শব্দের আধিক্য আমাদের দেহমনকে শ্রান্ত করে এবং অনেক সময় আমাদের সহোর সীমা 
ছাড়িয়ে ষায়। শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের ওপর যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই পরিবেশের শব্দ দূষণ 
বলা হয়। সত্যতার বিকাশের সাথে সাথে শহর, কদর, নগর, কলকারখানা যত বাড়ছে আমাদের জীবনে শব্দের প্রভাবও 
তত বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের 
পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্ায়ু - সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কমে আসে, মেজাজ 
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খিটখিটে হয়, পরিপাক যন্ত্রের কাজে বিশৃত্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসার ও অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আজকাল তরুণদেরকে প্রায় সর্বক্ষণ ওয়াকম্যানের মাইকোফোন কানে লাগিয়ে উচ্চগ্রামে সংগীত 
শুনতে দেখা যায়। এর এক সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এর ফলে তাদের শ্রবণশত্তি ধীরে ধীরে ত্রাস পায়। 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে উচ্চ শব্দযুক্ত শিল্পকারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাদের শ্রবণ শক্তি দশ বছরের মধ্যে 
প্রায় অর্ধেক ত্রাস পায়। 


শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল পেশায় নিযুক্ত লোকের সমন্বিত উদ্যোগের সাথে সাথে প্রয়োজন সারা দেশের মানুষের 
মধ্যে এর বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। আমরা যখন আমাদের আনন্দ অপরের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য 
উচ্চগ্রামে রেডিও বা লাউড স্পিকারে গান ইত্যাদি বাজাই কিংবা তারস্বরে মাইকে নির্বাচনী প্রচার, বন্তৃতা অথবা লটারির 
টিকেট ক্রয়ের আহ্বান জানানো হয়, তখন পরীক্ষার্থী তথা ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ ব্যক্তির অসুবিধার কথা চিন্তা করি কি? 


অনুশীলনী 
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 


১।  বাদুর রাতে কীভাবে চলাফেরা করে? 
ক. শব্দোন্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি শুনে চলার পথ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে, 
খ, শব্দেতর তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি শুনে চলার পথ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে 
গ. কোনো উৎস হতে সরাসরি আলো এসে চোখে পড়লে 
ঘ, আলো কোনো প্রতিফলক তলে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে বাদুরের চক্ষু লেন্সে পড়লে 
২। বৈদ্যুতিক লাইনে মৃত বাদুড় ঝুলে থাকতে দেখা যায় কারণ_ 
1, বৈদ্যুতিক তারগুলোর অবস্থান এবং মধ্যবর্তাঁ দূরত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে সুষপষ্ট ধারণা লাভ না 
থাকায় 
1. সামনের দিকের শব্দোত্তর তরঙ্তোর প্রতিধ্বনি শুনতে না পাওয়ায় 
171. বাদুড় একটি তারে ঝুলে অপর তারটি স্পর্শ করায় 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক. 131 খ. 1111 


গ, 11111 ঘণ। 11111 
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চিত্রে 9 একটি শব্দ উৎস এবং 4১13 পানির পৃষ্ঠতল। 


উপরের তথ্য ও চিত্রের আলোকে নিচের ৩ ও ৪ নৎ প্রশ্নের উত্তর দাও : 

৩। পানির উচ্চতা 1। সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যাবে? 
ক. 1341 00 খ. 13.41 17 
গ, ক 2 যু, 3. 0 


৪। প্রদত্ত চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি শুনতে কত সময় প্রয়োজন হবে? 
ক. প্রায় 0.105 খ. প্রায় 0.12 5 
গ. প্রায় 9.145 ঘ. প্রায় 0.18 


সৃজনশীল প্রশ্ন 


বাস স্ট্যান্ড হতে বেলাল সাহেবের বাসা ৪০০ 1) দূরে অবস্থিত। বাসের হর্ন হতে নির্গত শব্দ তার কানে গৌছতে প্রায় 
2.55 সময় লাগে। বেলাল সাহেব হঠাৎ পেটে ব্যাথা অনুভব করলে নিকটস্থ হাসপাতালে যান। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করে বললেন দীর্ঘদিন উচ্চ শব্দ শ্রবণের ফলে তার আলসার হয়েছে। ডাত্তার বললেন শব্দ দূষণ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত 
ক্ষতিকর। 

ক. শব্দ কী ধরনের তরঙ্ঞা? 

খ. বাসের হর্ন হতে নির্গত শব্দ কীভাবে বেলাল সাহেবের কানে পৌঁছায় ব্যাখ্যা কর। 

গ. হর্ন হতে নির্গত শব্দের গতিবেগ নির্ণয় কর। 

ঘ. শব্দ দূষণ রোধে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যুক্তিসহকারে তোমার মতামত লিখ। 


নবম অধ্যায় 
বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব 


811০0 01 77621 078 ১1705087700 


পদার্থের অণু পরমাণুর গতির সাথে সম্পর্কিত শত্তির যে রূপ তাই তাপ শস্তি। আর তাপমাত্রা হচ্ছে তাপ শক্তির একটি 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। এ অধ্যায়ে আমরা তাপমাত্রাকে সংজ্ঞায়িত করব এবং পরিমাপের একক আলোচনা করব। তাপ 
প্রয়োগে বা অপসারণে কঠিন পদার্থের আকারের পরিবর্তন ঘটে, তরল পদার্থের আয়তন পরিবর্তিত হয়, বায়বীয় পদার্থের 
আয়তন ও চাপের পরিবর্তন ঘটে। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। 
বস্তুর ওপর তাপের এ সকল প্রভাব আলোচনা করা হবে এ অধ্যায়ে । 


৯,১। তাপ ও তাপমাত্রা 


79296 270 1 0]0])01-860170 
তাপ 


আগুনের কাছে একটি ধাতব বস্তু ধরলে দেখা যায় কিছুক্ষণ পরেই সেটি বেশ গরম হয়ে ওঠেছে। আমাদের কাছে মনে 
হয় আগুন থেকে “একটা কিছু” বস্তুতে এসে একে উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই “একটা কিছু'ই হচ্ছে তাপ। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল তাপ ক্যালরিক (০819110) নামে এক প্রকার অতি সৃক্ষ্ষ 
তরল বা বায়বীয় পদার্থ। গরম বস্তুতে ক্যালরিক বেশি থাকে এবং শীতল বস্তুতে তা কম থাকে। কোনো বস্তুতে 
ক্যালরিক প্রবেশ করলে তা গরম হয় আর চলে গেলে তা শীতল হয়। 


১৭৭৮ সালে কাউন্ট রামফোর্ড প্রমাণ করেন ক্যালরিক বলে বাস্তবে কিছু নেই। তাপের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে 
গতির। তিনি কামানের নল তৈরির সময় ধাতুর টুকরাকে দ্রিলমেশিন দিয়ে ফুটো করার সময় লক্ষ করেন, যে ছোট ছোট 
ধাতুর টুকরা ছিটকে আসছিল সেগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত। তিনি চিন্তা করেন দ্রিল চালাতে যে যাস্ত্রিক শস্তি ব্যয় হয়েছে 
তার থেকেই তাপের উদ্ভব হয়। এই যান্ত্রিক শত্তিই ধাতব টুকরাগুলোর অণুগুলোতে গতিশ্তির সঞ্চার করে 
টুকরোগুলোকে উত্তস্ত করে। 


প্রকৃতপক্ষে তাগ পদার্থের অণুগুলোর এলোমেলো গতির ফল। পদার্থের অণুগুলো সবসময় গতিশীল অবষ্থায় থাকে। কোনো 
পদার্থের মোট তাপের পরিমাণ এর মধ্যস্থিত অণুগুলোর মোট গতিশক্তির সমানুপাতিক। এখন কোনো বস্তুতে তাপ প্রদান 
করা হলে এর অণুগুলোর ছুটাছুটি বৃদ্ধি পায়, ফলে এর গতিশক্তিও বেড়ে যায়। তাপ পদার্থের আণবিক গতির সাথে 
সম্পর্কিত এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জন্মায়। তাপ এক প্রকার শত্তি কেননা তাপ কাজ সম্পাদন 
করতে পারে। তাপশক্তি অন্য রকম শক্তি থেকে পাওয়া যায়, আবার তাপকে অন্য শত্তিতেও রুপান্তরিত করা যায়। যেমন 
পেট্রোল বা ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি তেল দহনের ফলে রাসায়নিক শক্তি তাপ শত্তিতে রূপান্তরিত হয়। আর এ তাপ শক্তি 
বয়লারের পানিকে বাম্পে রুপান্তরিত করে ইঞ্জিন চালায়। অর্থাৎ, তাপশস্তি এখানে যাক্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দুই 
হাতের তালু পরস্পরের সাথে ঘষলে গরম অনুভব হয়_ এখানে যাস্ত্রিক শক্তি তাগ শক্তিতে রূপান্তর হয়। 


তাপের একক : তাপ যেহেতু শত্তির একটি রূপ, তাই তাপের একক হবে শস্তির তথা কাজের একক অর্থাৎ, জুল (0)। 
বিশ্বব্যাপী এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর পূর্বে তাপের সবচেয়ে প্রচলিত একক ছিল ক্যালরি। 


এক ক্যালরি তাপ উৎপন্ন করতে 4.2 জুল যান্ত্রিক বা তড়িৎশক্তি ব্যয় করতে হয় বা এক ক্যালরি তাপ দিয়ে 4.2 জুল 
কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং | ক্যালরি - 4.2 জুল। 
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তাপমাত্রা : দুটি বস্তুকে তাপীয় সমষ্পর্শে আনা হলে এদের মধ্যে তাপের আদান-প্রদান ঘটতে পারে। তাপের এই 
আদান-প্রদান বস্তু দুটির তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করেনা-_ নির্ভর করে বস্তুদ্ধয়ের তাপীয় অবস্থা বা উত্তপ্ততার 
ওপর। 


আমরা জানি তরলের প্রবাহ তরলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে 
না নির্ভর করে তরলের উচ্চতার ওপর। ৯.১ চিত্রে £&. পাত্রের 
তরলের পরিমাণ 73 পাত্রের তরলের পরিমাণের চেয়ে অনেক 
কম। কিন্তু স্টপ কর্ক 9 খুলে দিলে 4১ পাত্র থেকে 73 পাত্রে 
তরল প্রবাহিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় পাত্রের তরল 
স্তন্তের উচ্চতা সমান হয়। তেমনিভাবে উত্তপ্ততর বস্তু থেকে 
শীতলতর বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয়। বস্তুর উত্তপ্ততার 
পরিমাপ করা হয় তাপমাত্রা বা উষ্ততা দ্বারা। যে বস্তুর তাপমাত্রা 
বেশি সে বস্তু তাপ হারায় আর যে বস্তুর তাপমাত্রা কম সে 
বস্তু তাপ গ্রহণ করে। তাপ গ্রহণ করলে বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে 
আর তাপ অপসারিত হলে তাপমাত্রা কমে। চিত্র : ৯.১ 


তাপমাত্রা হচ্ছে কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা যা নির্ধারণ করে এ বন্তুটি অন্য বস্তুর তাপীয় স্পর্শে এসে বস্তুটি তাপ 
গ্রহণ করবে না বর্জন করবে। 


তাপমাত্রার একক : আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক কেলভিন। এ একক চালুর পূর্বে তাপমাত্রার প্রচলিত একক 
ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস_ যা কেলভিনের পাশাপাশি এখনও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চলে। স্বাভাবিক চাপে গলন্ত বরফের এবং 
ফুটন্ত পানির তাপমাত্রার ব্যবধানের একশত ভাগের এক ভাগকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরা হয়। বরফের গলনাভ্ককে 
ধরা হয় 0০0. এবং পানির স্ফুটনাঙ্ককে ধরা হয় 100০0) পানির ভ্রেধ বিন্দুর ওপর ভিত্তি করে কেলভিনের সংজ্ঞা 
দেওয়া হয়। 


] 
কেলতিন : পানির ্রেধ কিন্দুর তাপমাত্রার ঠ7 ভাগকে এক কেলভিন (7) বলে। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও চাপে পানি 


তিনটি অবস্থাতেই অর্থাৎ, বরফ, পানি এবং জলীয়বাষপর্পে সহঅবস্থান করে তাকে ত্রেধ বিন্দু (110)16 7১0100) 
বলে। এ ব্রেধ কিছুর তাপমাত্রাকে ধরা হয় 273 | এ হিসাবে বরফের গলনাজ্ক 273 চ এবং পানির স্ফুটনাঙ্ক 
373 [ু। সুতরাং বরফের গলনাভ্ক এবং পানির স্ফুটনাজ্কের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য হচ্ছে 100%। 


সেলসিয়াস স্কেলের সাথে কেলভিনের সম্পর্ক : 


যেহেতু বরফের গলনাভ্ক সেলসিয়াস স্কেলে 0০0 এবং কেলতিনে 2731 এবং পানির স্ফুটনাজক সেলসিয়াস স্কেলে 
100০0 আর কেলতিনে 373 ঢ., সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাপমাত্রার পার্থক্য সেলসিয়াস স্কেলে এবং কেলতিন স্কেলে 
একই। 


1০0 তাপমাত্রার পার্থক্য - | ঘূ তাপমাত্রার পার্থক্য। 
--/১9০0 তাপমাত্রার পার্থক্য - /১৪ 1 তাপমাত্রার পার্থক্য । 
কিন্তু কোনো কিছুর তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে যত কেলতিনে তার চেয়ে 273 বেশি। 


ফর্মা-১৬, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১২২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


অর্থাৎ, কোনো কিছুর তাপমাত্রা 0০০- 273 চু 
কোনো কিছুর তাপমাত্রা 100২ (10 + 273) -283 
কোনো কিছুর তাপমাত্রা _20০0-€-20+ 273) ৫ -253 ঢু 
কোনো কিছুর তাপমাত্রা 9০০09 + 273) ঢু 
সুতরাং একটি বস্তুর কোনো এক সময় তাপমাত্রা 01০0 হলে তা হবে (01 + 273) [ এবং অন্য কোনো সময় এ 
বস্তুর তাপমাত্রা 9220 হলে তা হবে (92+ 273) | 

“. তাপমাত্রার পার্থক্য ১০ - (92 _01)০0 

- (92+273 --91 _-273) 16 

- (0১-91)1৫ 
এ অধ্যায়ে বা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তাই বিভিন্ন হিসাব নিকাশের সময় তাপমাত্রার পার্থক্য থাকলে সেখানে ০০ এবং] 
সমার্থক ধরা হয়েছে। যেমন “কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1০0 বৃদ্ধি করলে” আর “কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 11€ বৃদ্ধি 
করলে* একই অর্থ বহন করে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ০০-এ দেওয়া থাকলে তাকে 273 যোগ করে চ-এ 
নেওয়া হয়েছে বা তাপমাত্রা [-এ থাকলে প্রয়োজনবোধে 273 বিয়োগ করে ০০ -এ আনা হয়েছে। 


তাপমাত্রার প্রতীক : 


তাপমাত্রার প্রতীক হচ্ছে 9 এবং "৷ সাধারণত তাপমাত্রা ০০-এ পরিমাপ করা হলে একে 9 দিয়ে আর কেলতিনে 
পরিমাপ করলে ণ' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র থার্মোমিটারগুলো ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাগার্তিকিত 
থাকে এবং দুটি তাপমাত্রার পার্থক্য সেলসিয়াস স্কেল এবং কেলভিনে একই হয় তাই এই বই-এ তাপমাত্রার জন্য 
প্রধানত 9-ই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যে সকল সমীকরণ বা সূত্র কেবল তাপমাত্রার কেলতিন এককের জন্য প্রযোজ্য 
সে সকল স্থানে (যেমন, গ্যাসের সুত্রাবলি) সেখানে তাপমাত্রার জন্য 1" ব্যবহার করা হয়েছে। 


তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য 
তাপ তাপমাত্রা 
১. তাপ হচ্ছে এক প্রকার শস্তি যা ঠান্ডা বা ১. তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর তাপীয় অবস্থা যা অন্য 
গরমের অনুভূতি জন্মায়। বস্তুর তাগীয় সক্কপর্নে আনলে তাপ গ্রহণ করবে না 
বর্জন করবে তা নির্ধারণ করে। 
২. তাপের প্রবাহ তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর ; ২. তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। 
করেনা। 
৩. তাপ পরিমাপের একক জুল। ৩. তাপমাত্রা পরিমাপের একক কেলতিন। 
৪. দুটি বন্তুর তাপমাত্রা এক হলেও এদের : ৪, দুটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ এক হলেও এদের 
তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। তাপমাত্রা ভিন্ন হতে পারে। 
তাপের প্রভাব : 


কোনো বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে বা তাপ অপসারণ করলে সাধারণত তাপমাত্রার পরিবর্তন বা অবস্থার পরিবর্তন, 
আয়তনের পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তন, চুম্বকের চুম্বকত্ব লোপ বা তড়িৎ পরিবাহকের রোধের পরিবর্তন 
ইত্যাদি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১২৩ 


৯.২। পদার্থের তাপজনিত প্রসারণ 


10 ঞ] চাস]ঞ7191071 01119810119] 


সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল পদার্থই তাপ প্রয়োগে প্রসারিত হয় এবং তাপ অপসারণে সৎকুচিত হয়। যখন কোনো 
বস্তু উত্তপ্ত হয়, তখন বস্তুটির প্রত্যেক অণুর তাপশস্তি তথা গতিশ্তি বৃদ্ধি পায়। কঠিন ও তরল পদার্থের বেলায় 
আন্তঃআপবিক বলের বিপরীতে অণুগুলো আরো বর্ধিত শক্তিতে স্পন্দিত হতে থাকে ফলে সাম্যাবস্থা থেকে অণুগুলোর 
সরণ বেড়ে যায়। কিন্তু কোনো অণু এর সাম্যাবস্থা থেকে সরে যাবার সময় টান অনুভব করে। অর্থাৎ, অণুটি যখন 
পার্মববর্তী অণুর কাছাকাছি যেতে চায় তখন বিকর্ষণ অণুভব করে। আবার আন্তঃআপবিক দূরত্ব যখন বৃদ্ধি পায় তখন 
আকর্ষণ অনুতব করে। বস্তুত কোনো বস্তু যখন স্থিতিস্থাপকতা ও স্থিতিশীলতা লাত করে তা এই যুগপৎ আকর্ষণ ও 
বিকর্ষণ বলের উপস্থিতির জন্য। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কঠিন বস্তুর অণুগুলো যে স্পন্দিত হতে থাকে তা সরল ছন্দিত 
স্পন্দন নয়। এর কারণ, দুই অণুর মধ্যে দুরত্ব সাম্যাবস্থার তুলনায় যদি কমে যায় তাহলে বিকর্ষণ বল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 
কিন্তু এদের মধ্যে দূরত্ব সাম্যাবস্থার তুলনায় বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ বল তত দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবার 
ফলে জমাট বস্তুর মধ্যে অণুগুলো যখন ছুটাছুটি করে তখন একই শক্তি নিয়ে ভিতর দিকে যতটা সরে আসতে পারে, 
বাইরের দিকে তার চেয়ে বেশি সরে যেতে পারে। এর ফলে প্রত্যেক অণুর গড় সাম্যাবস্থান বাইরের দিকে সরে যায় 
এবং বস্তুটি তাপে প্রসারণ লাভ করে। তরল পদার্থের বেলায় আন্তঃআণবিক বলের প্রভাব কম বলে তাপের কারণে এ 
প্রসারণ বেশি হয়। গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বহুমুখী চাপ বৃদ্ধি পায় বলে অণুগুলোর ছুটাছুটি বৃদ্ধি 
পায়। জমাট পদার্থের বেলায় আন্তঃআণবিক বলের প্রকৃতি তাপজনিত প্রসারণ নির্ধারণ করে, কিন্তু গ্যাসের বেলায় চাপ 
তাপের সঙ্গো বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পায়। গ্যাসীয় 
পদার্থের চেয়ে তরল পদার্থের প্রসারণ অপেক্ষাকৃত কম এবং কঠিন পদার্ধের প্রসারণ হয় সবচেয়ে কম। 


৯,৩। কঠিন পদার্থের প্রসারণ 


[10097191018 01 901105 


তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ প্রসারিত হয় এবং তাপ অপসারণে তা সংকুচিত হয়। পদার্থের এই প্রসারণ সবদিকেই হয়। 
তবে সব কঠিন পদার্থের প্রসারণ সমান হয় না। বিতিন্ন প্রকার কঠিন পদার্থের প্রসারণ বা সংকোচন যে বিভিন্ন তা একটি 


সহজ পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো হয়। লোহা 

একটি লোহার ও একটি পিতলের সদৃশ পাতকে পাশাপাশি একসাথে ক) নি 
জোড়া দিয়ে একটি দ্বি-ধাতব পাত তৈরি করা হয়। কক্ষ 

তাপমাত্রার পাতটি সোজা থাকে (চিত্র ৯.২ক)। তাপ প্রয়োগ করলে বে লোহা 

পাতটি বেঁকে যায়- পিতলের পাতটি বাইরের দিকে থাকে চিত্র পর 
৯,২খ)। তাপ প্রয়োগে লোহার চেয়ে পিতলের প্রসারণ বেশি হয় 

বলে এরুপ হয়। আবার দণ্ডটিকে বরফের মধ্যে রাখলেও দণ্ডটি লোহা 

চিত্র ৯.২গ)। তাপ অপসারণে লোহার চেয়ে পিতল বেশি সংকুচিত ৮ পিতল 

হয় বলে এরকমটি হয়। ধাতুর এ ধর্ম ব্যবহার করে থার্মোস্টাট 

তৈরি করা হয়। চিত্র : ৯.২ 


৯.৩ চিত্রে দুটি ভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরী একটি থার্মোস্টাট সুইচ দেখানো হয়েছে। তাপের প্রভাবে একটি ধাতু অন্যটির চেয়ে 
বেশি প্রসারিত হলে পাতটি বেঁকে যায় ফলে তড়িৎ সঘযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। শীতল হয়ে পাতটি সোজা হলে পুনরায় তড়িৎ 
সংযোগ স্থাপিত হয়। দ্বিধীতব পাতের তৈরী থার্মোস্টাট ফিজ, এয়ারকুলার, ইস্ত্র, ওভেন ইত্যাদি যন্ত্রে স্থির তাপমাত্রা 
নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা হয়। তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের সকল দিক প্রসারণ হয়। কঠিন পদার্থের যে কোনো এক 
দিক বৃদ্ধিকে বলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ, ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধিকে বলে ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়তনের বৃদ্ধিকে বলে আয়তন প্রসারণ। 


১২৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ক. দৈর্ঘ্য প্রসারণ : চিত্র : ৯.৩ 


তাপ প্রয়োগে বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাপ প্রয়োগে একই কঠিন পদার্থের 
প্রসারণ বেশ সুষম হয় এবং ব্যবহারিক কাজ কর্মের জন্য একটি ধাতব দণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রসারণ এর আদি দৈর্ঘ্য এবং 
তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক হয়। 


ধরা যাক একটি ধাতব দণ্ডের আদি দৈর্ঘ্য 1১ (চিত্র ৯.৪) /১9 তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ /1 হলে 


/০০7/9 
বা, // » 01540 **১ ৮৮০ তত শত শত শত তত ৩০ ৩০০ ৩০০ ১০০ তত তত ০০০ (৯5১) 
টানার র্যা ্ এখানে 0, একটি সমানুপাতিক ধুবক। এর মান দণ্ডটির 
০০০ 17777777777777 উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য 
প্রসারণ-সহগ বলা হয়। 
০০০ [77777777777] 
রি 17755 টা 
চিত্র :৯-৪ 4 


দৈর্ঘ্য প্রসারণ_সহগ (00910101701 [1170697" ৫21)919107))১ 0, 
(৯.১) টে থেকে দেখা যায় যে 


0 ₹ দৈর্ঘ্য প্রসারণ ১৮ জলা লা কিছ ভিশন হি ভু শর ১৪৮ ৪ ০৯-৭) 
- _ আদি দৈর্ঘ্য % তাপমাত্রা বৃদ্ধি 


এ সমীকরণে 1) -11 এবং /9 - 1 7 হনে 
০ - /[ হয়। এর থেকে দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগের নিম্নোন্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। 


1 ঢ। দৈর্ঘ্যের কোনো কঠিন পদার্থের একটি দণ্ডের তাপমাত্রা 1 ঢ€ বৃদ্ধি করলে এ দের দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি 
পায় তাকে এ দের উপাদানের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ বলে। 


একক : (১.২) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ এর একক পাওয়া যায়। এই 
সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলতিন (. 1)। কোনো পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগের মান দৈর্ঘ্যের 
এককের ওপর নির্ভর করে না। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১২৫ 
লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ 11.6১10-6 71 বলতে বুঝায় ] 7া। দৈর্ঘ্যের লোহার কোনো দণ্ডের তাপমাত্রা 11€ বৃদ্ধি 
করলে এর দৈর্ঘ্য 11.610-%]) বৃদ্ধি পায়। 


1 আদি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো ধাতব দণ্ডের উপাদানের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ ০ হলে /,9 তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর 
প্রসারণ হবে £100 491 


“* দণ্ডটির নতুন দৈর্ঘ্য 12 আদি দৈর্ঘ্য + দৈর্ঘ্য প্রসারণ 
অর্থাৎ, 1211 +11 049 
বা,1)-1| 0 + 04)... .*. 54138 ০35০8 4. 4 (৯.৩) 


উদাহরণ ৯.১। 20০0 তাপমাত্রায় একটি ইস্পাতের তারের দৈর্ঘ্য 100 10 | 50০0 তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্য 
100.033 1) হলে ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ নির্ণয় কর। 


মায়া; এখানে, 

আমরা জানি আদি তাপমাত্রা, 91 - 20০0 
শেষ তাপমাত্রা, 9১» 50০0 
০৮. 7 তাপমাত্রা বৃদ্ধি, 8 - (50-_20)০০ » 30 
রা আদি দৈর্ঘ্য | 100] 

_0.033 

10010 ৮ 301 শেষ দৈর্ঘ্য, 12 - 100.033 ঢা) 
_1110-61-1 দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, /- (100.033 _ 100) ঘ।- 0.033 1 


প্রসারণ- মঠ? 
উত্তর: 11 10-61-1 রঃ মন 


উদাহরণ ৯.২। 30০0 তাপমাত্রায় একটি ইস্পাতের বিমের দৈর্ঘ্য 20 হা। হলে 100০0 তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্য কত 
হবেঃ ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ 11 ১10-6 ছ311 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 

হি রা -(100-30)০০-70 1 
_ 20100 ৯ (1711 ৯106 15017) দৈর্ঘ্য প্রসারণ - সহগ, ০. 11 ৯106 1 
-20.0154 1 ছার দেব । 

উ:20.0154 [া। 

খ, ক্ষেত্র প্রসারণ : 


কোনো কঠিন পদার্থে তাপ প্রদান করলে এর পৃষ্টের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়। একে ক্ষেত্র প্রসারণ বলে। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে কোনো কঠিন পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ এর পৃষ্ঠের আদি ক্ষেত্রফল এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। ধরা যাক, 
কোনো একটি কঠিন পদার্থের গৃষ্ঠের আদি ক্ষেত্রফল 4০ চিত্র ৯.৫) এবং /২9 তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এর ক্ষেত্র প্রসারণ 
৬ হলে 


১২৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


4৬৯ ০০ 4 8 
বা /৬/১ _ 04৯০ 459 ... 194: 2,485 ০2847854588 8 এ 


এখানে | একটি সমানুপাতিক ধুবক। এর মান বন্তুটির উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্র 
প্রসারণ-সহগ বলা হয়। 


ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ (00917016701 5717"0906 6])27191011)+ [3 
(৯.৪) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে 


9-- - হি পপারর. ২ আই 1 ৮৭, ্ 
£১০449 আদি ক্ষেত্রফল » তাপমাত্রা বৃদ্ধি 
এই সমীকরণ 4১৩ ₹ 112 এবং 0 - 1 [র হলে 


0 » 4 হয়। এর থেকে ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগের নিমোত্ত 
সংজ্ঞা দেওয়া হয়। 


17772 ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা 11₹ 


বৃদ্ধি করলে এ বস্তুর ক্ষেত্রফল যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে এ 
বস্তুর উপাদানের ক্ষেত্র প্রসাণ-সহগ বলে । 1.২ 


একক : (৯.৫) সমীকরণের ভান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ এর একক পাওয়া যায়। এ 
সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলতিন ((-1)। কোনো পদার্থের ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগের মান ক্ষেত্রফলের 
এককের ওপর নির্তর করে না। 


ইস্পাতের ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ 22 ৮ 10--1 বলতে বুঝায় 1772 ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ইস্পাতের বস্তুর 
তাপমাত্রা 11 বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল 2210 -6102 বৃদ্ধি পায়। 


£1 আদি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা 9 বৃদ্ধি করলে এর চূড়ান্ত ক্ষেত্রফল হবে 
8241 + 41049 » &1 01 + 049)... ও তল 2: 7৯৮ 2-1 শভিত 


উদাহরণ ৯.৩। 25০ 0 তাপমাত্রায় একটি সীসার পাতের ক্ষেত্রফল 47021 একে 175০0 পর্যন্ত উত্তস্ত করলে 
ক্ষেত্রফল হয় 4.033772 | সীসার ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ কত? 


এখানে, 
সমাধান : প্রাথমিক তাপমাত্রা, 91 - 250 
আমরা জানি, শেষ তাপমাত্রা, 62- 1750 
রি “তাপমাত্রা বৃদ্ধি, /৪ - (9১01) 
256 _€175-25)০0 
0,03312 150০ 
402 ৮1504 টা 
আদি ক্ষেত্রফল, /১০ - 4002 
55105 51 সীসার পাতের ক্ষেত্র প্রসারণ, 
উত্তর : 55 ১৯10-6%31 4৬ _ (4,035 _4)102_ 0.0331012 


সীসার ক্ষেত্র প্রসারণ-সহগ | - ? 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১২৭ 


গ. আয়তন প্রসারণ : 


কোনো কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে এর আয়তন বৃদ্ধি 
পায় যাকে এর জায়তন প্রসারণ বলে। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে কোনো নির্দিষ্ট কঠিন পদার্থের জায়তন প্রসারণ এর 
আদি আয়তন এবং ভাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুগাতিক। 4১9 
তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে %॥ (চিত্র ১৬) আয়তনের কোনো 
কঠিন পদার্থের /১ পরিমাণ আয়তন প্রসারিত হলে, 


£১৮ ০০ ৬০ 419 
বাঠড» 1০49 ০০১ ০০ তত তত হক »*০ (৯.৭) চিত্র : ৯.৬ 


এখানে % একটি সমানুপাতিক ধুবক। এর মান বস্তুটির উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে কঠিন পদার্থের আয়তন 
প্রসারণ-সহগ বলা হয়। 


আরতন প্রসারণ-সহদ (00-200016771 01 0]12716 65099758017), 1 

(৯.৭) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে 

শি আয়তন প্রসারণ এ ভর একি উর জে ও এও 8 
০9 আদি জায়তন ১ তাপমাত্রা বৃদ্ধি 

এই সমীকরণে ৬০ - 1103 এবং 4১0 » 10. হলে % " /১৬ হয়। এর থেকে জায়তন প্রসারপ-সহগের নিষ্োন্ত সব 

দেওয়া যায়। 


1773 আয়তন বিশিষ্ট কোনো কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা 17৫ বৃদ্ধি করলে এ বন্তুর জায়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে এ 
বস্তুর উপাদানের জায়তন প্রসারণ-সহপ বলে। 


একক + (৯.৮) সমীকরণের ভান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে আয়তন প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই 
সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (ঘ.1)। কোনো পদার্ধের আয়তন প্রসারণ-সহগের মান আয়তনের 
এককের ওপর নির্ভর করে না। কাচছেনন আয়তন প্রসারণ সহগ 27 ১ 106 %1 বলতে বুঝায় 1773 আয়তন বিশিষ্ট 
কাচের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 17 বৃদ্ধি করলে এর আয়তন 27 ৯৫ 10 € 103 বৃদ্ধি পায়। ৬1 আদি আয়তনবিশিকট 
রনির রাজা 

%2-%1 11186 1 (11859) ১ 2৮ ৪৮, ই হত ও 18৯2) 


উদাহরণ ৯.৪। 0০0 ছাপমাত্রায় 1000 0073 জায়তনের একখন্ড ইস্পাতকে 1000 ভাপমাত্রা পর্যস্ত উত্তপ্ত করলে 
এব আয়তন 1003.30793 হয়। ইস্পাতের আয়তন প্রসারণ-সহগ কত? 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 

7 এন ইস্পাতের আদি আয়তন, ৬০ _ 1000 ০93 
_03.30003 আয়তন প্রসারণ, /% _ (1003.3_ 1000) 013 - 3.3003 
বিিিতে 0 তাপমাত্রা বৃদ্ধি, £১9 -100০0- 100 
রা ও ইস্পাতের আয়তন প্রসারপ-সহপ, %- £ 


১২৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


আয়তন প্রসারণ-সহগ এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের তিনগুণ । 


অর্থাৎ 3_ 2 0: এবং - 30 
সম্পর্ক থেকে সহজে নির্ণয় করা যায়। 


কয়েকটি পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ 
(273 % এবং 3753 7 এর মধ্যে গড় প্রসারণ-সহগ, 7-1) 
পদার্থ দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ, ০০ পদার্থ দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ, ০০ 
[7 ঢা 

কাচ 8.9 % 1056 নিকেল 13.0 * 105 
প্রাটিনাম 8.9 105 তামা 16.7 105 
ইস্পাত 11.0% 105 পিতল 1875105 
লোহা 11.6 * 105 আযালুমিনিয়াম 23.8 * 105 
কক্রিট .0-12.0 *10€ | সীসা 27.6 ৮ 105 

দস্তা 29.8 810 


৯.৪। কঠিন পদার্থের প্রসারণের কয়েকটি প্রয়োগ 


4& চা6 $0)]1)11028610719 01 21981051907) 01 901105 


১. রেললাইনে দুটি রেলের সংযোগস্থলে ফীক থাকে : 

সূর্যের তাপে কি€বা যখন ট্রেন চলে তখন চাকার ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপে রেললাইন প্রসারিত হয়। রেল লাইনের দুটি 
রেলের সহযোগন্থলে তাই ফীকা রাখা হয়, যাতে রেললাইন প্রসারণের জন্য যথেষ্ট জায়গা পায়। এরুপ ফাক না রাখলে এ 
প্রসারণের ফলে লাইন বেঁকে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার স্ভাবনা থাকে। 


২* চাকায় লোহার বেড় পরানো : 

সাধারণত গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় লাগানো থাকে। এই বেড় কাঠের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। সাধারণ 
তাপমাত্রায় এই বেড় চাকা থেকে ছোট হয়, তাই একে চাকার সাথে লাগানো যায় না। লোহার বেড়টিকে গরম করলে এটি 
প্রসারিত হয়, ফলে এর ব্যাস বৃদ্ধি পায়। উত্তপ্ত অবস্থায় বেড়টিকে চাকার সাথে লাগিয়ে ঠান্ডা করা হয়। বেড়টি ঠান্ডায় 
সংকুচিত হয়ে চাকার গায়ে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। 


৯.৫। তরল পদার্থের প্রসারণ 
[00810516077 01 .108805 

আমরা জানি তাপ প্রয়োগে প্রায় বস্তুরই প্রসারণ হয় এবং তাপ অপসারণে বস্তু সংকুচিত হয়। কঠিন পদার্থের মত তরল 
পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলেও তা প্রসারিত হয়। কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকার ফলে এর প্রসারণ তিন 
প্রকার হয়; যথা- দৈর্ঘ্য প্রসারণ, ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়তন প্রসারণ। কিন্তু তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও এর 
নির্দিষ্ট আকার নেই, যখন যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, ফলে এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ বা ক্ষেত্র প্রসারণ 
নেই। সুতরাং তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে শুধু এর আয়তনের প্রসারণ হয়। অতএব তরল পদার্থের প্রসারণ বলতেই 
এর আয়তন প্রসারণ বুঝায়। একই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সম-আয়তনের বিভিন্ন তরল পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১২৯ 


চিত্র : ৯.৭ 


পরীক্ষা : সম-আয়তনের কয়েকটি কাচের বালব 4, 73, 0 1) প্রন্ৃতি নেওয়া হয় [চিত্র ৯.৭|। প্রতিটি বালবের সাথে 
একটি করে সরু নল সংযুক্ত, বালবগুলো একটি উপযোগী কাঠামো ৬ তে উল্লম্বভাবে দীড় করানো এবং যন্ত্রের নিম্নাংশে 
একটি পাত্রের মধ্যে বালবগুলো আছে। বালবগুলোকে কক্ষ তাপমাত্রায় বিভিন্ন তরল পদার্থ দিয়ে একই উচ্চতা পর্যন্ত পূর্ণ 
করা হয়। সৃতরাৎ কক্ষ তাপমাত্রায় সকল তরল পদার্থই সমান আয়তন দখল করে। এখন পাত্রে গরম পানি ঢালা হয়। এর 
ফলে প্রতিটি তরলের তাপমাত্রা সম-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তরল পদার্থগুলো প্রসারিত হয়ে নলের 
ভিতর প্রবেশ করে। কিন্তু বিভিন্ন নলে তরলের উপরিতলের উচ্চতা বিভিন্ন হয়। এর থেকে বুঝা যায় যে বিভিন্ন তরলের 
প্রসারণ বিভিন্ন হয়। 

সাধারণত একই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কঠিন পদার্থের চেয়ে সম-আয়তন তরলের প্রসারণ বেশি হয়। 


১.৬। তরল পদার্থের প্রকৃত ও আপাত প্রসারণ 
[২6৪] 8710 41019976776 চ'0)21051071 01 710010ও 


তরল পদার্থকে কোনো না কোনো পাত্রে রেখে উত্তপ্ত করতে হয়। ফলে তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে তরলের সাথে 
সাথে পাত্র প্রসারিত হয়। এই পাত্রের প্রসারণ বিবেচনার ওপর তরলের প্রসারণের মান নির্তর করে। পাত্রের প্রসারণের 
ওপর ভিত্তি করে তরলের দুই প্রকার প্রসারণ পাওয়া যায়ঃ যথা _ 

১. প্রকৃত প্রসারণ 

২. আপাত প্রসারণ 

প্রকৃত প্রসারণ : তরল পদার্থকে পাত্রে না রেখে উত্তপ্ত করা সম্ভব হলে তরলের প্রকৃত যে প্রসারণ পাওয়া যেত তাকে 
তরলের প্রকৃত প্রসারণ বলে। তরল পদার্থ পাত্রে রেখে উত্তপ্ত করা হয় বলে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা করে তরলের যে 
প্রসারণ পাওয়া যায় তাই প্রকৃত প্রসারণ। 


আপাত প্রসারণ : পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা না করে তরলের আপাতভাবে যে প্রসারণ দেখা যায় অর্থাৎ, পাত্রের সাপেক্ষে 
তরলের যে প্রসারণ হয় তাকে তরলের আপাত প্রসারণ বলে। 


কর্ষা-১৭, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, উম 


১৩০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞন 


প্রকৃত প্রসারণ ও আগাত প্রসারণের সম্পর্ক : 
নিচের পরীক্ষার সাহায্যে তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ ও আপাত প্রসারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। 


পরীক্ষা : একটি দাগকাটা ফ্লাস্ক নেওয়া যাক যার 4. দাগ 
পর্যন্ত তরল পূর্ণ আছে [চিত্র ৯.৮]। এখন ফ্লাস্কে তাপ 
প্রয়োগ করা হলে প্রথমে ফ্লাস্কটি তাপ গ্রহণ করে এবং 
পরে তরলে তাপ সঞ্চারিত হয়। প্রথমে পাত্র তাপ গ্রহণ 
করে প্রসারিত হয়, ফলে পাত্রের আয়তন বাড়ে কিন্তু 
73 দাগ পর্যন্ত নেমে আসে। ফলে তাপের জন্য পাত্রের 
7 পরিমাণ প্রসারণ হয়। এরপর তরল তাপ গ্রহণ করে 
প্রসারিত হয় এবং তরলের প্রসারণ কঠিনের চেয়ে বেশি 
হওয়ায় তরল প্রসারিত হয়ে 4 দাগ অতিক্রম করে 0 দাগ 
পযন্ত গৌছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তরলের 
প্রসারণের ফলে তরলের উপরিতল / দাগ থেকে ০ দাগে 
পৌছেছে, অর্থাৎ, তরলের প্রসারণ হয়েছে 4১৫ কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তরলের উপরিতল 7 দাগ থেকে 0. দাগে 


সুতরাং 

73০ /৬, - তরলের প্রকৃত প্রসারণ 
০ /৬, _ তরলের আপাত প্রসারণ 
13, - /১৮৪_ পাত্রের প্রসারণ 
(৯.৮) চিত্র থেকে আমরা পাই 
8০-:0+184বা, এড 8৮51 8৮8 ৮ তত 2, ই 84 ৪4865 
বা, প্রকৃত প্রসারণ - আগাত প্রসারণ + পাত্রের প্রসারণ । 


তরল পদার্থটি পাত্রের চেয়ে বেশি প্রসারণশীল হলে মোটের ওপর তরলের আপাত প্রসারণ হবে। কিন্তু তরল পদার্থের চেয়ে 
পাব্রটি বেশি প্রসারণশীল হলে তরলটি আপাতভাবে সংকুচিত হয়েছে বলে মনে হবে। যদি তরল ও পাত্র সমান 
প্রসারণশীল হয় তবে তরলের আয়তন স্থির থাকে বলে মনে হয়। সাধারণত তরল পদার্থ কঠিন পদার্থের চেয়ে বেশি 
প্রসারিত হয়। তাই কোনো পাত্রে তরল উত্তপ্ত করলে সাধারণভাবে আপাত প্রসারণ ঘটে। 

যেহেতু তরল পদার্থের প্রসারণ দুই প্রকারের, তাই তরল পদার্থের প্রসারণ সহগও দুই প্রকারের হবে, যথা : প্রকৃত প্রসারণ 
সহগ এবং আপাত প্রসারণ সহগ। 

ক. তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ, % ১টি 01762] 61727191011) 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোনো নির্দিষ্ট তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ, তরল পদার্থের আদি আয়তন এবং তাপমাত্রা 
বৃদ্ধির সমানুপাতিক। 9 তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ৬০ আয়তনের তরলের প্রকৃত প্রসারণ 4১৬, হলে, 


ঠ৬, ০০৬০৪ 
বাড. খ, 40 ০৮১০০ ১. 86৮ (855) 


এখানে %. একটি সমানুপাতিক ধুবক। চির ভরা রত একে তরল পদার্থের প্রকৃত 
প্রসারণ-সহগ বলা হয়। 


(৯.১১) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৩১ 


822 শরতের... 
1৬০9 ১ আদি আয়তন » তাপমাত্রা বৃদ্ধি ০০০৪৪ ০৪৪৪৪ 92555 9৪5৪৩58598৪ 
এই সমীকরণে ৬০ ৯ 1773 এবং /9 - 1 1 হলে % - /৬৬। হয়। এর থেকে প্রকৃত প্রসারণ-সহগের নিম্োন্ত সন্জ্ঞ 
দেওয়া যায়। 
1173 আয়তনের কোনো তরল পদার্থের তাপমাত্রা 17 বৃদ্ধি করলে তরল পদার্থের যে প্রকৃত প্রসারণ ঘটে তাকে এ তরল 
পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ বলে। 
একক : (৯.১২) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে প্রকৃত প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই 
সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (1 1)। কোনো তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগের মান 
আয়তনের এককের উপর নির্ভর করে না। 
তাৎপর্য : পারদের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ 18 »* 1057! বলতে বুঝায় 1 173 আয়তনের পারদের তাপমাত্রা 11 বৃদ্ধি 
করলে এর আয়তন প্রকৃতপক্ষে 18 ১ 10১17 বৃদ্ধি পায়। 
কোনো তরল পদার্থের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ যদি %, হয়, তাহলে ৬। আয়তনের এই তরল পদার্থের তাপমাত্রা /9 
পরিমাণ বৃদ্ধি করলে এর চূড়ান্ত আয়তন হবে, 
%2-৬11৬11/0 - ৬1 (17740) ৮2 তত তত 2.4: (৯.১৩) 
নার ভান রিল না £১9 
পরিমাণ তাপমাত্রা হ্রাস পেলে তরলের চূড়ান্ত আয়তন হবে, 
৬2-৬1-৬149 7 ৬] (1 -1:450) তত তত তত ০০৮০০ (৯-১৪) 
খ. আপাত প্রসারণ-সহগ, %; (0০0 - 918619771 01 81)1)97971 লিন 
সমানুপাতিক। 49 তাগমানা বৃদ্ধির জন্য %১ জায়তনের তরলের জাপত প্রসারণ 45 হলে, 
4১৬, ০০ ৬০/১৪ 
বা /৬৪ -%5 ৬০ /0 ** 25555-888 এ (৯১৫) 


এখানে % একটি সমানুগতিক ভব এর মান তরল পার কৃতি এবং পাত্রের উপাদানের ওপর নরভর করে। একে 
পাত্রের উপাদানের সাপেক্ষে তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ-সহগ বলা হয়। 


(৯.১৫) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে 
_ ১৬2. প্রকৃত প্রসারণ ন্‌ 
12 ৬ড০/9 আদি আয়তন * তাগমাত্রা বৃদ্ধি *৬৩ 5৯৩ ৮৩ 5৬৬ ৯৬৩ ০০ ৩ 


এই সমীকরণে ৬০ - 1103 এবং 4১9 - 1 7 হলে %, - /৬% হয়। এর থেকে আপাত প্রসারণ-সহগের নিষ্োক্ত 
সং দেওয়া যায়। 


কোনো পাত্রে রাখা 1103 আয়তনের কোনো তরল পদার্থের তাপমাত্রা | | বৃদ্ধি করলে তরল পদার্থের যে আপাত প্রসারণ 
ঘটে তাকে এ পাত্রের উপাদানের সাপেক্ষে এ তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ-সহগ বলে। 


একক : (৯.১৬) সমীকরণের ডানপাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে আপাত প্রসারণ-সহগের একক পাওয়া যায়। এই 
ভি ৮7৮৮887 কোনো তরল পদার্থের আপাত প্রসারণ-সহগের মান 
আয়তনের এককের ওপর নির্ভর করে না। 


তাৎপর্য : কাচের সাপেক্ষে পারদের আপাত প্রসারণ-সহগ 15 »* 10-5 71 বলতে বুঝায় কাচের পাত্রে রাখা 173 
আয়তনের পারদের তাপমাত্রা 1 [ বৃদ্ধি করলে এর আয়তন আপাত দৃষ্টিতে 15 ৯ 10513 বৃদ্ধি পায় বলে মনে হয়। 
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প্রকৃত প্রসারণ_সহগ ও আপাত প্রসারণ-সহগের সম্পর্ক 
হিসাব করে দেখানো যায় যে কোনো তরলের আপাত প্রসারণ-সহগের সাথে পাত্রের উপাদানের আয়তন প্রসারণ-সহগ 
যোগ করলেই প্রকৃত প্রসারণ সহগ পাওয়া যায়। 


সুতরাৎ, প্রকৃত প্রসারণ-সহগ - আপাত প্রসারণ-সহগ + পাত্রের উপাদানের আয়তন প্রসারণ-সহগ 
বা9:-15718 তত, ৪ এত হত 2. হি5০ 858 (৯.১৭) 
এখানে 18 জানার ভা 


উদীহরণ ৯.৫। 0০৫0 তাপমাত্রার 100 013 গ্লিসারিনের তাপমাত্রা 20০৫0 বাড়ালে এর প্রসারণ হয় 1.06 01031 


গ্লিসারিনের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ নির্ণয় কর। 

সমাধান : 

আমরা জানি, এখানে, 

15 4১৬ গ্লিসারিনের আদি আয়তন, ৬০- 100 (03 
বা ্লিসারিনের প্রকৃত প্রসারণ, &৬, -1.06 003 
দি 1000]73 ৮০90 তাপমাত্রা বৃদ্ধি, 49 20০0০৯2091৫ 

» 53 10511 গ্রিসারিনের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ, %. -? 


উত্তর :53 * 105 151 


উদাহরণ ৯.৬। 298 7 তাপমাত্রার 200 ০103 তার্গিন তেলের তাপমাত্রা 313 7-এ উন্নীত করলে এর আয়তন কত 
হবে? তার্গিন তেলের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ 94 * 105 ছ1। 


সমাধান : এখানে, 

রযাহানি, তারিন তেলের আদি আয়তন, ৬1- 200 ০3 

৬2» ৬1 (17749) তার্সিন তেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ১9 - (313-298)1₹ - 15 7 
200 0003 0 + 94 % 10511 % 15) তার্সিন তেলের শেষ আয়তন ৬১? 

ক 202.82 তো তার্সিন তেলের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ, %7 - 94 ৯ 10-57₹-1 
উত্তর : 202.82 0173 


উদাহরণ ৯.৭। কাচগপাত্রে রাখা পারদের আপাত প্রসারণ-সহগ 14.66 ৮ 10 5 7 1। এবং কাচের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ 
0.00001 ঢ! হলে পারদের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ কত? 


সমাধান : 
আমরা জানি, 5 
পারদের আপাত প্রসারণ-সহগ, % - 14.66 »* 10-১1-1 
পত্রের আয়তন প্রসারণ-সহগণ& হলে 
177 775778 গাত্রের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ, 
-12+ 3০৪৪ ৫৪ - 0.0009018-1-10-%71 
_14.66 ৯ 1055 71+ 3 %10-571 পারের প্রকৃত প্রসারণ-সহগ 1 _ ? 
-17.66 % 10517 


উত্তর :17.66 * 1057 
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৯.৭ বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ 


[])97)510]8) 01 (58305 


তাপ প্রদানে বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও চাপ উ্য়ই বৃদ্ধি পায় তাপ অপসারণে তা ত্রাস পায়। বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট 
কোনো আকার ও আয়তন নেই। যখন যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের আকার ও আয়তন লাভ করে। বায়বীয় পদার্থের 
অণুগুলো সর্বদা গতিশীল অবস্থায় আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে বিক্ষিস্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। এ সময় এগুলো পরস্পরের সাথে ধাক্কা 
খায় এবং পাত্রের গায়েও ধাক্কা দেয়। তাপমাত্রা বাড়লে অণুগুলোর গড় গতিশত্তি বেড়ে যায়। এসময় চাপ যদি স্থির রাখা 
হয়, তাহলে অণুগুলোর পরস্পরের সাথে ধাকা খাওয়ার আগে পূর্বের চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে হয় ফলে অথুগুলো 
কর্তৃক দখলকৃত জায়গা অর্থাৎ, বায়বীয় পদার্থের আয়তন বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে বায়বীয় পদার্থকে প্রসারিত হতে না 
দিলে বর্ধিত গতিশস্তির প্রভাবে অণুগুলো পাত্রের দেয়ালে আরো বেশি বল প্রয়োগ করতে থাকে অর্থাৎ, বায়বীয় পদার্থের 
চাপ বেড়ে যায়। যেহেতু তাপ প্রয়োগে বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও চাপ উতয়ই বৃদ্ধি পায় তাই বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ 
আমাদের সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য পৃথকভাবে 

(ক) স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ এবং 

(খ) স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ বিবেচনা করতে হবে। 

তরলের ন্যায় বায়বীয় পদার্থকে কোনো না কোনো পাত্রে রেখে তাপ দিতে হয়। কিন্তু তাপমাত্রার এ পরিবর্তনের জন্য 
বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ, পাত্রের প্রসারণের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় পাত্রের প্রসারণকে উপেক্ষা করা যায়। ফলে 
বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে প্রকৃত ও আপাত প্রসারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ সহগ 
নির্ণয়ের সময় সকল ক্ষেত্রেই প্রাথমিক আয়তন বা চাপ 0০0 বা 273 ঢ€. তাপমাত্রায় নিতে হয়। কঠিন বা তরল 
পদার্থের ক্ষেত্রে 0০ এর পরিবর্তে কক্ষ তাপমাত্রা বা অন্য কোনো নিম্ন তাপমাত্রায় নেওয়া চলে। কারণ তাপমাত্রার অল্প 
পরিবর্তনের জন্য কঠিন ও তরল পদার্থের অল্প প্রসারণের তুলনায় বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ অনেক বেশি হয়। 


ক. স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগ, 1 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর আয়তন প্রসারণ এঁ গ্যাসের 0০ 
তাপমাত্রায় আদি আয়তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। 0০0 তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন ৬০ 
এবং চাপ স্থির রেখে এর তাপমাত্রা /6 বৃদ্ধি করলে এর আয়তন প্রসারণ 4৬ হলে 
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এখানে %) একটি সমানুপাতিক ধুবক। রি হারান গত (৯.১৮) সমীকরণ 
থেকে দেখা যায়, 


2 4৬৬ _ আয়তন প্রসারণ 

2. ৬০৪ আদি আয়তন % তাপমাত্রা বৃদ্ধি ' 
এই সমীকরণে ৬০ - 1173 এবং /9 » 17 হলে /১-/১৬ হয়। এর থেকে স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ- 
সহগের নিয়োন্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। 


স্থির চাপে 0০0: তাপমাত্রার নির্দি্ ভরের গ্যাসের 1173 আয়তনের তাপমাত্রা 17 বৃদ্ধি করলে এ গ্যাসের 
আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগ বলে। 
একক : (৯১৯) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে স্থির চাপের গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের 


একক পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (-1)। স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন 
প্রসারণ-সহগের মান আয়তনের এককের ওপর নির্ভর করে না। 


2৪8£ নন ৮2 ০০ (0৯০১৯) 
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স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের মান 0.00366 ছ! বলতে বুঝায় চাপ স্থির রেখে 0০0 তাপমাত্রার 
1173 আয়তন গ্যাসের তাপমাত্রা 17 বাড়লে এর আয়তন 0.00366 193 বৃদ্ধি পায়। 


স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগের মান একটি ধুব সংখ্যা এবং সকল গ্যাসের জন্য প্রায় একই, বিভিন্ন গ্যাসের 
জন্য বিভিন্ন নয়। কঠিন ও তরলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের জন্য আয়তন প্রসারণ-সহগের মান বিভিন্ন হয়। 0০০ 
তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন যদি ৬০ হয়, তাহলে চাপ স্থির রেখে এর তাপমাত্রা /২9 বৃদ্ধি করলে নতুন আয়তন 
৬৪ হবে। 

৪৬০ (1776) ৮৮ তত ৮.8. 28 রঃ ৪ ভা: তত 


খ. স্বির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসাণর-_সহগ, %, 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আয়তন স্থির রেখে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর চাপের প্রসারণ এ 
গ্যাসের ০০০ তাপমাত্রার আদি চাপ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। 0০0. তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাগ 
7০ এবং আয়তন স্থির রেখে এর তাপমাত্রা 9 বৃদ্ধি করলে এর চাগের প্রসারণ 
5 হলে, 
0] 
বা/৮১1,70 40 ০০ তত ৪ ০888 সিডর) 
এখানে %, একটি সমানুপাতিক ধুবক। রন নীনিউদভারারি লাক (৯,২১) সমীকরণ থেকে 
দেখা যায়, 

৪. চাপের প্রসারণ 
1” 70৮9. আদি চাপ » তাপমাত্রা বৃদ্ধি *” 
এই সমীকরণের 7০ - 179. এবং /১9 - 17৫ হলে %, - /১৮ হয়। এর থেকে স্থির আয়তনের গ্যাসের চাপ প্রসারণ- 
সহগের নিম্নোন্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। 
0০0 তাপমাত্রার নির্দিষ্ট ভরের 17১৪ চাপের কোনো গ্যাসের আয়তন স্থির রেখে এর তাপমাত্রা 17 বৃদ্ধি 
করলে এ গ্যাসের চাপ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগ বলে। 
একক : (৯.২২) সমীকরণের ডান পাশের রাশিগুলোর একক বসিয়ে স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগের একক 


পাওয়া যায়। এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় এর একক প্রতি কেলভিন (-1)। স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ- 
সহগের মান চাপের এককের ওপর নির্ভর করে না। 

স্ধির আয়তনের গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগের মান 0.00366 71 বলতে বুঝায় আয়তন স্থির রেখে 0০৫ তাপমাত্রার 
1 7৪ চাপের গ্যাসের তাপমাত্রা 11 বাড়লে এর চাপ 0.00366 7১8 বৃদ্ধি পায়। 

স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ প্রসারণ-সহগ একটি ধুব সংখ্যা এবং সকল গ্যাসের জন্য এই মান প্রায় একই থাকে, বিভিন্ন 
গ্যাসের জন্য বিভিন্ন নয়। 


0০0 তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের চাপ যদি ৮০ হয় তাহলে আয়তন স্থির রেখে এর তাপমাত্রা /, 9 বৃদ্ধি করলে নতুন 
চাপ 79 হবে। 

৪79 0776) 

উদাহরণ : ৯.৮। 0০0 তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন 5000103 হলে 100০6 তাপমাত্রায় এর আয়তন কত 


চিত 
হবে? দেওয়া আছে /- টা €. 


(৯.২) 
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সমাধান ; 
টির এখানে, 
£ 0০0 তাপমাত্রায় আয়তন, ৬০ _ 500 003 
৬6-৬০ (1+ 1549) তাপমাত্রা বৃদ্ধি, 4১9 -(100-0)0- 100 
রর রর নাকে চুড়ান্ত আয়তন, ৬০-? 
0 (চান ৯805) ্িরচাণে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ-সহগ, 
লু 683.15 0073 1 হা ঢা 
উত্তর : 683.15 0073 


৯.৮। দৈনন্দিন জীবনে পদার্থের প্রসারণজনিত কতিপয় ঘটনা 


90709 11101007819 01 ০5012715107) 01 911)5187)095 11) 0211% 1110 


১। পুরু কাচের গ্রীসে গরম পানীয় ঢাললে গ্লাসটি ফেটে যায় : পুরু কাচের গ্রাসে গরম পানীয় ঢালা হলে অনেক সময় 
গ্লাসটি ফেটে যায়। গ্লাসে গরম পানীয় ঢালার ফলে এ গ্লাসের ভিতরের অংশ গরম পানির সংক্পর্শে প্রসারিত হয়, কিন্তু 
কাচ তাপের কুপরিবাহক বলে এঁ তাপ বাইরের অংশে সঞ্চারিত হতে পারে না, তাই ভিতরের অংশ প্রসারিত হলেও 
বাইরের অৎশ প্রসারিত হতে পারে না, ফলে প্রসারণ বলের জন্য কাচ ফেটে যায়। কিন্তু কাচ পাতলা হলে তিতরের তাপ 
দ্রুত বাইরে যেতে পারে এবং কাচের প্রসারণ সব জায়গায় সমান হয়। 


ফ্লিন্ট, ক্রাউন ও পাইরেক্স এই তিন রকমের কাচের মধ্যে পাইরেক্সের প্রসারণ সহগ কম বলে পাইরেক্সের তৈরী পরীক্ষা 
নল, বিকার প্রভৃতির ভিতরের অহশও বেশি প্রসারিত হতে পারে না, ফলে পাইরেজ্ের তৈরী জিনিসপত্র সহজে ফাটে না। 
এ কারণে পরীক্ষাগারে পাইরেক্সের তৈরী জিনিসপত্র ব্যবহৃত হয়। 


২। পানির ব্যতিক্রমী প্রসারণ : তরল পদার্থে তা প্রয়োগ করলে তার আয়তন বাড়ে, তাপ অপসারণ করলে আয়তন 
কমে। কিন্তু 0০0 তাপমাত্রার পানিকে উত্তপ্ত করলে এর আয়তন বাড়ে না বরং আয়তন কমে। 4০৫: তাপমাত্রা পর্যন্ত 
এরূপ ঘটে। 4০0 তাপমাত্রার পানিকে গরম বা ঠান্ডা যাই করা হোক না কেন তা প্রসারিত হয়। এটি তরল পদার্থের 
প্রসারণের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই পানির এই প্রসারণকে ব্যতিক্রমী প্রসারণ বলে। এই তাপমাত্রায় অর্থাৎ, 4০0 
তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব তাই সবচেয়ে বেশি। 

পানির এই ব্যতিক্রমী প্রসারণের জন্যই শীতপ্রধান দেশে পুকুর, নদী বা সাগরে জলজ জীবেরা বেঁচে থাকতে পারে। 
পানির ব্যতিক্রম প্রসারণের জন্য এ সকল নদ-নদী, পুকুর বা সাগরের সমস্ত পানিই জমে বরফ হয়ে যায় না। উপরে 
বরফ জমে গেলেও নিচে 4০0: তাপমাত্রার পানি থেকে যায় ফলে জলজ জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। 


৯,৯। অবম্থার পরিবর্তন 

€51797156 01 9866 
পদার্থ সাধারণত তিন অবস্থায় থাকে যথা_ কঠিন, তরল ও বায়বীয়। কোনো পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় 
রুপান্তরিত হওয়াকে অবস্থার পরিবর্তন বলে। যেমন তাপ দিলে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়ে কঠিন অবস্থা থেকে 
তরল অবম্থায় আসে বা পানি থেকে জলীয় বাঞ্ণা হয়ে তরল অবন্থা থেকে বায়বীয় অবষ্থায় রুপান্তরিত হয়। পদার্থের 
অবস্থান্তরের সময় তাপ প্রয়োগ বা তাপ অপসারণ করতে হয়। 
৯,১০। গলন 


ভাছ19107) 
কোনো পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবষ্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে গলন বলে। একটি পরীক্ষা নলে কিছু মোম নিয়ে 


এর মধ্যে একটা থার্মোমিটার রাখা হল চিত্র ৯.৯]। থার্মোমিটারে দেখা যাবে মোমের তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রার সমান। 


১৩৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ভাগ প্রয়োগ করনে দেখা যাবে যে থার্ষোমিটারে ভাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট 
মানে গৌছার গর দেখা যাবে মোম গনতে শুরু করেছে। যোম গলতে শুরু করার পর আমরা যতই তাপ দেই না কেন 
খার্মোমিটারে তাপমাত্রা আর বাড়বে না। টেস্টটিউবের সমস্ত মোম গলে না ষাওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে। 
সমস্ত মোম গলে যাওয়া মাত্র তরল মোম তাগমাত্রা আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। এখন তাগ প্রয়োগ বধ করে তরল 
মোম ধীরে ধীর শীতল হতে দেওয়া হয় এবং জাধ মিনিট পরপর খার্মোমিটারে তাপমাত্রার পাঠ নেওয়া হয়। তরল মোম 
জমাট বাধা শুরু না হওয়া পর্যস্ত এ তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকবে। মোম জমাট বাধতে শুরু হলে তাপমাত্রা জাবার স্থির হয়ে 
যাবে এবং সমুদয় তরল মোম জমাট না বাধা পর্যন্ত তাপমাত্রা স্থির থাকবে। সমস্ত মোম জমাট বেধে গেলে তাপমাত্রা 
আবার ধীরে ধীরে স্রাস পেয়ে কক্ষ তাপমাত্রায় নেমে জাসবে। উপরের পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে তাপ প্রয়োগে কঠিন মোম 
এক সময় তরলে রুপাস্তরিত হচ্ছে এবং এই তরল মোমকে ঠান্ডা করলে অর্থাৎ, এর থেকে তাপ অপসারণ করলে এটি আবার 
কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং তাপ প্রয়োগ কিংবা তাপ অপসারণে পদার্থের অবস্থান্তর ঘটে। এখন একটি ছক কাগজে 
অনুভূমিক অক্ষ বরাবর সময় এবং উল্লম্ঘ অক্ষ বরাবর তাপমাত্রা নিয়ে লেখ জাকলে চিত্র ৯.১০) লেখের যে অংশ সময় 
অক্ষের সমান্তরাল হয় সেই অংশের তাপমাত্রা এ মোমের হিমাক্ নির্দেশ করে। মোম কেলাসী হওয়ায় এই তাপমাত্রাই এর 
গলনাজ্ক। 


মোমের ক্রমশীতল লেখচিত্র 


সময় (719) 
চিত্র : ৯.৯ চিত্র : ৯.১০ 


গলনের আপেক্ষিক সু্ততাপ (8960180 1,868 [596 0£77088607) 

উপরের পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মোমের তাপমাত্রা গলনাজ্ফে পৌছে যাওয়ার পর যতই তাপ দেওয়া হোক না কেন 
এর তাপমাক্রা আর বাড়ছে না। এই যে ভাপ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ছে না এ ভাপ যাচ্ছে কোথায়? এ তাপ 
আসলে বন্তুর জবস্থান্তর ঘটাতে কাজে লাগছে অর্থাৎ, অণুগুলোর কণ্ধন ছিন্ন করতে যে শস্তি প্রয়োজন তাপ থেকে সেই 
শস্তি গ্রহণ করছে। ঠিক একইভাবে শীতলীকরণের সময় তাপমাত্রা হিমাজ্ষে নেমে আসার পর ফতই শীল করা হোক না 
কেন তাপমাত্রা কমে না। এখানেও যে তাপ অপসারণ করা হচ্ছে_ তা মোমের অবস্থাল্তর অর্থাৎ, তরল থেকে কঠিনে 
রুপান্তরিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ভাগ যা বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ব্ষটায় তাকে 
সুপ্ততাপ (18501798) বলে। 

অপুগুলোর মধ্যকার প্রবল আকর্ষণের জন্য অণুগুলো নিয়মিতভাবে সাজানো থাকে। আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় অধুগুলো স্থান 
ত্যাগ করতে পারে না, কিন্ত নিক্জ নি্জ অবস্থানে থেকে দূত কাপতে থাকে। ফলে, অপুগুলোর গতিশস্তি বেড়ে যায়। 
যখন কঠিন পদার্থটি তরলে পরিশত হয়, তখন আর এদের নিয়মিত সজ্জা থাকে না অণুগুলোর জ্যামিতিক সজ্জা তেঙে 
ফেলতে শস্তির প্রয়োজন হয়। সুশ্ততাপই এ শস্তি সরবরাহ করে, তাই সুশ্ততাপ পদার্থের তাপমাত্রা বাড়াতে পারে না। 
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পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তির পরিমাণ পদার্থের ভরের ওপর নির্ভরশীল। যেমন 0০০ 
তাপমাত্রার ] 12 বরফকে 0০0: তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে 336000  তাপশস্তি প্রয়োজন। আবার 0০০ 
তাপমাত্রার 2 1 বরফকে 0০৫ তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে 672000 7 তাপশক্তি প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রে 
তাপশক্তিকে বস্তুর ভর দিয়ে ভাগ করলে সবসময় একই মান অর্থাৎ, 336000 11551 পাওয়া যায়। এবং বলা হয় 
বরফ গলনের আপেক্ষিক সুস্ততাপ (31990190 1[.80017 [708 07 70910) : 336000 7 1:5-1| কোনো কঠিন 
পদার্থের গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ নিচের সমীকরণ ছারা প্রকাশ করা যায়। : 


যে কোনো ভরের কঠিন পদার্থের তাপমুত্রা পরিবর্তন 
না করে তরলে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপশস্তি 
কঠিন পদার্থের ভর 

উপরের আলোচনা থেকে গলনের আপেক্ষিক সুস্ততাপকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় : 

গলনাভ্কে তাপমাত্রা স্থির রেখে 115 ভরের কোনো কঠিন পদার্থকে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় 
রূপান্তরিত করতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে এঁ পদার্থের গলনের আপেক্ষিক সুস্ততাপ বলে। গলনের 
আপেক্ষিক সুপ্ততাপকে !? ছারা সূচিত করা হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে 1) 155 ভরের কোনো কঠিন পদার্থকে 
তরলে রুপান্তরিত করতে যদি /২ পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহলে, 1 1 ভরের কঠিন পদার্থকে তরলে 


পরিণত করতে 434২ পরিমাণ তাগের প্রয়োজন হয। 


গলনের আপেক্ষিক সুগ্ততাপ - 


/ 
সুতরাৎ গলনের আপেক্ষিক সুস্ততাপ 1 48. 


একক : তাপের একককে ভরের একক দিয়ে ভাগ করলে গলনের আপেক্ষিক সুস্ততাপের একক পাওয়া যায়। গলনের 
আপেক্ষিক সুস্ততাপের একক জুল/কিলোগ্রাম বা 71511 

বরফ গলনের আপেক্ষিক সুস্ততাপ 336000 ] 1৪1 এর অর্থ হচ্ছে 0০0 তাপমাত্রার ] 15 বরফকে 0০০ 
তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে 336000 7 তাপের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে 0০৫ তাপমাত্রার 1 15 পানি 0০৫0 
তাপমাত্রার বরফে পরিণত হওয়ার জন্য 336000 জুল তাপ বর্জন করে। 


৯.১১। গলনে বা কঠিনীভবনে আয়তনের পরিবর্তন 


€01197159 01 ৬017হ786 17) 91910]8 07 9011019026101) 


সাধারণত দেখা যায় পদার্থ তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রুপান্তরিত হলে আয়তন কমে যায়। যেমন প্যারাফিন মোম গলিয়ে 
একটি টেস্ট টিউবে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর জমে যায় এবং এর আয়তন কমে যাওয়ার জন্য এর মাঝে একটি গভীর 
খাদের সৃষ্টি হয় চিত্র ৯.১১)। কিছু কিছু পদার্থ আবার এ নিয়ম মেনে চলে না। বরফ, ঢালাই লোহা, পিতল, 
বিসমাথ,্যান্টিমনি ইত্যাদি তরল হলে আয়তন কমে যায় এবং তরল থেকে কঠিন অবম্থায় রুপান্তরিত হলে আয়তন 
বেড়ে যায়। 

উদাহরণ : 0০0 উষ্ণতায় 100 ০০ পানি জমে 109 ০০ বরফে পরিণত হয় (চিত্র ৯.১২)। ঢালাই লোহার আয়তন প্রায় 
শতকরা সাত ভাগ বৃদ্ধি পায়। 


বরফের মধ্যে রেখে দিলে কিছু সময় পরে দেখা যাবে যে পাত্রটি ফেটে গেছে। পানি জমে বরফ হওয়ার সময় এর 
আয়তন বেড়ে যায়। প্রসারিত আয়তন পাত্রের গায়ে যে প্রচন্ড চাপ দেয় তার ফলে পাত্রটি ফেটে যায়। 


ফর্মী-১৮, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১৩৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


100 ০01773090 


চিত্র : ৯.১২ 


চিত্র : ৯.১১ 


আয়তন পরিবর্তনের সুবিধা ও অসুবিধা : অবম্থার পরিবর্তনের জন্য পদার্থের আয়তনের প্রসারণ আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই বয়ে আনে। 

লোহা বা পিতল যখন তরল থেকে কঠিনে পরিণত হয় তখন এদের আয়তন প্রসারণ অনেক কাজের অসুবিধা করে দেয়। 
ঢালাই করার সময় ধাতু গলিয়ে ছাচের মধ্যে ঢেলে দিয়ে ঠান্ডা করা হয়। ঠান্ডা হলে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় এর 
আয়তন বেড়ে যায় এবং ছ্াচের প্রত্যেকটা জায়গা ভরাতে চেষ্টা করে, ফলে ঢালাইয়ের ধারগুলো খুব সুক্ষ এবং অবিকল 
ঢালাইয়ের মত হয়। 


ছাপার হরফ সীসা, আ্যান্টিমনি ও তামা মিশ্রিত একটি সংকর ধাতু। তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরের সময় এরও 
আয়তন বাড়ে। ফলে হরফের ধারগুলো তীন্ষ্ ও সুস্পষ্ট হয়। 


শীতপ্রধান দেশে পানির পাইপ ফেটে যায় : 


আবার শীতপ্রধান দেশে যখন পানি জমে বরফ হয় তখন এর আয়তন বৃদ্ধির জন্য নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। পানির 
পাইপের ভিতরের পানি ঠান্ডায় বরফ হয়ে গেলে আয়তন বেড়ে যায়। ফলে পাইপের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাতে 
পাইপ ফেটে যায়। সাধারণত দেখা যায় ঠান্ডা পানির পাইপের চেয়ে গরম পানির পাইপ বেশি ফাটে; কারণ, গরম পানিতে 
ঠান্ডা পানির চেয়ে দ্রবীভূত বাতাসের পরিমাণ কম থাকে। ঠান্ডা পানির পাইপে পানি জমে গেলে দ্রবীভূত বাতাস বেরিয়ে 
যেয়ে জমাট বাধা পানির অতিরিক্ত আয়তনের জন্যে জায়গা করে দেয়, কিন্তু গরম পানিতে বাতাসের পরিমাণ কম থাকায় 
জমাট বীধা পানির অতিরিক্ত আয়তনের জন্য আর জায়গা থাকে না। ফলে পাইপের গায়ে যে প্রচন্ড চাপ পড়ে তাতে পাইপ 
ফেটে যায়। তাই গরম পানির পাইপ বেশি ফাটতে দেখা যায়। শীতের দেশে পাহাড়ের পাথরে এই একই কারণে ফাটল 


সৃষ্ধি হয়। 
৯,১২। গলনাজ্কের ওপর চাপের প্রভাব 
77190 01 10799901156 07) 116161715 [)01101 
পদার্থের ওপর চাপের ত্রাস-বৃদ্ধির জন্য গলনাঙক পরিবর্তিত হয়। চাপের জন্য গলনাভক পরিবর্তন দুইভাবে হতে পারে। 


(১) কঠিন অবন্থা থেকে তরল অবষ্থায় বুপান্তরের সময় যেসব পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়, যেমন, মোম, তামা 
ইত্যাদিঃ চাপ বাড়লে এ সব পদার্থের গলনাত্তক বেড়ে যায় অর্থাৎ, বেশি তাপমাত্রায় গলে। বর্ধিত চাপ পদার্থের 
আয়তন বৃদ্ধি অসুবিধা করে দেয় ফলে গলনাত্ক বেড়ে যায়। 


(২) আবার যেসব পদার্থের আয়তন গলনের ফলে ত্রাস পায়, যেমন ঢালাই লোহা, বরফ, আ্যান্টিমনি, বিসমাথ ইত্যাদি 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৩৯ 


এদের ক্ষেত্রে চাপ বাড়লে গলনাঙ্ক কমে যায় অর্থাৎ, এরা কম তাপমাত্রায় গলে। বর্ধিত চাপ পদার্থের আয়তন সঘকোচনে 
সুবিধা করে দেয়। ফলে এদের গলনাজ্ কমে যায়। 


স্বাভাবিক চাপে বরফের গলনাজ্ক 0০01 কিন্তু বায়ু শুন্যস্থানে বরফের গলনাজ্ক 0.0078০0। সুতরাং এক 
বায়ুমন্ডলীয় চাপে অর্থাৎ, 7601 পারদ চাপের পরিবর্তনের জন্য বরফের গলনাঙ্ক 0.0078০0 পরিবর্তিত হয়। 
পুনঃশিলীভবন 

360619600 


দুই টুকরো বরফকে একত্রে ধীরে চাপ দিলে ওরা জোড়া লেগে যায়। এরুপ হওয়ার কারণ কী? যখন বরফ টুকরো দুটির 
ওপর চাপ দেওয়া হয় তখন ওদের সহযোগস্থলে গলনাজ্ক 0০0 এর নিচে নেমে আসে। কিন্তু সঘযোগস্ধলের তাগমাত্রা 
0০০ থাকায় এ জায়গায় বরফ গলে যায়। এখন যেই চাপ অপসারণ করা হয় তখন গলনাজ্ক আবার 0০০-এ চলে আসে 
ফলে সংযোগস্থলের বরফগলা পানি জমাট বেধে টুকরো দুটিকে জুড়ে দেয়। এভাবে চাপ দিয়ে কঠিন বস্তুকে তরলে 
পরিণত করে ও চাপত্রাস করে আবার কঠিন অবম্থায় আনাকে পুনঃশিলীতবন বলে। 


চাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন বস্তু গলে যাওয়া এবং চাপ প্রত্যাহারে আবার এক কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াকে 
পুনঃশিলীভবন বলে। 


বটমিলের পরীক্ষা (30160701058 ভু907177107)1) 
বরফের একটি বড় টুকরোকে দুটি স্ট্যান্ডের উপর রাখা হয়। 
একটি সরু তামার তারের দুই প্রান্তে দুটি ওজন বেঁধে টুকরোটির 
উপর মাঝ বরাবর রাখা হয় [চিত্র ৯.১৩|। কিছুক্ষণ পরে দেখা 
যায় যে, ওজন দুটির ভারে তামার তারটি বরফের টুকরোটিকে 
কেটে নিচে নেমে আসে কিন্তু বরফের টুকরো একই রকম 
থাকে। এর কারণ তামার তার বরফের যে অংশে থাকে সেই 
অংশে প্রচণ্ড চাপ দেয় ফলে গলনাজ্ক কমে গিয়ে বরফ পানি হয়ে 
যায়। এর জন্য যে সুগ্ততাপের প্রয়োজন তা তামার তার ও 
বায়ুমণ্ডল সরবরাহ করে এ কারণে চারপাশের তাপমাত্রা 0০0 
অপেক্ষা খুব কম থাকলে এ পরীক্ষা করা যাবে না। এখন এঁ 
পানি ভেদ করে তার যেই একটু নিচে নামে সাথে সাথে পানির 
চাপ কমে যায়, ফলে এর গলনাজ্ক আবার বেড়ে যাওয়ায় পানি 
জমাট বেঁধে যায়। জমে বরফ হওয়ার সময় পানি 
কিছুটা সুল্ততাপ পরিত্যাগ করে। এই তাপ তামার তার বেয়ে নিচে নেমে যায় এবং নিচের বরফকে গলিয়ে ফেলে। 
এবারে তারটি আস্তে আস্তে বরফ কেটে বের হবে কিন্তু বরফ দুতাগ হবে না, কারণ নিচে নামার সাথে উপরের পানি 
বরফ হয়ে আবার ছোড়া লাগিয়ে দেয়। 


৯.১৩। বাগীভবন 

%8])077158610) 
কোনো পদার্থের তরল অবম্থা থেকে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্তনকে বাষ্দীভবন বলে। বিপরীতন্রমে কোনো পদার্থের 
বায়বীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় বৃপাস্তরকে ঘনীতবন বা তরলীকরণ (110090601) বলে। সাধারণত দুভাবে 
বাষপীতবন সংঘটিত হয়। যথা_ (১) স্বতঃবাষপীভবন (9$800186007) ও (২) স্ফুটন (3011175 0 
72001111019) 


স্বতগঃ্বাপীভবন (৮87)07:80191) : একটি বড় মুখবিশিষ্ট পান্রে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে খোলা জায়গায় রেখে 


১৪০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


দিলে ধীরে ধীরে পাত্রের পানির পরিমাণ কমে যেতে দেখা যায় এবং ক্রমে পাত্রটি শুকিয়ে যায়। এভাবে যে কোনো 
তাপমাত্রায় তরল পদার্থ ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে স্বতঃবাষপীভবন বলে। স্বতঃবাষ্পীভবন একটা 
খুব ধীর পদ্ধতি। স্বতঃবাষগীতবন তরলের উপরিতল থেকে সংঘঠিত হয়। স্বতঃবাষপীভবন যে কোনো তাপমাত্রায় হতে 
পারে তবে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে স্বতঃবাষপীভবনের হার বাড়তে থাকে। গরমকালে নদী ও পুকুরের পানি কমে 
যাওয়া, ভিজা কাপড় রোদে দিলে শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি স্বতঃবাষ্পীভবনের জন্য হয়। 

যেকোনো তাপমাত্রায় তরল পদার্থের উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষেপ পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে স্বতঃবাষগীভবন বলে। 
স্বতঃবাষগীভবনের হার তরলের প্রকৃতির ওপরও নির্ভর করে। একই তাপমাত্রায় যে সকল তরল তুলনামূলকভাবে 
উদ্বায়ী তরল পদার্থ। 


স্ফুটন 03011176 01 চ7)81110011) : কোনো তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে এর তাপমাত্রা বাড়ে। তাপমাত্রা 


বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছলে তরল ফুটতে শুরু করে। এ অবস্থায় তাপ প্রয়োগ অব্যাহত থাকলে তরল দ্রুত 
বাষেপ পরিণত হতে থাকবে। 


ম্ফুটনাঙ্ক : যে তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট চাপে কোনো তরল পদার্থে স্ফুটন সংঘটিত হয় অর্থাৎ, তরল ফুটতে থাকে তাকে 


স্ফুটনাঙ্ক বলে। সাধারণত স্বাভাবিক চাপে কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ করা হয়। কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক 
বলতে আমরা সেই তাপমাত্রাকে বুঝি যে তাপমাত্রায় তরলের সম্পৃক্ত বাষ্ণ চাপ বায়ুমন্ডলীয় চাপের সমান হয়। 


৯.১৪। স্ফুটন প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণ 


17806075 17100167)0177 1009 1)01117)5 
তরল পদার্থের স্ফুটন সাধারণত নিষ্োন্ত বিষয়গুলো দারা প্রভাবিত হয় : 


(১) তরল পদার্থের প্রকৃতি : এক এক রকম পদার্থ এক এক রকম তাপমাত্রায় ফুটে থাকে। সুতরাং স্ফুটন তরনের 
প্রকৃতি ছারা প্রভাবিত হয়। 


(২) তরলের উপরস্থ চাপ : তরলের উপরস্থ চাপ বাঁড়লে স্ফুটনাজ্ক বেড়ে যায় এবং চাপ কমলে স্ফুটনাভ্কও কমে 
যায়। অর্থাৎ স্ফুটনের হার তরল পদার্থের উপরস্থ চাপের ওপর নির্ভর করে। 

(৩) তরলের বিশুদ্ধতা : তরল বিশুদ্ধ না হলে এর স্ফুটনাভক বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাজ্কের সমান হয় না। আবার, 
তরল পদার্থে কোনো বস্তু দ্রবীভূত থাকলে স্ফুটনাজ্ক বেড়ে যায়। যে তাপমাত্রায় পানি ফুটবে, চিনির পানি সে 
তাপমাত্রায় ফুটবে না, তার চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় ফুটবে। 


৯.১৫। চ্ফুটনাজ্কের ওপর চাপের প্রভাব 
81001 01 7১70998170 01) 5$0111110 1১017) 


চাপ বাড়লে তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় এবং চাপ কমলে জ্ফুটনাভ্ক কমে । স্বাভাবিক চাপে পানির স্ফুটনাভ্ক 
10001 কিন্তু চাপ যদি 76 ০ো। পারদ চাপ না হয়ে কম হয় তাহলে পানি 100০0 এর কম তাপমাত্রায় ফুটে। প্রতি 
2.7 ০ পারদ চাপের পরিবর্তনের স্ফুটনাঙ্ক 1০0-এ পরিবর্তিত হয়। নিচের পরীক্ষাগুলো ছারা স্ফুটনাজ্কের ওপর 
চাপের প্রভাব বুঝানো হয়েছে। 


ফ্র্যজ্কলিন-এর পরীক্ষা : একটি কাচের ফ্লাস্কে অর্ধেক পানি নিয়ে বার্নারের সাহায্যে ফুটানো হয়। এতে ফ্লাস্কের 
ভিতরের সমস্ত বায়ু বের হয়ে যায়। অতঃপর বার্নার সরিয়ে ফ্লাস্কটিকে একটি ছিপির সাহায্যে ক্ধ করে দেওয়া হয়। 
ছিপির মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিক্সান ১৪১ 


এবার ফ্লাস্কটি উদ্টিয়ে চিন্রানুষায়ী রাখা হয় [চিত্র ১.১৪]। বার্নার 
সরিয়ে নেওয়ার ফলে পানির স্ফুটন বন্ধ হয়ে যায়। এখন 
ফ্লাস্কটির উপর ঠান্ডা পানি ঢাললে দেখা যাবে যে ফ্লাস্কের পানি 
আবার ফুটাতে শুর করেছে যদিও থার্মোমিটারে উষ্ণতা 100০0 
থেকে কয়েক ডিত্রি কম। 


এব্প হওয়ার কারণ, ঠান্ডা পানি ঢালার জন্য ফ্লাস্কের তিতরের 
জলীয় বাঞ্চের কিছু অংশ ঠান্ডা হয়ে তরলে পরিণত হয় এবং এর 
উপরের বাষ্পচাপ কমলে স্ফুটনাজ্ক কমে যায়। 


৯.১৬। পেপিন - এর ভাইজেস্টার বা প্রেসার কুকার 

[১2110775 70156811507 [12988122 (000107 
পানির স্ফুটনাজ্ক বৃদ্ধি করে রান্না করার সময় কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। প্রেসার কুকারে পানির উপরস্থ চাপ বাড়িয়ে এর 
স্ক্টনাজ্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে রান্না করা সম্ভব হয়। 1681 সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ডেনিস পেপিন 
এ কুকার প্রথম ব্যবহার করেন বলে একে পেপিনের ডাইজেস্টারও বলা হয়। 


৯.১৫ চিন্সে এর্‌প একটি কুকার দেখানো হয়েছে। এটি একটি আ্যালুমিনিয়ামের তৈরী মোটা দেয়ালের পা্প। রাবার 


১৪২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


প্যাডের বেস্টনি দ্বারা ঢাকনিকে পাত্রের মুখে বায়ু নিরুদ্ধতাবে আটকানো যায়। ঢাকনিতে ছিদ্র আছে এবং এঁ ছিব্রের মুখ 
একটি পিন ভালভ বন্ধ করে রাখে। কোনো ওজনের সাহায্যে ভালতকে ছিদ্রমুখে আটকে রাখা হয়। বিভিন্ন ওজন 
ব্যবহার করলে পিন ভালতটি বিভিন্ন চাপে ছিদ্র বধ করবে এবং তার ফলে কুকারের ভিতরস্থ বাষ্পের চাপ বিতিন্ন হবে। 
এভাবে পানি 120০0 বা আরো বেশি উষ্ণতায় ফুটানো যায়। এতে জ্বালানি এবং সময় কম লাগে। যদি বাষ্ছের চাপ 
হঠাৎ বেশি হয়ে পড়ে তাহলে নিরাপদ ভালভটি খুলে যায় এবং অতিরিত্ত চাপ কমে যায়। এতে পাত্র ভাঙার ভয় থাকে 
না। এ ধরনের কুকারে দশ মিনিটে মাংস সিদ্ধ করা যায়। 


৯.১৭। সুউচ্চ পাহাড় বা পর্বতের উপর রান্না করা দুরূহ 

(00010716 15 0107616 01) (076 101) 01101017011] 01 71981111217 
পাহাড় বা পর্বতের উপর বায়ুর চাপ কম থাকায় পানির স্ফুটনাজ্ক কমে যায় অর্থাৎ, কম তাপমাত্রায় পানি ফুটতে পারে। 
হিসাব করে দেখা গেছে এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গে মাত্র 70৭0 তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করবে। পাহাড়ের উপর পানির 
সফুটনাজ্ক কম বলে কম তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে, কিন্তু মাছ, মাস, ডিম প্রভৃতি দ্রুত সিদ্ধ হয় না। মাছ, 
মাংস, ডিম প্রভৃতি সুসিদ্ধ হওয়ার জন্য যে তাপের প্রয়োজন হয়, পানি কম তাপমাত্রায় ফুটে বাষপীভূত হতে 
বাষ্পীভবনের সুগ্ততাপ গ্রহণ করে বলে মাছ, মাংস সেই পর্যাপ্ত তাপ পায় না, ফলে সুউচ্চ পাহাড় বা পর্বতের উপর রান্না 
করা দুরুহ হয়ে পড়ে। 
প্রেসার কুকার ব্যবহার করে এ অসুবিধা কাটানো যায়। 


৯-১৮। বাষগীভবনের আপেক্ষিক সুস্ততাপ 

১1)90180 19667817696 01 ৬2])01179007) 
কঠিন পদার্থের ন্যায় তরল পদার্থের অবস্থান্তর ঘটাতেও সুপ্ততাপের প্রয়োজন হয়। একটা বিকারে কিছু পানি নিয়ে এর 
মধ্যে একটা থার্মোমিটার রেখে তাপ দিলে দেখা যাবে যে পানির তাপমাত্রা 100০0 এসে স্থির হয়ে গেছে। এ 
তাপমাত্রায় পানি বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে। এ তাপমাত্রাই পানির স্ফুটনাজ্ক। তাপ প্রয়োগ অব্যাহত থাকলে দেখা 
যাবে যে সমস্ত পানি বাষ্পে পরিণত না হওয়া পর্যস্ত তাপমাত্রা স্ফুটনাজ্কেই স্থির রয়েছে। অর্থাৎ, পানি সুস্ততাপ গ্রহণ 
করে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। ঠিক একইভাবে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হওয়ার সময় সুপ্ততাপ 
বর্জন করে। পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্তে পৌছে যাওয়ার পর যদি তাপ সরবরাহ বধ করে দেওয়া হয় তাহলে পানির 
অবম্থান্তরও বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ, পানি আর বাষেপ পরিণত হবে না। 
তরল পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি না থাকলেও এর অণুগুলোর মধ্যে কিছুটা আকর্ষণ বর্তমান থাকে, যা 
তরল পদার্থের অণুগুলোকে এক জায়গায় ধরে রাখে। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল থাকে না। 
তরল থেকে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরের সময় সুস্ততাপ তরলের অণুগলোর মধ্যকার আকর্ষণী বলের বিরুদ্ধে কাজ করে। 
তরল পদার্থের অবস্থান্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় সুস্ততাপ তরল পদার্থের তরের ওপর নির্ভর করে। তাই বাষ্পীভবনের 
আপেক্ষিক সুগ্ততাপের (9990150 19901798 0৬৪10011500) সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয় : 
তাপমাত্রা স্ফুটনাজ্ে স্থির রেখে 1105 ভরের কোনো পদার্থকে শুধুমাত্র তরল অবস্থা থেকে বায়বীয় অবস্থায় 
রূপান্তরিত করতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে বাষপীভবনের আপেক্ষিক সুস্ততাপ বলে। 
বাষগীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপকে 1 দ্বারা সুচিত করা হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে 1715 ভরের কোনো 
তরল পদার্থকে বায়বীয় অবষ্থায় রূপান্তরিত করতে /২ তাপের প্রয়োজন হলে, 1/- 
একক : তাপের একককে ভরের একক দিয়ে ভাগ করলে বাষপীভবনের আপেক্ষিক সুস্ততাপের একক পাওয়া যায়। 
বাষগীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপের একক ] 151 | 1 15 পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাজ্ে স্থির রেখে শুধুমাত্র বাষ্গে 
পরিণত করতে যত জুল তাপ শস্তির প্রয়োজন হয় তাকে পানির বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ বলে। পানির 
বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ 2268000 ও 1$-1 বলতে বুঝায় 1000 তাপমাত্রার 115 পানিকে 1000 
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তাপমাত্রার জলীয় বাম্পে পরিণত করতে 2268000 তাপের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে, 1000 তাপমাত্রার 115 
জলীয় বাষ্প 1000 তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হওয়ার জন্য 2268000 7 তাপ বর্জন করে। 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 

১। তাপের একক কী? 
ক. ক্যালরি খ, ওয়াট 
গ.. জুল ঘ. কেলতিন 


২। ট্রেন যাওয়ার ফলে রেল লাইন গরম হয় কারণ- 


1,  যাস্ত্রিক শ্তি তাপ শক্তিতে রুপান্তরিত হয় 
1.  গতিশত্তি তাপ শত্তিতে রুপান্তরিত হয় 
11. রেলের অণুসমূহের গতি বৃদ্ধি পায় 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক. 1 খ, 11 
গ. 1 ঘ. 111 ও 111 
৩। 3090 তাপমাত্রায় একটি ইস্পাত বিমের দৈর্ঘ্য 40 17 হলে 1000০ তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্য কত হবে? 


ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ-সহগ 11 *10-€-1 


ক, 20.0154 10 খন, 30.0154 ঢা? 
গন 40.0308 7 ঘ* 35-0309 2 
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চিত্রের সাহায্যে ৪ এবং ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও 


100০0 


50০0 


246 8 10 12 14 16 18 20 (মিনিট) 
বরফ গলনের লেখ চিত্র 


৪। সম্পূর্ণ বরফ গলতে কত সময় লেগেছিল? 


ক. 2 মিনিট খ. এ মিনিট 
গ,. 6 মিনিট ঘ, ৪ মিনিট 


৫। গলিত পানির তাপমাত্রা স্ফুটনাথকে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময় কত মিনিট 
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সৃজনশীল প্রশ্ন 


শিমি গ্রামে বাস করে। তাদের গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় সে হ্যারিকেনের আলোতে লেখাপড়া করে। একদিন পড়ার সময় 
সে পানি পান করছিল। হঠাৎ অসতর্কতাবশত কিছু পানি হ্যারিকেনের কাচের চিমনিতে লাগে এবং চিমনিটি ফেটে যায়। 
অতি উৎসাহী হয়ে সে একটি গরম লোহায় পানি ঢাললেন। দেখা গেল লোহা ফেটে যায়নি। শিমি তার বিজ্ঞান শিক্ষক 
বাবার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি শিমিকে পদার্থের প্রসারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা দিলেন। 
তিনি তাকে পানির ব্যতিক্রমী প্রসারণ সম্পর্কেও বোঝালেন। 


পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের সংজ্ঞা দাও? 

চিমনি ফেটে যাওয়ার কারণ কী? 

চিমনি ফেটে গেলেও লোহার কিছু হয়নি কারণটি ব্যাখ্যা কর। 

পানির ব্রতিক্রমী প্রসারণ কীভাবে শীত প্রধান দেশগুলোতে জলজ জীব বৈচিত্র রক্ষায় ভূমিকা রাখে 
আলোচনা কর। 


গ্রে সি ডি 


ফর্মী-১৯, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


দশম অধ্যায় 


ক্যালরিমিতি 


041.001২11১1787 71২ 
আমরা জানি তাপ একপ্রকার শত্তি। তাপের একক জুল। কিন্তু এককের আন্তর্জীতিক পদ্ধতি চালুর পূর্বে তাপের সবচেয়ে প্রচলিত 


একক ছিল ক্যালরি। তাই তাপ বিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ পরিমাপ করা হয়, সেই শাখাকে ক্যালরিমিতি বলে। এ অধ্যায়ে 
আমরা কীভাবে তাপ পরিমাপ করা হয় এবং তাপের পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত বিতিন্ন রাশি সম্পর্কে ধারণা লাত করব। 


১০.১। তাপধারণ ক্ষমতা ও আপেক্ষিক তাপ 

[7021 021)080 2710 91990110 17621 

কোনো বস্তুতে অন্তর্নিহিত তাপশক্তির পরিমাণ বস্তুটির ভর, উপাদান এবং তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। 

বস্তুর ভর : একই পদার্থের বিভিন্ন ভরের বস্তুর তাপমাত্রা সমপরিমাণ বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন পরিমাণ তাপের প্রয়োজন 
হয়। এক কাপ পানি গরম করতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাপশত্তির প্রয়োজন হয় এক 
কেতলি পানি গরম করতে। 


বস্তুর উপাদান : সমভরের বিভিন্ন উপাদানের বদ্তুর সমপরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ 
ভিন্ন হয়। এক কিলোগ্রাম আ্যানুমিনিয়ামের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, এক 
কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রা এ একই পরিমাণ বাড়াতে প্রায় গীচগুণ বেশি তাপের দরকার হয়। 

তাপমাত্রা বৃদ্ধি : একই বস্তুর (ভর ও উপাদান একই) বিভিন্ন পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিতিন্ন পরিমাণ তাপের 
প্রয়োজন হয়। কোনো একটি বস্তুর তাপমাত্রা | ? (1০0) বাড়াতে যে তাপ লাগে, তার তাপমাত্রা 10 € (10০0) 
বাড়াতে দশগুণ বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। 

এ থেকে দেখা যায় যে কোনো বস্তুর তাপ ধারণ করার ক্ষমতা বস্তুর ভর, উপাদান এবং তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। 
বিভিন্ন বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা তাই বিভিনন। 

ক. তাপ ধারণ ক্ষমতা (11981 0819980165) : 


কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1 [ বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে এঁ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে। একে 0 দিয়ে 
প্রকাশ করা হয়। কোনো বস্তুর তাপমাত্রা £ [ বাড়াতে যদি 3 পরিমাণ তাপ লাগে, তবে তাপমাত্রা 1 ঘি 
বাড়াতে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, তাপধারণ ক্ষমতা 


9 
দন্ত 
একক : তাপের একককে তাপমাত্রার একক দিয়ে ভাগ করলে তাপধারণ ক্ষমতার একক পাওয়া যায়। সুতরাং, তাপধারণ 
ক্ষমতার একক জুল/কেলতিন (/) বা [1 
কোনো বন্তুর তাপধারণ ক্ষমতা 5000 71 বলতে বুঝায় এ বন্তুর তাপমাত্রা 17 বাড়াতে 5000 জুল তাপের 
প্রয়োজন হয়। 
খ. আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা বা আপেক্ষিক তাপ (97১60170 17691 091)9016 07 91১9180 17686) : 


কোনো বস্তুর 115 ভরের তাপমাত্রা 1 ? বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে এ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ 
বলে। আপেক্ষিক তাপকে € বা ও ছারা প্রকাশ করা হয়। 
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ঢা) 1৪ ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা /,9 [ বাড়াতে যদি 0 পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তবে 115 ভরের বস্তুর 
তাপমাত্রা 17 পরিমাণ বাড়াতে 3/77 /9 তাপের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আপেক্ষিক তাপ 


2. টি 
৯ 


একক : তাপের একককে ভরের একক এবং তাপমাত্রার একক দিয়ে ভাগ করলে আপেক্ষিক তাপের একক পাওয়া যায়। সুতরাং 
আপেক্ষিক তাপের একক জুল/কিলোগ্রাম _ কেলতিন (1/-7) বা ] 1£-10-1| লোহার আপেক্ষিক তাপ 460 118-10-1 
বলতে বুঝায় 1105 লোহার তাপমাত্রা 1]₹ বাড়াতে 460 ] তাপের প্রয়োজন হয়। 


কয়েকটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ 
পদার্থ আঃ তাপ পদার্থ আঃ তাপ 
718 1 18 1 
কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ 
জ্যালুমিনিয়াম 900 পানি 4200 
টিন 210 পারদ 140 
তামা 400 খ্রিসারিন 2330 
রুপা 230 তারপিন তেল 1800 
লোহা 460 বেনজিন 1700 
স্লীসা 130 বায়বীয় পদার্থ 
পিতল 380 জলীয় বাপ 2000 
কাচ 670 অক্সিজেন 910 
বরফ 2100 বাতাস 1050 
দস্তা 380 
মানব দেহ 5470 
পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপের গুরুত্ব : 


অন্যান্য পদার্থের তুলনায় পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 7108-17.-1 অনেক বেশি । মাটির আপেক্ষিক তাপ প্রায় 800 
12101 নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটির তাপমাত্রা 17 বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, সমপরিমাণ পানির তাপমাত্রা 11 
বাড়াতে তার পীচগুণের চেয়েও বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। আবার 10 তাপমাত্রা কমানোর জন্য মাটির চেয়ে পানিকে 
অনেক বেশি তাপ বর্জন করতে হয়। এর ফলে স্থলভাগের চেয়ে সামুদ্রিক অঞ্চলের তাপমাত্রা অনেক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি বা 
ত্রাস পায়। যেহেতু দ্বীপগুলো পানি দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাই খতু পরিবর্তনে স্থলতাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রার 
পরিবর্তনের তুলনায় হ্বীপ অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিবর্তন অনেক কম হয়। এই কারণে শীত ও গ্রীষ্মে মধ্য এশিয়ায় 
তাপমাত্রার যত পার্থক্য হয়, দ্বীপ অঞ্চলে তাপমাত্রার পার্থক্য তত হয় না। 


পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপের কারণেই গাড়ির ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখার জন্য পানি ব্যবহৃত হয়। 
আপেক্ষিক তাপ ও তাপধারণ ক্ষমতার সম্পর্ক : 


কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 17 বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে এঁ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে। কোনো বস্তুর 
তর 1015 এবং তার উপাদানের আপেক্ষিক তাপ 9 হলে, আপেক্ষিক তাপের সং্ঞানুসারে 115 ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 
17 বাড়াতে ও জুল তাপের প্রয়োজন। 


ঢা) 15 বস্তুর তাপমাত্রা 17 বাড়াতে [19 জুল তাপ প্রয়োজন। কিন্তু সংজ্জানুসারে এটিই তাপধারণ ক্ষমতা, 0 
৮, ০ - 105 জুল 


১৪৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


বা আপেক্ষিক তাপ--তা সা 
সুতরাং, কতুর প্রতি একক ভরের তাপধারণ ক্ষমতাকে বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাগ বলে। 
তাপধারণ ক্ষমতা ও আপেক্ষিক তাপের পার্থক্য 
তাপধারণ ক্ষমতা আপেক্ষিক তাপ 
১. কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 11 বাড়াতে যে তাপ ১. কোনো বস্তুর 1 105 ভরের তাপমাত্রা 1 
লাগে তাকে এ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে। পরিমাণ বাড়াতে যে তাপ লাগে তাকে এ 
বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ বলে। 
২. তাপধারণ ক্ষমতার একক ] [1 ২. আপেক্ষিক তাপের একক এ 18710₹-1 
৩. তাপধারণ ক্ষমতা হল বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য। | ৩. আপেক্ষিক তাপ হল ক্তুর উপাদানের 
একই উপাদানে তৈরি বিভিন্ন তরের বস্তুর। বৈশিষ্টয। একই উপাদানের সকল বস্তুর 
তাপধারণ ক্ষমতা বিভিন্ন । আপেক্ষিক তাপ একই। 


১০.২। ক্যালরিমিতির মূলনীতি 


[ঢআ])087)67169] 7৯7171010)10 01 08107171610 


আমরা জানি ভিন্ন তাপমাত্রার একাধিক বস্তুকে তাপীয় সংস্পর্শে আনা হলে তাদের মধ্যে তাপের আদান-প্রদান ঘটে। 
বেশি তাপমাত্রার বস্তুগুলো তাপ হারায় এবং কম তাপমাত্রার বস্তুগুলো তাপ গ্রহণ করে। তাপের এ গ্রহণ বা বর্জন কিন্তু 
বসতুগুলোর তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, এদের তুলনামূলক তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। বস্তুগুলোর 
তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত তাপ উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুতে প্রবাহিত হয়। শস্তির 
সংরক্ষণশীলতা সুত্র অনুসারে বেশি তাপমাত্রার বস্তুগুলো যে তাপ হারায় কম তাপমাত্রার বস্তুগুলো সেই তাপ গ্রহণ করে। 
এ থেকে আমরা তাপ পরিমাপের তথা ক্যালরিমিতির মূলনীতি পাই- যদি একাধিক বস্তুর মধ্যে তাদের বাইরের অন্য 
কোথাও থেকে তাপ এদের তিতর না আসে কিতবা এদের ভিতর থেকে কোনো তাপ বাইরে না যায়, কিংবা তাদের মধ্যে 
কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটে, তাহলে শক্তির সংরক্ষণশীলতা সূত্র থেকে আমরা পাই, গৃহীত তাপ - বর্জিত তাপ। 


১০.৩। তাপের পরিমাণ 
(989116165 01 87168 
আমরা জানি, কোনো বন্তুতে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয়, তবে তার তাপমাত্রা বাড়ে আর যদি তাপ অপসারণ করা হয়, 
তবে এর তাপমাত্রা কমে। বস্তু কর্তৃক গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণ নির্ভর করে বস্তুর ভর, এর উপাদানের 
আপেক্ষিক তাপ এবং তাপমাত্রার পার্থক্যের ওপর। 
কোনো বস্তুর ভর যদি 10 1.5, এর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ 9 7151 71, তাপমাত্রার পার্থক্য 07 
(49০0) হয়, তাহলে গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণ 3 হিসাব করা হয় এইভাবে, 
1 18 ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 1 7 বাড়াতে বা কমাতে গৃহীত বা বর্জিত তাপ 3 জুল 
[1] ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 1 7 বাড়াতে বা কমাতে গৃহীত বা বর্জিত তাপ 1093 জুল 
1015 ভরের বস্তুর তাপমাত্রা &9 1 বাড়াতে বা কমাতে গৃহীত তাপ বা বর্জিত তাপ 10349 জুল। 
সুতরাৎ 3-177/১6 জুল। 
অর্থাৎ, গৃহীত বা বর্জিত তাপ - ভর » আপেক্ষিক তাপ » তাপমাত্রার পার্থক্য। 
উদাহরণ ১০.১। একটি তামার ক্যালরিমিটারে তর 2005 এবং এর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ 400 ] 15111 
এর তাপমাত্রা 20০0; থেকে ?00-এ ওঠাতে কত তাপের প্রয়োজন হবে? 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সমাধান : 

আমরা জানি 

0-1719/9 

-0.2128 % 400 71-10-1501 
-40090 3 

উ; 4000] 


১৪৯ 


এখানে, 

ক্যালরিমিটারের তর, 10 - 2002 - 0.2 
আপেক্ষিক তাপ, 9 -400 7105-10-1 

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, £১9 - (70 20)০0- 50০ 50% 
প্রয়োজনীয় তাপ, 3-? 


উদাহরণ ১০.২। 100 € ভর বিশিষ্ট আ্যালুমিনিয়ামের পাত্রের তাপমাত্রা 200 বাড়াতে 1800 ] তাপ লাগে। 


আ্যানুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ বের করে। 


__ 1800 
0.1/2 & 20% 
- 900] 18-1-1 


উ- 900 1105-11- 


এখানে, 

ভর, 10 - 1008 ৯ 0.115 

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঞ6 - 20০০ 201 
গৃহীত তাপ, 3- 1800 
আযালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ, ও-? 


উদাহরণ ১০.৩। 120০0: তাপমাত্রার 505 ভরের একটি বস্তুকে 508 ভরের একটি ত্যালুমিনিয়ামের ক্যালরিমিটারে 
20০0 তাপমাত্রার 150 পানির মধ্যে নিক্ষেপ করা হলে মিশ্রনের তাপমাত্রা 30০0 পাওয়া গেল। বস্তুটির উপাদানের 
আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় কর। আ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ 900 7 76-171 


সমাধান : 

ধরা যাক, বস্তুর উপাদানের 

আপেক্ষিক তাপ, $ 

এখানে বস্তু তাপ বর্জন করে আর ক্যালরিমিটার ও এর 
মধ্যস্থিত পানি তাপ গ্রহণ করে। 

যেহেতু গৃহীত বা বর্জিত তাগ 

_ তর ৮ আঃ তাপ » তাপমাত্রার পার্থক্য 
01-0.05 * ৯৮90৭ 
ক্যালরিমিটারের গৃহীত তাপ 32 0.05৯900৯10] 
পানির গৃহীত তাপ, 33 0.15 * 4200 % 103 
আমরা জানি, বর্জিত তাপ-গৃহীত তাপ 

031 02+03 


এখানে 
বস্তুর তর - 505 - 0.051 
বদ্তুর তাপমাত্রা হ্রাস - 020 -_ 30):০- 90০90 
ক্যালরিমিটারের তর _50£ ৯ 0.051 
ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি -€(30 -_20)90 

_ 100 108 
পানির ভর -1508 -0.151 
পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি - 30 _20)0-1090-10% 
ক্যালরিমিটারের আঃ তাপ _ 900 7 155-10-1 
পানির আঃ তাপ - 4200 [15101 


0.095 * ৪ * 90- 0.05 * 900 * 10+ 0.15 * 4209 * 10 


বা 459 76750 
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৩- 15001170811 
উ: 1500 [18711 


উদাহরণ ১০.৪। 70০0 তাপমাত্রার 1008 পানিকে 100 তাপমাত্রার 200£ পানির সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করলে 
চুড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে? 


সমাধান : এখানে, 

ধরা যাক, চূড়ান্ত তাপমাত্রা 990 গরম পানির ভর 1005 - 0.118 

এখানে গরম পানি তাপ বর্জন করে আর ঠা্ডা পানি তাপ গ্রহণ করে। ঠান্ডা পানির তর-2008 _ 02108 

যেহেতু গৃহীত বা বর্জিত তাপ - ভর »* আঃ তাপ % গরম পানির তাপমাত্রা ত্রাস - 60-০০)-00-6)% 
তাপমাত্রার পার্থক্য 

গরম পানির বর্জিত তাপ, 31-0.1 * 4290 * (0-9) ঠান্ডা গানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি -(9-10)9০-(৪-10) 
ঠান্ডা পানির গৃহীত তাপ, 32-0.2 * 4290 *-10)] পানির আঃ তাপ - 4200 7 18-11-1 


আমরা জানি, বর্জিত তাপ-গৃহীত তাপ 

বা, 31-02 

বা, 0.1 * 4200 % (0 --9)- ০.2 * 4200 * 00-_10) 
রাঃ7-0:16.-0:28.2 

বা, 0.309-9 

0- 30০০ 

উ: 300 


উদাহরণ ১০.৫। 300 তাপমাত্রার এবং 840 ] 1:5-17-1 আপেক্ষিক তাপ বিশিষ্ট 115 তরের একটি বস্তুকে 
100০0 তাপমাত্রার 215 তরের পানির মধ্যে রাখা হল। মিশ্রনের তাপমাত্রা নির্ণয় কর। 


সমাধান : 

ধরা যাক, মিশ্রণের তাপমাত্রা 990 এখানে, 

এখানে বস্তু তাপ গ্রহণ করে আর পানি তাপ বর্জন করে। বক্তুর ভর - 115 

যেহেতু গৃহীত বা বর্জিত তাপ-ভর % আ: তাপ % তাপমাত্রার পার্থক্য ; বক্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি - (-30)০-(৪-30) 
-নবদতুর গৃহীত তাপ, 01- 1 % 840 * (9-30)1 বস্তুর আঃ তাপ, - 840 [18171 

পানির বর্জিত তাপ, 3১2 * 4200 * (100-9)] পানির তর - 2125 

আমরা জানি, গৃহীত তাগ - বর্জিত তাপ পানির তাগমা্রাত্থাস - 000-9)-০- 000-6)% 


1 * 840 * (9 - 30) 2 * 4200 * (0100-_9) 
বা 8409 -_ 25200 - 840000 _ 8400 9 


বা 9240 9 _ 865200 
৮58 ল 93,640 


পানির আঃ তাপ _ 4200 [18711 


উ: 93.64০0 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১০.৪। ক্যাঙ্গরিমিটার 


€]0ণ716167 


যে যস্ত্রের সাহায্যে তাপ পরিমাপ করা হয়, তাকে ক্যালরিমিটার 
বলে। বিজ্ঞানী রেনো একটি উন্নত ধরনের ক্যালরিমিটার 
উদ্ভাবন করেন। একে রেনোর ক্যালরিমিটার বলা হয়। এর 
তিনটি প্রধান অংশ থাকে, ক্যালরিমিটার, গেট ও বাম্ল 
উত্তাপক। নিচে এর বিভিন্ন অংশগুলো বর্ণনা করা হল। 


ক্যাপরিমিটার : এ যন্ত্রের প্রধান অংশ হচ্ছে একটি চোঙাকৃতি 
পাত্র ০১ যাকে ক্যালরিমিটার বলে। সাধারণত পাত্রটি তামা 
দিয়ে তৈরি করা হয়। একটি বড় কাঠের বাজে অপরিবাহী 
বস্তুর উপর এটি বসানো হয়। ক্যালরিমিটারে একই পদার্ধের 
তৈরি একটি নাড়ানি বা আলোড়ক [২ থাকে। স্ট্যান্ডের 
সাহায্যে একটি থার্মোমিটার "' ঝুলানো হয় যা ক্যালরিমিটারে 
রাখা তরলের তাপমাত্রা মাপার জন্য এর মধ্যে নিমজ্জিত 
থাকে। ক্যালরিমিটারের ঢাকনি 1 - এর মধ্যে থার্মোমিটার ও 
আলোড়ক প্রবেশ করানোর জন্য একটি ছিদ্র থাকে। 
ক্যালরিমিটারকে চারদিক বন্ধ একটি প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। 


১৫১ 


চিত্র : ১০.২ 


গেট : ক্যলরিমিটার 0 এবং বাফা উত্তাপক 9-এর মাঝে 
একটি গেট 7 থাকে। এটি ক্যালরিমিটার ও বাষ্প উত্তাপক-_ 
এর মাঝে দেয়াল হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনমত গেটটিকে 
উপরে তুলে ক্যালরিমিটারটিকে বাষ্প উত্তাপকের নিচে আনা 
হয়। 


বাপ উত্ভাপক : বাষপ উত্তাপক 9-এ কোনো ক্ষুদ্র বস্তুকে 
বাষেপর প্রত্যক্ষ সংকপর্শ ছাড়াই উত্তপ্ত করা যায়। ১০.২ চিত্রে 
এর একটি লম্চ্ছেদ দেখানো হল। বাষ্প উত্তাপকে একই 
অক্ষবিশিষ্ট দুটি তামার ফাঁপা চোঙ 4, ও 73 থাকে। চোঙ দুটির 
মধ্যবর্তী বায়ুপূর্ণ স্থানের দুই মুখ বন্ধ এবং [3 চোগ্ের উপরের 
দিকে একটি আগম নল এবং নিচের দিকে একটি নির্গম নল 
লাগনো আছে। রাবার নল দিয়ে আগম নলটি একটি বয়লারের 
সাথে যুক্ত করা হয়। 

বয়লার থেকে বাষ্প আগম নল দিয়ে চোঙ দুটির মধ্যবর্তী 
স্থানে প্রবেশ করে এবং নির্গম নল দিয়ে বের হয়ে যায়। 4. 
নলটির উপরের মুখ কর্ক দিয়ে বন্ধ করা থাকে এবং 


নিচের মুখে একটি ঢাকনি 7 থাকে যা ইচ্ছামত সরানো যায়। কর্কের মধ্যে একটি ছিদ্র দিয়ে সুতার সাহায্যে কঠিন 
বস্তু 10-কে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং অন্য একটি ছিদ্র দিয়ে থার্মোমিটার £-কে প্রবেশ করানো হয়। ফলে বস্তুটি বাষ্ণের 


সম্পর্শে না এসেও পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত হয়। 


১৫২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১০.৫। কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় 


[)০6০1001119610]7) 01 910০010 17096 01 90110 


কার্ধপ্রণালি : প্রথমে রেনোর ক্যালরিমিটারটিকে পরিষকার ও শুষক করে ওজন করে ভর নির্ণয় করা হয়। তারপর 
ক্যালরিমিটারের মধ্যে কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ নেওয়া হয় যার আপেক্ষিক তাপ জানা এবং যাতে কঠিন পদার্থাটি 
অন্রবণীয় এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্িয়। পুনরায় ক্যালরিমিটারকে ওজন করা হয়। এই দুই ওজনের পার্থক্য থেকে তরল 
পদার্থের তর নির্ণয় করা হয়। এখন ক্যালরিমিটারকে কাঠের বাক্সে রেখে থার্মোমিটারের সাহায্যে তরল তথা 
ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। 

এখন যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করতে হবে তার সুবিধাজনক আকৃতির একটি খণ্ড নিয়ে ওজন করে ভর নির্ণয় 
করা হয়। তারপর এ খন্ডটিকে একটি সুতার সাহায্যে বাষ্প উত্তাপকের মধ্যে ঝুলিয়ে গরম করা হয়। কঠিন পদার্থটির 
তাপমাত্রা সর্বাধিক হয়ে স্থির হলে থার্মোমিটারের সাহায্যে তা নির্ণয় করা হয়। এবার ক্যালরিমিটারটিকে বাষ্প 
উত্তাপকের নিচে এনে সুতা কেটে গরম কঠিন পদার্থটিকে তরলের মধ্যে ফেলা হয়। গরম কঠিন পদার্থ তাপ হারাবে এবং 
ক্যালরিমিটার ও তরল পদার্থ তাপ গ্রহণ করবে। ক্যালরিমিটারটিকে নাড়ানি দিয়ে ভালভাবে নেড়ে মিশ্রণের সবৌচ্চ 
তাপমাত্রা থার্মোমিটারের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। 

হিসাব : ধরা যাক, 

ক্যালরিমিটারের ভর - 10, 18 

তরল পদার্থের ভর - 711 1 

কঠিন পদার্থের ভর - [251 

ক্যালরিমিটারের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ _ 9০] 15171 

তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ - 91 15111 

কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ 9» -? 

ক্যালরিমিটার ও তরল পদার্থের প্রাথমিক তাপমাত্রা - 01০0 

গরম কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা - 9১০০ 

মিশ্রণের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা - 0০0 

এ পরীক্ষায় ক্যালরিমিটার ও তরল পদার্থের তাপমাত্রা 01০0 থেকে 0০০-এ ওঠতে তাপ গ্রহণ করে। 
ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা (9/-01)০0:- (6: _ 01) বৃদ্ধিতে এর গৃহীত তাপ 01 10966, _-01)] 

তরল পদার্থের তাপমাত্রা (0 91)০0 » (9৮. _91)%. বৃদ্ধিতে এর গৃহীত তাপ 2২ 10181 (6৮-91) 

কঠিন পদার্থটির তাপমাত্রা 92০0 থেকে 0০০0 এ নেমে আসতে অর্থাৎ, (92 _ ০০)০০ 092 _ 0০). তাপমাত্রা 
ত্রাসের জন্য বর্জিত তাপ 

3 107598092 ন্‌ 6.)1 

অন্য উপায়ে তাপের আদান প্রদান না হওয়ায় ক্যালরিমিতির মূলনীতি থেকে আমরা পাই, বর্জিত তাপ-গৃহীত তাপ 

৩ - ৩17 2 

[759,002 _ 00) ৯170,9090-01) 4 [7151 (9৮01) 

বা, 90092 _ 00০) » (0059০ + 00191)09-01) 

[7১০74 - 
বা,3১- 87775, টিকা 
১০.৬। বরফ গননের আপেক্ষিক সুস্ত তাপ নির্ধয় 
1)০6017011196107) 01 91)60850 1,966] 17926 01 106 


কার্ধপ্রণাণি : একটি শুষক ও পরিষকার ক্যালরিমিটার নিয়ে নাড়ানির সাথে সরু তারের জাল সংযুক্ত করা হয়। এরপর 
একে ওজন করে এর ভর নির্ণয় করা হয়। ক্যালরিমিটারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সামান্য গরম পানি দিয়ে পূর্ণ করে 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৫৩ 


আবার ওজন নেওয়া হয়। এই দুই ওজনের পার্থক্য থেকে গরম পানির ভর পাওয়া যায়। একটি সুবেদী থার্মোমিটারের 
সহায্যে গরম পানির তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। এখন কয়েক টুকরা ব্রফকে পরিষকার পানি দিয়ে ধুয়ে চোষ কাগজ দিয়ে 
শুকিয়ে নিয়ে চোষ কাগজ দিয়ে ধরে পানিতে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। নাড়ানির জালের নিচে বরফ টুকরোগুলোকে 
রেখে আস্তে আস্তে নাড়ানো হয়। এই অবস্থায় বরফ গলতে থাকে এবং পানির তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। সম্পূর্ণ 
বরফ গলে যাওয়ার পর মিশ্রণের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সুবেদি থার্মোমিটারের সাহায্যে মাপা হয়। এরপর পানির তাপমাত্রা 
কক্ষ তাপমাত্রায় পৌঁছলে পুনরায় ক্যালরিমিটারের ওজন নেওয়া হয়। তৃতীয় ওজন থেকে দ্বিতীয় ওজন বাদ দিয়ে বরফের 
তর নির্ণয় করা হয়। 

হিসাব : ধরা যাক, 

ক্যালরিমিটারের ভর - 17015 

গরম পানির ভর - 1715 

বরফের ভর 1072 

ক্যালরিমিটারের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ - 9০] 15-176-1 

পানির আপেক্ষিক তাপ -3,া 1০171 

ক্যালরিমিটার ও গরম পানির তাপমাত্রা - 010 

মিশ্রণের সর্ধনিয় তাপমাত্রা -0৭0 

বরফ গলনের সুপ্ত তাপ _ 11 

এখানে ক্যালরিমিটার ও গরম পানি তাপ বর্জন করে আর বরফ তাপ গ্রহণ করে। 

ক্যালরিমিটারের তাপমাত্রা 910 থেকে 90 এ নেমে আসতে অর্থাৎ, (01 _0)90 ৯ (91 _ 9৮) তাপমাত্রা 
ত্রাসের জন্য বর্জিত তাপ 01- 159০01 _ 9£)| গরম পানির তাপমাত্রা 010 থেকে 0৮+০-এ নেমে আসতে 
অর্থাৎ, (91 _ 0)+০,- (61 _ 0) তাপমাত্রার হ্রাসের জন্য বর্জিত তাপ 

025 09(9। _0৮) 7। 

তাপ গ্রহণ দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয় : (ক) প্রথমত, 0০0: তাপমাত্রার বরফ গলে 0০ তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে 
সুস্ততাগ গ্রহণ করে, (খ) ছিতীয়ত, বরফ গলা পানির তাপমাত্রা 0০ থেকে 0৮০-এ পৌঁছতে তাপ গ্রহণ করে। 00 
তাপমাত্রার [715 বরফ 00 তাপমাত্রার পানিতে পরিণত হতে, বরফ কর্তৃক গৃহীত তাপ 03২ 111 

0০0 তাপমাত্রার 11 বরফ গলা পানির তাপমাত্রা 6.0. এ পৌঁছতে অর্থাৎ, এর তাপমাত্রা (6, _ 0)০০ ৯ 6. 
বৃদ্ধিতে গৃহীত তাপ 

(4 10079/0/ 

অন্য কোনো উপায়ে তাপের আদান প্রদান না হওয়ায় 

গৃহীত তাপ _ বর্জিত তাপ 

অর্থাৎ, 33+ 34৯ 01+ 05 

[00717 100755/017 ৯10090001 _ 07) + 005/98/601 _ 0৮) 


10111 (0069571059৬) 01 _ 00) _10015010 


+ 919 
£ (0069 পি 1 ঢা) 900 | 1151 


উদাহরণ ১০-৬। 20%0 তাপমাত্রার 0.11-5 টিনকে গলাতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ণয় কর। টিনের আঃ তাপ 210 
108-17-1টিনের গলনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ 58800 01.2-1 এবং গলনাভ্ক 23201 


1 


ফর্মা-২০, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১৫৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সমাধান : 

এখানে, টিনকে গলাতে দুই পর্যায়ে তাপ প্রয়োগ করতে হবে; (১) টিনকে গলনাঙ্তক পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে(২) গলনাঙ্ক 
টিনকে গলাতে । 

(1) 200 তাপমাত্রার 0.1105 টিনকে 2320 তাপমাত্রায় উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় তাপ, 

01 ভর * আঃ তাপ % তাপমাত্রার পার্থক্য 

-0.115 * 210 715-10-10232 -20)%4 

_ 4452 এ 

(2) 2320 তাপমাত্রায় 0.1155 টিনকে গলাতে প্রয়োজনীয় তাপ, 

(3 ভর % আপেক্ষিক সুস্ত তাপ 

- 0.112%58800 151 

- 58804 

মোট তাপ, 3২৯ 01+ 0১ 

-4452 7 + 59880 7 

_ 10332 4 

উ: 10332 

উদাহরণ ১০.৭। 516 বরফ গলিয়ে 500 তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ণয় কর। বরফ 
গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ 336000 71811 

সমাধান : 

এখানে দুই পর্যায়ে তাপ প্রযুক্ত হয়। (১) গলনাত্তেক বরফকে গলাতে (২) বরফ গলা পানির তাপমাত্রা 5090 - এ উন্নীত 
করতে। 

(1) 00 তাপমাত্রার 51 বরফকে 00 পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ, 031 ভর » গলনের আপেক্ষিক 
সুপ্ত তাপ - 508 ৮ 336000 11 -1680000] 

(9) 0০ তাপমাত্রার 51 পানিকে 500 তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ, 

(2 ভর % আঃ তাপ » তাপমাত্রার পার্থক্য 

_ 515 ৮4200 01 11050 - 0)% 

_ 105009009৭1 

“মোট তাপ, 3 0102 

_ 1680000 ] + 105090009 - 27300900 

উ: 2730000 

উদাহরণ ১০.৮। _20%0 তাপমাত্রা 0.115 বরফকে 1000 তাপমাত্রার জলীয় বাষ্কো পরিণত করতে প্রয়োজনীয় 
তাপের পরিমাণ নির্ণয় কর। বরফের আপেক্ষিক তাপ 2100 ] 18-1-1 বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ 
336000] 11 এবং পানির বাষ্গীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ 2268000 1151 


সমাধান : 

এখানে তাপ গ্রহণ চার পর্যায়ে সম্পন্ন হয় 

(1) 20০0. - এর 0.175 বরফকে 0:০0 এর বরফে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ, 
01 ৯ ভর * আঃ তাপ » তাপমাত্রার পার্থক্য 

₹0.1155 % 2100 18-10-110_ (-20)] 

- 42009 
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(2) 00 -এর 0.118 বরফকে 0:০-এর পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ 
02 ৯ ভর » গলনের আপেক্ষিক সুস্ত তাপ 

- 0.115 * 336000 181 

_336090] 


(3) 0:0 -এর বরফ গলা 0.1155 পানিকে 100:0-এর পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ, 
033 ভর * আ. তাপ % তাপমাত্রার পার্থক্য 

- 0.1055 4200 ]1510-1000-0)%. 

»- 42000 4 


(4) 1000 এর 0.115 পানিকে 10090-এর জলীয় বাষ্ণে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ, 
04২ ভর % বাষগীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ 

_ 0.1105 % 2268000 7151 

_ 226800 এ 

সুতরাং, মোট তাপ, 3 31+ 32+ 33+ 04 

_ 4200 ]+ 33600 ]+ 42000 4 +226800 1 


_ 306600 
উ :306600 
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
১। তাপ 3 এবং আপেক্ষিক তাপ 9 হলে তাপ এবং আপেক্ষিক তাপের সম্পর্ক কোনটি? 
ক... 3580. ক... 
4১9 9 
182 ই হু 28: 


17/59 ঢা 
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২। দেওয়া আছে 
1. 118 আ্যানুমিনিয়ামের তাপমাত্রা 17 বৃদ্ধি করতে যে তাগ লাগে সমপরিমাণ তারপিন তেলের তাপমাত্রা 
1[ বৃদ্ধি করতে তার দ্বিগুণ তাপ লাগে 
1, কোনো বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা বস্তুর ভর, উপাদান এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে 
111. তাপ ধারণ ক্ষমতার একক 11051771 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক, 1311 খ, 1 ও 111 
গ. 13111 ্ঘ. 1911 ও 111 


50 20) বস্তুর তাপমাত্রা 2090 থেকে 10090. এ উন্নীত করতে 1520 ] তাপ প্রয়োগ করতে হয়। 
উপরের তথ্য থেকে নিচের ৩ ও ৪নৎ প্রশ্নের উত্তর দাও : 


৩। বস্তুর ভরের আন্তর্জাতিক এককে প্রকাশিত মান কত? 
ক... 0.51% খ,. 5৮ 1010 
গু, 5%10-21 ঘ,. 0.0051 


৪। বস্তুর আপেক্ষিক তাপ কত ? 
ক. 32081775777 খ. 380 71£711-1 
গন. 3081 1051 ঘ* 3801 106 
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সৃজনশীল প্রশ্ন 


চিত্রে একটি কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ 9 নির্ণয়ের একটি পরীক্ষা দেখানো হল। উত্তপ্ত অবস্থায় কঠিন বস্তুর 
তাপমাত্রা 5090. এবং মিশ্রণের তাপমাত্রা 32901 চিত্র অনুসরণে নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও। 


আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে? 

উপরের পরীক্ষারটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। 

কঠিন বস্তুটি কী পরিমাণ তাপ হারাবে হিসাব কর। 

মূলনীতি অনুসরণ করে উপরের পরীক্ষার সাহায্যে কঠিন বস্তুটির আপেক্ষিক তাঁপ নির্ণয়ে কী কী 
সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর লেখ। 


শ্রেনি নিও 


একাদশ অধ্যায় 
তাপ সঞ্চালন 


1২৩11191001 017 2747 


তাপ বেশি তাপমাত্রা বিশিষ্ট স্থান থেকে কম তাপমাত্রা বিশিষ্ট স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। এই তাপ কীভাবে এক স্থান 
থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় আমরা এখন তা আলোচনা করব। তাপ তিন পদ্ধতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 
সধ্ভালিত হতে পারে; যথা পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ । এ অধ্যায়ে পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা তথা তাপধারকত্ব 
নিয়ে বিশদ আলোচনার পর আমরা তাপ সঞ্চালনের ঘটনার কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করব। সবশেষে দৈনন্দিন 
জীবনে আমরা তাপ সধ্লনের নিয়ম কীভাবে প্রয়োগ করি তার কয়েকটি উদাহরণ দেব। 


১১.১। পরিবহন 

(00000119011 
একটি লোহার বা অন্য কোনো ধাতব দণ্ডের একপ্রান্ত আগুনে ধরলে একটু পরেই অপরপ্রান্ত গরম অনুভূত হয়। এখানে 
তাপ দণ্ডটির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কীভাবে এল? দণ্ডটির অণুগুলোই নিজ নিজ স্থানে থেকে তাপকে একপ্রান্ত 
থেকে অন্যপ্রান্তে সঞ্চালিত করেছে। এই পদ্ধতির নাম পরিবহণ । 
যে পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো তাদের নিজস্ব স্থান পরিবর্তন না করে শুধু স্পন্দনের মাধ্যমে এক অণু তার 
পার্শ্ববর্তী অণুকে তাপ প্রদান করে পদার্থের উষ্ততর অংশ থেকে শীতলতর অহশে তাপ সঞ্চালিত করে সেই 
পদ্ধতিকে পরিবহণ বলে। 
তাপ পরিবহণের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন। এ পদ্ধতিতে পদার্থের উষ্ততর অণুগুলো তাপ গ্রহণ করে নিজের 
অবস্থানে থেকে স্পন্দিত হতে থাকে। এ স্পন্দনের মাধ্যমে উত্তপ্ত অণুগুলো পার্শ্ববর্তী শীতল অণুগুলোকে তাপ প্রদান 
করে, সেগুলো উত্তপ্ত হয়ে আবার তাদের পার্শ্ববর্তী অণুগুলোতে তাপ সধগরলিত করে। যে মাধ্যমের অণুগুলো যত বেশি 
সুদৃঢ় সেখানে পরিবহণ তত বেশি হয়ে থাকে। কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহণ সবচেয়ে বেশি হয়, তরলে 
তার চেয়ে কম, বায়বীয় পদার্থে অত্যন্ত কম এবং শূন্যস্থানের কোনো পরিবহণ হয় না। 
একটি ধাতব দণ্ডের এক প্রান্ত আগুনে রেখে অন্য প্রান্ত হাতে ধরে রাখলে কিছুক্ষণ পরেই হাতে বেশ গরম বোধ হয়। 
দণ্ডের যে প্রান্ত আগুনের মধ্যে আছে সেই অশের অণুগুলো আগুন থেকে তাপ গ্রহণ করে নিজের অবস্থানে থেকে স্পন্দিত 
হতে থাকে। এই স্পন্দনের মাধ্যমে উত্তপ্ত অণুগুলো পার্বতী শীতল অণুগুলোকে তাপ প্রদান করে। সেগুলো উত্তপ্ত হয়ে 
আবার পার্শবব্তা অণুগুলোতে তাপ সঞ্চালিত করে। এভাবে তাপ দণ্ডের উষ্ণতর অহশ থেকে শীতলতর অংশে সধগলিত 
হওয়ার পদ্ধতিই পরিবহণ । 


১১,২। পরিচলন 

(০078৮901101) 
একটি পাত্রে পানি রেখে তার নিচে তাপ প্রয়োগ করলে কিছুক্ষণ পর উপরের পানি গরম হয়। এখানে পাত্রের নিচের 
পানির তাপ উপরে এল কীভাবে? একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে পানির মধ্যে উপরে নিচে একটি স্রোত 
প্রবাহিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পানির অণুগুলোর চলাচল ছারা পানির এক অংশ থেকে অন্য অংশে তাপ সঞ্চলিত হচ্ছে। এই 
পদ্ধতির নাম পরিচলন। 


যে পদ্ধতিতে তাপ কোনো পদার্থের অণুগুলোর চলাচল দ্বারা উষ্ততর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্গালিত হয় 
তাকে পরিচলন বলে। 


তাপের পরিচলনের জন্যও জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তরল ও বায়বীয় পদার্থের তাপ এ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। তাপ 
গ্রহণ করে পদার্থের উষ্ণতর অংশের অণুগুলো শীতলতর অহশে চলে যায়, এভাবে অন্য অণুগুলো স্থান পরিবর্তন করে 
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নিজের গতির সাহায্যে তাপ সঞ্গালিত করে। কঠিন পদার্থের 
অণুগুলোর মধ্যে বন্ধন খুবই প্রবল হওয়ায় এরা স্থান পরিবর্তন 
করতে পারে না, ফলে কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের 
পরিচলন সম্ভব নয়। 

একটি কাচের পাত্রে পানি নিয়ে এর সাথে কিছু রং মিশানো 
হয়। এরপর নিচে তাপ প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, পাত্রের 
তলা থেকে একটি রঙিন পানির স্রোত উপরের দিকে ওঠে যায় 
এবং পাত্রের দেয়াল বেয়ে আর একটি স্রোত নিচে নেমে আসে। 
[চিত্র ১১.১]। পাত্রের তলার পানি প্রথমে তাপ গ্রহণ করে ফলে 
এটি উত্তপ্ত হয়ে হালকা হয় এবং উপরে ওঠে যায়। উপরের 
ঠান্ডা পানি নিচে নেমে আসে। এভাবে ক্রমাগত উষ্ণ পানির 
উপরে যাওয়া এবং শীতল পানির নিচে আসার ফলে সমস্ত পানি 
উত্তপ্ত হয়। সুতরাং এ পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো স্থান 
পরিবর্তন করে তাপ সঞ্চালন করে বলে এ পদ্ধতিকে পরিচলন 
বলে। 


১১.৩। বিকিরণ 

চ২901296107) 
পরিবহণ ও পরিচলনে তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হওয়ার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাপ 
সঞ্চালনের তৃতীয় একটি পদ্ধতি আছে_ যাতে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এ পদ্ধতিতে শৃন্যস্থানের এর মধ্য দিয়ে তাপ 
সঞ্চালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে তাপ তাড়িতচৌম্বক তরজ্ঞোর আকারে উষ্ণ বস্তু হতে শীতল বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। 
সুইচ টিপে একটি বৈদ্যুতিক বাতির অল্প দূর হাত ধরলে গরম অনুভূত হয়। বৈদ্যুতিক বাতিটি শূন্যস্থানে হওয়া সন্ত্বেও 
তাপ হাতে আসে। এ পদ্ধতির নাম বিকিরণ । 


যে পদ্ধতিতে তাপ জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের আকারে উঞ্ণ বস্তু থেকে শীতল 
বস্তুতে সঞ্লিত হয় তাকে বিকিরণ বলে। 

এ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার জন্য কোনো জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়েও তাপের 
বিকিরণ হতে পারে; যেমন - কাচ, কোয়ার্টজ ইত্যাদি। কিন্তু স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে তাপের বিকিরণ হয় না; যেমন 
- কাঠ, লোহা, পাথর ইত্যাদি। কয়েকটি তরলের মধ্য দিয়ে বিকিরণ সম্ভব; যেমন - কার্বন ডাইসালফাইড (052)। 
কিন্তু সাধারণত তরলের মধ্য দিয়ে বিকিরণ সম্ভব হয় না। পানির মধ্য দিয়ে তাপের আর্থশক বিকিরণ ঘটে। 

আমরা পৃথিবীতে সূর্য থেকে তাপ পাই। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে কয়েকশ কিলোমিটার বায়ুমন্ডল ব্যতিত আর কোনো জড় 
মাধ্যম নেই। সূর্য থেকে তাপ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের আকারে বিকিরণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আসে। 


তাপ সধ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতির পার্থক্য 


১. মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। | ১. মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। 


২. মাধ্যম উত্তপ্ত হয়। ২. মাধ্যম উত্তপ্ত হয়। ২. মাধ্যমের দরকার হয় না। 


ণ 
৩. মাধ্যমের কণাগুলোর ৩. মাধ্যমের কণাগুলোর ৩. তাপ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ 
স্থানচ্যুতি ঘটে না। স্থানচ্যুতি ঘটে। আকারে স্লিত হয়। 
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৪. সকল সন্ভাব্য পথে তাপ ৪. মাধ্যমের উত্তপ্ত অণুগুলোর | ৪. তাপ সরলরেখায় সঞ্ালিত হয়। 
সঞ্চালিত হয়। প্রবাহ রেখা অনুযায়ী তাপ 
হয় 


ক 
৬. সাধারণত এ | ৬. তরল ও বায়বীয় পদার্থে তাপ | ৬. বায়বীয় ও শূন্য মাধ্যমে তাপ 
তা | সত 
১১.৪। তাপ পরিবাহকত্ 
'ছা।077089] (07801801511 
সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ একইভাবে পরিবাহিত হয় না। একটি লোহার দণ্ডকে এক প্রান্ত আগুনে রেখে অন্য প্রান্ত 
স্পর্শ করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে গরম লাগে, কিন্তু একটি কাঠের দণ্ডের এক মাথা আগুনে রেখে অন্য মাথা স্পর্শ 
করলে হাতে গরম লাগে না। কারণ লোহা ও কাঠ সমানভাবে তাপ পরিবহণ করে না। কাজেই বিভিন্ন পদার্থের তাপ 
পরিবহণ ক্ষমতা বিতিন্ন। 


পরীক্ষা করে দেখা গ্লেছে, কোনো পরিবাহক পাতের বিপরীত সমান্তরাল পৃষ্ঠে তাপমাত্রার পার্থক্য থাকলে এর উষ্ণ পৃষ্ঠ 
থেকে শীত পৃষ্ঠে লম্বভাবে যে পরিমাণ তাপ পরিবহণ পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় তার মান ৫, পরিবাহকের দুই পৃষ্ঠের 
তাপমাত্রার পার্থক্য /১0 এর সমানুপাতিক, পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 4 এর সমানুপাতিক, তাপ পরিবহণের 
সময় £ এর সমানুপাতিক এবং পরিবাহকের দুই পৃষ্টের পুরুত্ব এ এর ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, 


0০০ 501 
৫ 


বা. 429 ফেব ারারেরর্র্রার্রা কারার ররর রা রর: 


এখানে ঢং একটি সমানুপাতিক ধুবক। এর মান পরিবাহকের উপাদানের ওপর নির্ভর করে। একে পরিবাহকের 
উপাদানের তাপ পরিবাহকত্ব বলে। (১১.১) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়। 


এ সমীকরণ যখন 4 - 1 একক, ৫- 1 একক, /১৪ - 1 এবং £ 15 হয় তখন [ 3 হয়। এর থেকে তাপ 
পরিবাহকত্বের নিম্নোন্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় : 


কোনো পদার্থের একক পুরুত্ব এবং একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশি$ কোনো খন্ডের দুই বিপরীত সমান্তরাল পৃষ্ঠের 
তাপমাত্রার পার্থক্য 1₹্‌ হলে, প্রতি সেকেন্ডে এর উষ্ণ পৃষ্ঠ থেকে শীতল পৃষ্ঠে লম্ঘভাবে যে পরিমাণ তাপ পরিবহণ 
পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয় তার মানকে এ পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব বলে। 


একক : (১১.২) সমীকরণ থেকে দেখা যায় 
তাপ * দৈর্ঘ্য 

ক্ষেব্রফল »* তাপমাত্রা * সময় 

এর একক 


ঢু এর একক হবে 


বা 
দৈর্ঘা * তাপমাত্রা * সময় 
অর 


ও এ 
1০ এর একক হবে নটার হ কেভিন লেকে (না) 
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ওয়াট 
সুতরাং তাপ পরিবাহকত্বের এনর রেনাি 
তামার তাপ পরিবাহকত্ব 385 ৬/11-17.1- বলতে বুঝায় 11 পুরুত্ব এবং | 12 প্রচ্থচ্ছদের ক্ষেত্রফলের তামার 
কোনো খণ্ডের দুই বিপরীত সমান্তরাল পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্য 10 হলে এর উষ্ণপৃষ্ঠ থেকে শীতল পৃষ্ঠে লম্বভাবে 
385 ঘখ হারে (অর্থাৎ, 15-এ 3857) তাপশক্তি পরিবহণ পদ্ধতিতে সধগ্ললিত হবে। 


কয়েকটি পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব, 
পদার্থ ছ(ড/10-1007) পদার্থ চ(ড/1)-11-1) 

আ্যালুমিনিয়াম 205 ইট 0.6 

লোহা ৪0 কর্কট 0.84 
তামা 385 কাচ 9.8 

পিতল 110 বরফ 1.6 

রুপা 406 0.04 

টিন 63 বাতাস 0.024 
সীসা 35 পানি 0.6 


উদাহরণ ১১.১। একজন লোক তার শরীরে ঢোণা? পুরু ফ্লানেলে জড়িয়ে রাখেন। বায়ুর তাপমাত্রা 2700 হলে তার 
শরীরের প্রতিবর্গ সে মি স্থান থেকে প্রতি ঘণ্টায় কী পরিমাণ তাপ বায়ুতে পরিবাহিত হবে? ফ্লানেলের তাপ পরিবাহকত্ 
0.05%/70-11-1 এবং এ লোকের শরীরের তাপমাত্রা 37001 


সমাধান : এখানে, 
আমরা জানি, ফ্লানেলের পুরুত্ব, - 621) - 6 % 10-32. 
ফ্লানেলের ক্ষেত্রফল, 4১ - 1022-10-41 
১/৪ সিকি 
৩-- তাপমাত্রার পার্থক্য &9 - 037-_27)0-100-10% 
_:0.05৬ঘ-171১610-4702 ৫101৯৫36909 রিনার রর -26998 
6১৫10-30 ররিরহি দা 
-30 ৬৪30 তাপ পরিবাহকত্ব ঘ _ 0.05৬410 171 
উ:30 


উদাহরণ ১১.২। কোনো ঘরের বাইরের তাপমাত্রা 30901 11712 ক্ষেত্রফল এবং 2171 পুরু একটি কাচের জানালার 
মধ্য দিয়ে 4000 / হারে তাপ তিতরে প্রবেশ করে। কাচের তাপ পরিবাহকত্ব 0.8 ড/77-17-1 হলে ঘরের ভিতরের 
তাপমাত্রা নির্ণয় কর। 


সমাধান : 
তাপমাত্রার পার্থক্য ৪ - (92 _ 01) আমরা জানি, এখানে, 
4১9 জানালার ক্ষেত্রফল /. - 1 1772 
ই জানালার পুরুত্ব, এ 2 1াণাা? - 2৯10-310 
৫ 
বা/ট » ২ তাপ পরিবহণের হার,_3 - 4000 ডা 
4000৬ ৮ 2 ৯ 10-3া) তাপ পরিবাহকত্ব, ₹- 0.8 17171 
২:0.8৯/77-10-1 ১1772 বাইরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, 9-3090 
- 10%- 1090 ভিতরের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, 91-? 


ফর্মা-২১, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 
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এখন 9 - (9১-01)- 10০0 
৮561৮921090 
»300- 1090 
» 20 
উং 200 
উদাহরণ ১১.৩। একটি ঘরের কোনো দেয়ালের ক্ষেত্রফল 30 7721 দেয়ালটি ইটের তৈরী এবং এর পুরু 25010) | 


ঘরের বাইরের তাপমাত্রা 3090. এবং ভিতরের তাপমাত্রা 2690. হলে দেয়াল দিয়ে কী হারে তাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ 
করছে নির্ণয় কর। ইটের তাপ পরিবাহকত 0.6 ড/10-11-1 


মাধান: এখানে, 
দেয়ালের ক্ষেত্রফল, 4. _ 30102 


3. ১৭ দেয়ালের পুরুতৃ, 0 25 010 _ল ৯ 10200 
তাপমাত্রার পার্থক্য, /0 _ (30-26)90 40 এ 
01449 
বা, তাপ পরিবাহকতৃ, ₹ _ 0.6৮/1710-1 
_:0:6ড/াএ-1 71১৫30002৮4 তাপ পরিবহণের হার-3-_ ? 
25 ১৫10-20 
_288%% 
উ: 288৬7 


উদাহরণ ১১.৪। 1.2) দীর্ঘ এবং 30102 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ একটি তামার দঙের একপ্রান্ত 090 
তাপমাত্রার বরফ এবং অপর প্রান্ত 10090 তাপমাত্রার ফুটস্ত পানির সংস্পর্শে রাখা আছে। 106 বরফ গলতে কত 
সময় লাগবে ? 


তামার তাপ পরিবাহকতৃ 3855/7-17.-1 এবং বরফ গলনের আপেক্ষিক সুস্ততাপ 336000 71511 


সমাধান : 
আমরা জানি, তামার দণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত তাপ উর্ানে 
//১0 রং 
ভি দণ্ডের দুই তলের দূরত্ব 1 1.2] 
আবার, বরফ কর্তৃক শোষিত তাপ, ্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, £১-301)2- 3 % 10 4102 
32- আআ] তাপমাত্রার পার্থক্য, ঞ0-৫100-_০0)০০- 100 
01-৫ রি 5 তাপ পরিবাহকত্ব, € - 385 ৬/107171 
| ্ বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ, 1._ 33609000108 
রা 7 ৪ বরফের তর, ঢা) -108- 10 * 10-98 
০ পরিবহণের সময়, £- ? 
6 ফুজঞ্তি 


_:10৯10-318 * 336000158-1 ৮ 1.27 
385৬7711671 ১ 3 ১ 10-402 ১৫100 
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১১.৫। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের তাপ পরিবাহকত্তের তুলনা : ইনজেনহাউজের পরীক্ষা 


(00]71)9715078) 01 11072] 00710006116199 01 101161617 1৬196915 : [11091118918925 
[70901171076 


যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজেই পরিবাহিত হয় 
সেগুলোকে সুপরিবাহক এবং যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ 
সহজে পরিবাহিত হয় না সেগুলোকে কুপরিবাহক আর যে সকল 
পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ একেবারেই পরিবাহিত হয় না 
তাদেরকে অপরিবাহক বলে। 


লোহা, তামা, রুপা, পারদ ইত্যাদি সুপরিবাহী পদার্থ। কাঠ, কর্ক, 
কাচ, রবার, পশম এবং প্রায় সকল তরল ও বায়বীয় পদার্থ তাপ 
কুপরিবাহক। ফেন্ট তাপ অপরিবাহক। 

সকল পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব যে সমান নয় তা 
ইনজেনহাউজের পরীক্ষা দিয়ে সহজে প্রমাণ করা যায়। 


পরীক্ষা : 


একটি ধাতব পাত্র নেওয়া হয়। সমান দৈর্ঘ্যে এবং সমান প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট বিভিন্ন ধাতব পদার্থের কয়েকটি দণ্ড নিয়ে 
প্রত্যেকটি দণ্ডের গায়ে মোম লাগানো হয়। এই দণগুলোর এক প্রান্ত ধাতব পাত্রের ভেতর ঢুকানো থাকে (চিত্র ১১.২)। 


এখন পাত্রের মধ্যে পানি রেখে নিচে থেকে তাপ প্রয়োগ করলে 1000. তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকবে এবং সকল 
দড্ডের নিচের প্রান্তের তাপমাত্রা একই হবে। কিন্তু উপরের অংশ শীতল থাকায় বিতিন্ন দণ্ডের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবাহিত 
হবে এবং দণ্গুলোর যে স্থানের তাপমাত্রা মোমের গলনাজ্কের বেশি হবে সেই স্থানের মোম গলে যাবে। 


দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দৈরধ্য পর্যস্ত মোম গলে গেছে। যে দণ্ডের তাপ পরিবাহকত্ব বেশি সেই দণ্ডের বেশি 
মোম গলে যায়। 


প্রকৃতপক্ষে কোনো পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব মোম যে দুরত্ব পর্যস্ত গলেছে সেই দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। কয়েকটি 
বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের তাপ পরিবাহকত্ব 11, 72, %3 এবং মোম যে দূরত্ব পর্যন্ত গলেছে তার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে /1, 12, ?3 
হলে দেখা যায় 
তা _12 73 
1... 722 702 
সুতরাং কোনো ধাতুর তাপ পরিবাহকত্ব জানা থাকলে ইনজেনহাউজের পরীক্ষার সাহায্যে অন্যান্য ধাতুর তাপ পরিবাহকত্ব 
নির্ণয় করা যায়। 


(১১.৩) 
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১১.৬। তাপ পরিবাহকত্‌ নির্ণয় : সার্লির পদ্ধতি 


[)919771017)811078 01778077718] (008001018511% :98871029 1৬1911890 


কোনো সুপরিবাহী পদার্থের অর্থাৎ, ধাতব পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব 
সার্জির পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। যে পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব 
নির্ণয় করতে হবে তার সুষম প্রস্থচ্ছেদের একটি দণ্ড 5 নেওয়া 
হয় [চিত্র ১১.৩]। দওটির 3 প্রান্ত একটি বাঙ্ণ প্রকোষ্ঠে দুকানো 
হয় অপর প্রান্তে একটি তামার নল 0: পেচানো থাকে। 0 নলের 
অধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত করা হয়। পানি 1 পথে প্রবেশ করে 
এবং টব পথে নির্গত হয়। [3 ও গু" থার্মোমিটার যথাক্রমে, গরম 
চির 35৫ পানি ও শীতল পানির তাপমাত্রা নির্দেশ করে। পরীক্ষণীয় দণ্ড 
এঘ্বে-এর মাঝে ৫10 দূরে দুটি গর্ত করে তাতে পারদ রেখে দুটি 
থার্মোমিটার 1? ও "্‌? স্থাপন করা হয়। তাপ ক্ষয় রোধ করার জন্য সমথ যন্ত্রটিকে তুলা, পশম ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে রাখা 
হয়। বাষ প্রকোষ্ঠে বাষ্প চালনা করা হলে বাষ্পের সং্পর্শে এসে 5০ দণ্ডের প্রান্ত উত্তপ্ত হয় এবং এই তাপ 
পরিবহণ পদ্ধতিতে দের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হবে। 0 কুডলী দিয়ে ঠান্ডা পানি চালনা নিয়ন্ত্রণ করলে কিছুক্ষণ পরে 
প্রতিটি থার্মোমিটার এক একটি স্থির তাপমাত্রা নির্দেশ করবে অর্থাৎ, স্থিরাবস্থার উদ্ভব হবে। 


এই স্থিরাবস্থায় পৌছানোর পরই পাঠ নিতে হয়। বিকিরণ পদ্ধতি বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাপ ক্ষয় না হওয়ায় দণ্ডের 
প্রত্যেক প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমান সময়ে সমপরিমাণ তাপ পরিবাহিত হবে, অর্থাৎ, তাপ প্রবাহের হার সমান হবে। 
এখন যদি কুডলী দিয়ে £ 9০ সময়ে 10 18 পানি প্রবাহিত হয় এবং [3 ও "4 থার্মোমিটার দুটি যদি 030 এবং 


940693 ৯ 94) তাপমাত্রা নির্দেশ করে, তবে € $০০-এ পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ : 

019 093-99)] 

এখানে ও হচ্ছে পানির আপেক্ষিক তাপ। 

আবার দণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি £১12 এবং "1 ও "'2 থার্মোমিটারের তাপমাত্রা 91০0 ও 092০00091 » 
92) হয়, থার্মোমিটার দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 0 70 এবং দণ্ডের পদার্থের তাপ পরিবাহকত্ব 7 হয় তাহলে £ ৪০০-এ 
পরিবাহিত তাপ 


4, (91 _92)£ 
৯২ 
৬2 ্ 
কিন্তু স্থিরাবস্থায়, 01- 02 
ছ/১ (919১) 
বা 73 09394) (1৪১) 
3(9২-০9,)৫ 
ঘ্ 005405 ভ:1514 54578585৯৪০ 9৮88 (১১.৪) 


১১,৭। তাপ সঞ্চালনজনিত ঘটনার উদাহরণ 


ঢা7009199 010787197111598071 01 [686 


১। রোদে রাখা এক টুকরা লোহাকে এক টুকরা কাঠের চেয়ে গরম এবং ঘরে রাখা এক টুকরা লোহাকে এক 
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টুকরা কাঠের চেয়ে ঠান্ডা মনে হয় : 

কোনো বস্তুর তাপমাত্রা যদি দেহের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ, বস্তুকে স্পর্শ করলে যদি বস্তু দেহে তাপ দেয় 
তবে বস্তুকে গরম মনে হবে আর যদি বস্তুর তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার চেয়ে কম হয় অর্থাৎ, বস্তুকে স্পর্শ করলে 
যদি দেহ থেকে তাপ নেয় তবে তাকে ঠান্ডা মনে হয়। 

যে বস্তু যত বেশি তাপের সুপরিবাহী হবে সে তত দ্রুত তাপ সঞ্চালন করতে পারে অর্থাৎ, তত দ্রুত তাপ দেবে বা তাপ 
নেবে। 

রোদে রাখলে এক টুকরা লোহা বা এক টুকরো কাঠের তাপমাত্রা এক হলেও যেহেতু লোহা তাপের সুপরিবাহক তাই লোহা 
তাড়াতাড়ি দেহে তাপ সধ্লন করে কিন্তু কাঠ তাপের কুপরিবাহক বলে কাঠ তাড়াতাড়ি তাপ লন করতে পারে না। 
কাজেই লোহা তাড়াতাড়ি দেহে তাপ পরিবহণ করে বলে লোহাকে কাঠের চেয়ে বেশি গরম মনে হয়। অন্যদিকে ঘরে 
রাখলে লোহা ও কাঠের তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রা থেকে কম থাকে বলে উভয়ই দেহ থেকে তাপ নেয়। কিন্তু লোহা 
সুপরিবাহক বলে দ্রুত তাপ নেয়, কাঠ কুপরিবাহক বলে তাড়াতাড়ি তাপ নিতে পারে না। কাজেই লোহা কাঠের চেয়ে 
বেশি তাপ শোষণ করে। সুতরাং দেহ দ্রুত তাপ হারায় এবং লোহাকে কাঠের চেয়ে বেশি ঠান্ডা মনে হয়। 

২। আগুনের পাশের কোনো স্থান থেকে একই দূরত্বে ঠিক উপরে বেশি গরম লাগে : 

বায়বীয় পদার্থে তাপ পরিচলন ও বিকিরণ উভয় পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হবার 
সময় নিচের বায়ু তাপ গ্রহণ করে হালকা হয়ে উপরে ওঠে যায় অর্থাৎ, পরিচলন পদ্ধতিতে বায়ুতে তাপ শুধু উপরের 
দিকে সঞ্চালিত হয়। বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ চারদিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়। 

আগুনের পাশের কোনো স্থানে তাপ শুধু বিকিরণ পদধতিতেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু একই দূরত্বে উপরের কোনো স্থানে 
তাপ বিকিরণ পদ্ধতি ছাড়াও পরিচলন পদ্ধতিতেও স্ধগলিত হয়। কাজেই একই দূরত্বে পাশের কোনো স্থান থেকে 
উপরের কোনো স্থানে দুই পদ্ধতিতে তাপ স্চগলিত হওয়ায় বেশি তাপ সঞ্চালিত হয়। ফলে পাশের কোনো স্থান থেকে 
একই দূরত্বে ঠিক উপরে বেশি গরম লাগে। 


৩। মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম আর রাতে তীব্র শীত অনুভূত হয় : 
দিনের বেলা সূর্য তাপ বিকিরণ করে, আর পৃথিবী সে তাপ শোষণ করে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ যত বেশি উত্তপ্ত হবে 
তত বেশি গরম অনুভূত হবে, আর ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে যত শীতল হবে তত বেশি শীত অনুভূত হবে। 
মরু অধ্চলের বায়ু শুষ্ক থাকে। এ শুষক বায়ু বিকিরণের জন্য স্বচ্ছ পদার্থ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ, শুষক বায়ুর মধ্য 
দিয়ে তাপ সহজে বিকিরিত হতে পারে। 
মরু অঞ্চলের দিনের বেলা তাই শুষ্ক বায়ুর মধ্য দিয়ে সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপ সহজেই তৃপৃষ্ঠে পৌছায় এবং তৃপৃষ্ঠ উত্তপ্ত 
হয়। তাই মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম অনুভূত হয়। 
আবার রাতের বেলায় ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে। মরু অঞ্চলের শুষক বায়ুর মধ্য দিয়ে এ বিকীর্ণ তাপ সহজেই বায়ুমণ্ডল 
ভেদ করে চলে যায় এবং ভূপৃষ্ঠ খুব শীতল হয়। এ জন্য রাতের বেলা তীব্র শীত অনুভূত হয়। 
১১.৮। তাপ সঞ্চালনের নিয়ম প্রয়োগের উদাহরণ 
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১। খড়ের ছাদযুন্ত ঘর গরমকালে ঠান্ডা এবং শীতকালে গরম থাকে : 


যে ঘরের ছাদের মধ্য দিয়ে গরমকালে বাইরে থেকে তাপ ভিতরে আসতে পারে না আর শীতকালে বাইরের তাপমাত্রা 
ঘরের ভিতর থেকে কম থাকায় বাইরে তাপ যেতে পারে না অর্থাৎ, যে ঘরের ছাদ কুপরিবাহক পদার্থের তৈরি হবে সেই 
ঘর গরমকালে ঠান্ডা আর শীতকালে গরম থাকে। 


১৬৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


খড় তাপের কুপরিবাহক। এছাড়া ছাদ খড়ের তৈরি হলে খড়ের মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক থাকে যাতে বায়ু আবদ্ধ থাকে। 
বায়ু তাপের কুপরিবাহক বলে গরমের দিনে বাইরের তাপমাত্রা বেশি হলেও খড়ের ছাদের মধ্য দিয়ে তাপ ভিতরে 
আসতে পারে না বলে ঘর ঠান্ডা মনে হয়। আবার শীতকালে বাইরের তাপমাত্রা কম থাকলেও তিতরের তাপ বাইরে যেতে 
পারে না বলে গরম মনে হয়। 


২। কম্বলে ঢেকে রাখলে মানুষের দেহ শীতের দিনে গরম থাকে, অথচ এক টুকরো বরফ কন্ঘনে ঢেকে রাখলে 
গরমের দিনে ঠান্ডা থাকে : 


কম্ঘল তাপের কুপরিবাহক কারণ কম্বলের ফীকে ফাঁকে অসংখ্য ছিদ্র পথে বায়ু আবদ্ধ থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহক 
বলে এই বায়ুস্তর তাপ সঞ্চালনে বাধা প্রদান করে। 


শীতের দিনে মানুষের দেহ কম্বলে ঢেকে রাখলে কম্বলের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহের তাপ বাইরে যেতে পারে না। 
ফলে শরীর গরম থাকে। অপর পক্ষে গরমের দিনে বায়ুম্ডল থেকে তাপ গ্রহণ করে বরফ গলতে থাকে। কিন্তু কম্বলে 
ঢাকা থাকলে কম্বল তাপের কুপরিবাহক বলে বাইরের তাপ কম্বল ভেদ করে বরফে আসতে পারে না। ফলে বরফ 
কোনো তাপ গ্রহণ করে না, তাই এটি ঠান্ডাই থাকে। 


৩। গরমের দিনে সাদা কাপড় ও শীতের দিনে রঙিন কাপড় ব্যবহার করা আরামদায়ক : 


যে কাপড় যত বেশি তাপ শৌষণ করে উত্তপ্ত হয় সেই কাপড় ব্যবহার করলে তত বেশি গরম লাগে। গরমের দিনে এমন 
কাপড় ব্যবহার করা হয় যা তাপ কম শোষণ করে আর শীতের দিনে এমন কাপড় ব্যবহার করা হয় যা বেশি তাপ শোষণ 
করে। 


বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা তার রঙের ওপরও নির্ভর করে। সাদা বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা একেবারেই কম এবং 
আপতিত তাপের বেশির ভাগই প্রতিফলিত করে, অপর পক্ষে রঙিন বস্তু বেশি তাপ শোষণ করে। গরমের দিনে সাদা 
কাপড় ব্যবহার করলে সূর্যের বিকীর্ণ তাপ সাদা কাপড়ে পড়ে বেশির ভাগই প্রতিফলিত হয়ে যায়, কাপড়ের তাপমাত্রা 
তাতে সামান্য বাড়ে। শীতের দিনে বিভিন্ন রষ্িন কাপড় ব্যবহার করলে সূর্যের তাপ কাপড়ে পড়ে শোষিত হয়। ফলে 
কাপড়ের তাপমাত্রা বাড়ে এবং আরাম লাগে। এ কারণে গরমের দিনে সাদা কাপড় ও শীতের দিনে রঙিন কাপড় ব্যবহার 
করা আরামপ্রদ। 


৪। কাচের ঘর বা সবুজ বাড়ি সব সময় গরম থাকে : 


বিকীর্ণ তাপ সব বস্তুর মধ্য দিয়ে সমভাবে স্লিত হতে পারে না। যে বস্তুর ভিতর দিয়ে বিকীর্ণ তাপ সধগলিত হতে 
পারে তাকে তাপস্চ্ছ এবং যে বস্তুর মধ্য দিয়ে তাপ সধ্গালিত হতে পারে না তাকে তাপরোধী পদার্থ বলে। বেশির ভাগ 
বস্তুই কয়েকটি বিশেষ তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপস্বচ্ছ আবার অন্য তরঙ্ঞা দৈর্ধ্য সাপেক্ষে তাপরোধীও হতে পারে। 
কাচের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্যের তাপ সহজে চলে যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ যেতে পারে 
না। 


কাচের এ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সবুজ বাড়ি (07667 10059) তৈরী। এ সবুজ বাড়িতে গাছপালা, ফুল, মূল্যবান 
উদ্ভিদ ইত্যাদি কাচের ঘরের মধ্যে রাখা হয়। কারণ সূর্য থেকে নির্গত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ কাচের মধ্য দিয়ে 
চলে যেতে পারে। এর ফলে গাছপালা বা মাটি গরম হয়ে যায়। গরম মাটি বা গরম গাছপালা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্ঞা 
দৈর্ঘ্যের তাপ বিকিরণ করে। এই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিবীর্ণ তাপ কাচের মধ্য দিয়ে বাইরে যেতে পারে না। ফলে 
কাচের ঘরটি বেশ গরম থাকে এবং ভিতরে রাখা বস্তুদের প্রায় সব সময়ই প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় রাখে। এর ওপর 
ভিত্তি করেই আজকাল শীতপ্রধান দেশে সবুজ বাড়ির বহুল ব্যবহার হচ্ছে। 
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অনুশীলনী 
বনুনিরবাচনি প্রশ্ন 


১। রৌদ্রে রাখা গাড়ীর জানালা বন্ধ রাখলে ভেতরে বেশি গরম অনুভূত হয় কারণ- 
1. কাচের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘের তাপ সহজে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না। 
11. কাচের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘের তাপ সহজে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না 
11. কাচের তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক, খ. 11 
গু 13111 ঘ. 11111 


২। তাপ পরিবাহকত্বের মান নির্ভর করে? 


ক. গপরিবাহকের দৈর্ধ্ের ওপর খ,  পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ওপর 
গ, পরিবাহকের আয়তনের ওপর ঘ. পরিবাহকের উপাদানের ওপর 
নিচের বিবৃতির সাহায্যে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও- 


কোনো ঘরের দেওয়ালের ক্ষেত্রফল 10012 এবং পুরুত্ব 25 01 দেওয়ালের দুই পাশের তাপমাত্রার পার্থক্য 1090 
হলে এর মধ্যে দিয়ে প্রতি মিনিটে 3105 এ তাপ পরিবাহিত হয়। 


৩। দেওয়ালের তাপ পরিবাহকত্ নির্ণয়ে কোন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে ? 


_ 4৫৫ _ ৩৫. 
1891 খ. ৪ 84৪ 
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গন. লি ৫৫ ঘ. 17 আট 


৪। দেওয়ালের তাপ পরিবাহকত্ব কত হবে £ 
ক. 125 ডা071 খ. 12.5 ভ/া0-11-1 
গু, 1,25 ডা ঘ. 1250 ড/10716-1 


১৬৮ 


সৃজনশীল প্রশ্ন 
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ঢ1-35 0101 
[2205 ড10-10-1 


চিত্রের সাহায্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও- 


ক. তাপ পরিবাহকত্ব কাকে বলেঃ 
দুইটি দণ্ডের মোমের গলন ভিন্ন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। 


২য় দডডের মোম যে দুরত্ব পর্যস্ত গলেছে তার দৈর্ঘা কত? 


চিত্রে প্রদর্শিত ব্যবস্থায় কোনো পরিবাহীর তাপ পরিবাহকত্ নির্ণয় কতটুকু নির্ভুলভাবে করা যাবে- 
তোমার মতামত লেখ। 


ঘাদশ অধ্যায় 


তায় যন্ত্র 
ছা 71২৬1/৯।1৬1/৯€ হা 


প্রকৃতিতে শক্তি নানার্‌পে বিরাজ করছে। প্রকৃতিতে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত থেকে শস্তি সর্বদা এক রুপ থেকে 
অন্য রুপে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কাজে, যানবাহন, কলকারখানা ইত্যাদি সচল রাখতে যান্ত্রিক শত্তি 
একান্ত প্রয়োজন। নানা রকম শক্তিই বেশ সহজে এমনকি অনেক সময় আপনা আপনি তাপে পরিণত হতে পারে। 
যেমন পাহাড় থেকে পানি যখন প্রচণ্ড বেগে নিচে নামে তখন এর গতিশস্তি আপনা থেকেই তাপে রুপান্তরিত হয়। কিন্তু 
তাপ সহজে অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চায় না। যে কোনো জ্বালানি পুড়িয়ে সহজেই তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু 
এই সহজলভ্য তাপকে যাস্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের উপায় কী? বিগত শতাব্দী ধরে সাদি, কার্নো, জুল, রুসিয়াস, ওয়াট, 
কেলভিন, প্লাঙ্ক, অটো প্রভৃতি মনীষীরা নানা গবেষণা করে তাপশত্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের উপায় উদ্ভাবন করে 
গেছেন। এ অধ্যায়ে তাপ ইঞ্জিন কীভাবে তাপকে যাস্ত্রিক শক্তিতে রুপান্তরিত করে কাজ সম্পাদন করতে পারে এবং 
তাপ-পাম্প ব্যবহার করে কীভাবে রেফ্রিজারেটর নিয্নতাপমাত্রা সৃষ্টি করে আমাদের খাদ্য সামগ্রী সব্রক্ষণ করে তা 
আলোচনা করা হবে। 
উচ্চতর উষ্ণতার 


১২.১। তাপ ইঞ্জিন তাপ উত্স 
[709 010 017)0 
তাপ শস্তিকে দিয়ে কাজ করাতে হলে প্রয়োজন একটা যাস্ত্রিক 
ব্যবস্থার। এই যাস্ত্রিক ব্যবস্থাই ইঞ্জিন। 
যে যন্ত্র তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূগন্তরিত করে তাকে তাপ 
ইঞ্জিন বলে। ইঞ্জিন তাপ শত্তিকে যাস্ত্িক শক্তিতে রুপান্তরিত করে তাপ ইঞ্জিন যান্ত্রিক শক্তিতে 
কীভাবে? প্রত্যেক তাপ ইঞ্জিনের অবশ্যই একটা তাপ উৎস থাকতে রূপান্তরিত তাপ 


হবে। 
আমরা জানি তাপ সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্নতর তাপমাত্রার 
দিকে প্রবাহিত হয়। ইঞ্জিন উৎস থেকে তাপ গ্রহণ করে তার 
খানিকটা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, কারণ সমস্ত তাপকে | নিম্নতর উষ্ণতার 
কখনো কাজে রুপান্তরিত করা যায় না। অরুপান্তরিত তাপশক্তি যা তাগ গ্রাহক 
ইঞ্জিনে রয়ে যায় তা ইঞ্জিনের তাপমাত্রা তাপ উৎসের সমান বা 
তার চেয়ে বেশি করে দেয়। এ অবস্থায় ইঞ্জিনকে কাজ চিত্র : ১২.১ 
করার জন্য পুনরায় উৎস থেকে তাপ নিতে হলে তাকে শীতল হতে হবে। এজন্যে ইঞ্জিনে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে 
যাতে কাজে রুপান্তরিত হওয়ার পর যেটুকু তাপশস্তি উদ্ৃত্ত থাকে তা পরিবেশে বা অন্য কোনো উপযুক্ত জায়গা যা তাপ 
গ্রহণ করতে পারে তাতে ছেড়ে দিয়ে আদি অবস্থায় ফিরে আসে। অর্থাৎ, ইঞ্জিনকে উচ্চতর উ্ততার কোনো উৎস থেকে 
তাপ সগ্রহ করে সেই তাপের খানিকটা কাজে পরিণত করে বাকিটা নিম্ন তর উষ্ণতায় ছেড়ে দিতে হবে। কোনো জ্বালানি 
পুড়িয়ে ইঞ্জিনে তাপশত্তি সরবরাহ করা হয়। জ্বালানি পোড়ানোর ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে ইঞ্জিনকে প্রধানত দুইভাগে 
ভাগ করা হয়; 
যথা ১. বহির্দহ ইঞ্জিন (2697091 ০010008610] 7151016) 

২. অন্তর্গহ ইঞ্জিন (17091779] ০0070050101 9107110) 
যে ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের মূল অহশের বাইরে ঘটে তাকে বহির্দহ ইঞ্জিন বলে। বাষপীয় ইঞ্জিন একটি 
বহির্দহ ইঞ্জিন। এ ইঞ্জিনে মূল ইঞ্জিনের বাইরে বয়লারে কয়লার আগুনে পানি ফুটিয়ে বাষপ তৈরি করা হয় এবং এ বাষপ 
শত্তিকে ইঞ্জিন চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। 


যে ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের মূল অংশের ভিতরে ঘটে তাকে অন্তর্দহ ইঞ্জিন বলে। পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল 
ইঞ্জিন ইত্যাদি অন্তর্দহ ইঞ্জিনের উদাহরণ। এ সকল ইঞ্জিনে মূল ইঞ্জিনের ভিতরে পেট্রোল বা ডিজেল দহন করে যে শক্তি 
পাওয়া যায় তা কাজে লাগানো হয়। মোটর গাড়ি ও এরোপ্লেনে এ ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। 


ফর্মী-২২, মাধ্মমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১৭০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১২,২। পেট্রোল ইঞ্জিন 
]201311210111111 
পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের 


ভিতরেই ঘটে। এজন্যে এ ইঞ্জিনকে অন্তর্দহ 
ইঞ্জিন বলে। এ ইঞ্জিনে পেট্রোলকে জ্বালানি 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মোটর গাড়ি, 
লঞ্চ, এরোপ্রেন ইত্যাদিতে এ ধরনের ইঞ্জিন 


ব্যবহার করা হয়। ১২.২ চিত্রে একটি 
পেট্রোল ইঙ্জিনের প্রধান প্রধান অংশ দেখানো 
হয়েছে। 


€১) পেট্রোল ট্যাংক '' : এটি একটি ধাতব 
পাত্র যাতে পেট্রোল রাখা হয়। পান্রটি কিছুটা 
উছধতে থাকে। এর তলদেশ হতে একটি 
ধাতব নল বের হয়ে চাপ নিয়ন্ত্রণ প্রকোষ্ঠ 
[এর সাথে যুন্ত হয়। 

ট্যার্ক থেকে পেট্রোল নলের মধ্য দিয়ে [২-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে। 


(২) চাপ নিয়ন্ত্রণ প্রকোষ্ঠ 1২ : এই প্রকোষ্ঠ পেট্রোল ট্যার্তের কিছুটা নিচে থাকে। এর মধ্যে পেট্রোল অপেক্ষা হালকা 
পদার্থের একটি আয়তাকার কতু ॥ থাকে। প্রকোষ্ঠে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোল এসে জমা হলে [' বস্তুটি ভেসে ওঠে 
ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোলের প্রবেশ পথ কদধ করে দেয়। প্রকোষ্ঠের নিচের দিকে একটি ভালব (1) যু্তু পার্মনল থাকে। 
প্রকোষ্ঠে পেন্রোল একটি নির্দিষ্ট চাপে থাকে। ভালত 7 খোলা থাকলে পেট্রোল নির্দিষ্ট চাপে ভালতের মধ্য দিয়ে 
কারবুরেটর - এর মধ্যে প্রবেশ করে। 


(৩) কারবুরেটর এ : ইঞ্জিনের এ অংশে পেট্রোলকে বাষেপ রুপান্তরিত করা হয়। একটি সূষ্্ ছিদ্র যুক্ত নলের মধ্য দিয়ে 
উচ্চচাপে চালনা করে পেট্রোলকে বাষপীভূত করা হয়। এ পেট্রোল বাষপকে যথাযথ অনুপাতে বায়ুর সাথে মিশিয়ে 
বিস্ফোরক গ্যাসে পরিণত করা হয়। এই মিশ্রণ ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। সমন্বয় যোগ্য ভালত ৬1 যোকে 
ধ্রোটল ভালভ বলে)-এর মধ্য দিয়ে এই মিশ্রণ নিয়ন্ত্রিত ভাবে দহন প্রকোষ্টে প্রবেশ করানো হয়। 


(8) দহন প্রকোষ্ঠ 7) : দহন প্রকোষ্ঠটি ইঞ্জিনের সিলিন্ডার 0 এর ঠিক উপরে থাকে। এ প্রকোষ্ঠে বায়ু মিশ্রিত 
বিস্ফোরক পেট্রোল গ্যাসে স্পার্ক প্লাগ 9 থেকে উৎপন্ন ভড়িৎ স্ফুলিঙ্তা ছারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দহন শুরু করা হয়। 
ইঞ্জিন ঘারা চালিত ম্যাগনেটো নামক ক্ষুদ্র ভায়নামো থেকে তড়িৎ প্রবাহ সরবরাহ করে স্ফুলিঙ্ঞ সৃষ্টি করা হয়। 


(6) সিলিন্ডার ৫: : এটি দহন প্রকোষ্টের ঠিক নিচে অবস্থিত। সিলিন্ডারের মধ্যে একটি আগম ভালত (11181 ৬৪1৩) 
[ এবং একটি নির্গম ভালত (61029 ৬21০) 7 থাকে। 


[ ভালতটি উন্মুক্ত হলে বিস্ফোরক বাষ্প দহন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে এবং [7-ভালভ উন্মুক্ত হলে দহন প্রকোষ্ঠের 
পোড়া বাষ্প বের হয়ে যেতে পারে। সিলিন্ডারের মধ্যে একটি ইস্পাতের তৈরী বায়ুরোধী পিস্টন 7 ওঠানামা করতে 
পারে। পিস্টনটি ইঞ্জিনের প্রধান শ্যাফট [ন-এর সাথে ক্রাজ্ক শ্যাফট ঘ-ঘারা আটকানো থাকে। প্রধান শ্যাফট চ[-এর 
সাথে একটি ফ্লাই হুইল সংুত্ত থাকে এবং শ্যাফটি তেল জাতীয় পদার্ধ পূর্ণ একটি চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হয়। পিস্টনের 
গতির ফলে প্রধান শ্যাফট এবং সাথে সাথে ফ্লাই হুইলে ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়। গ্যাস দহনের ফলে সৃষ্ট অত্যধিক গরমের হাত 
থেকে সিলিন্ডারটিকে রক্ষা করার জন্য এর চারদিকে নলের মধ্যদিয়ে অবিরাম পানি প্রবাহিত হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৭১ 


কিয়া : এ ইঞ্জিনে পিস্টনের দুবার সামনে এবং দুবার পিছনে এ চারবার গতির সময়ে মাত্র একবার জ্বালানি সরবরাহ 
করা হয় বলে এ ইঞ্জিনটিকে চতুর্ঘাত ইঞ্জিন বলে। ১৮৮৬ সালে ড. অটো সর্বপ্রথম সফলতার সাথে এই ইঞ্জিন চালু 
করেন বলে চক্রের পর পর চারটি ঘাতের ক্রিয়াকে “অটোচক্র' বা 0%0 65০16 বলে। (একটি পূর্ণচক্রের চারটি ঘাত 
নিয্নোন্ত কম অনুসারে সংঘটিত হয়।) 

(১) প্রথম ঘাত বা গ্রহণ ঘাত (10621) : এ ঘাতে পিস্টন উপর থেকে নামে এবং আগম ভাঙগত খুলে যায়। এর 
ফলে কারবুরেটর থেকে কিছু জ্বালানি দহন প্রকোষ্ঠ হয়ে সিলিন্ডার প্রবেশ করে [চিত্র ১২.৩ কা। 


গ্রহণ ঘাত সঘকোচন ঘাত কার্ধকর ঘাত নিঃসরণ ঘাত 


€ক্) €খ) €) €ঘ) 
চিত্র : ১২৩ 


(২) ছিতীয় ঘাত বা সঘকোচন ঘাত (00017958107) : এ ঘাতে পিস্টন উপরে ওঠে এবং দাহ মিশ্রণকে এর 
আয়তনের প্রায় এক পর্ধমাহশে সংকুচিত করে। এই ঘাতের সময় 7 এবং ] উভয় ভালভই বদ্ধ থাকে এবং মিশ্রণের 
তাপমাত্রা প্রায় 600০০-এ উন্নীত হয় [চিত্র ১২.৩ খ] এই ঘাতের শেষে স্ফুণিংগ প্লাগ থেকে অনেকগুলো সফুলিংগের 
ঘারা মিশ্রণে আগুন ধরে। 


(৩) তৃতীয় 'ঘাত বা কার্যকর ঘাত (0৯০৫7) : এবার একটি স্পার্ক প্রাগ থেকে তড়িৎ স্ফুলিংগের ছারা মিশ্রণের অগ্নি 
সংযোগ করা হয়। সাথে সাথে এক বিস্ফোরণ ঘটে এবং দহনের জন্য অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয়। তাপমাত্রা প্রায় 
2000০0-এ উন্নীত হয় এবং চাপ প্রায় 15 বায়ুমন্ডলীয় চাপে বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের প্রসারণের ফলে পিস্টন প্রচন্ড বলে 
বাইরের দিকে সরে আসে। এই সময় ভালব দুটি বধ থাকে [চিত্র ১২.৩ গ| একমাত্র এই ঘাতেই ইঞ্জিনটি কাজ করে। 


(8) চতুর্থ ঘাত বা নিঃসরণ ঘাত (88096) : এ ঘাতে পিস্টন উপরে উঠে, নির্গম ভালভ [7 খুলে যায় এবং দগ্ধ 
গ্যাস উত্ত পথে বের হয়ে যায়। এই সময় আগম ভালভ [ কদধ থাকে [চিত্র ১২.৩ ঘ]। 

নির্গমন শেষ হলে আদি অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসে এবং নতুন চক্র শুরু হয়। যেহেতু ইঞ্জিনটি কেবল কার্যকর ঘাতেই 
শস্তি গ্রহণ করে, তাই ফ্লাই চাকা খুব ভারী হতে হয় যাতে এ ঘাতে এর অর্জিত জড়তা পরবর্তী তিন ঘাতে কোনো প্রকার 
দৃষিগ্রাহ্ ক্ষয় ব্যতিরেকেই এ দ্ুতি বজায় রাখে। 

একটি পেট্রোল ইঞ্জিনের দক্ষতা প্রায় ৩০%। এর অর্থ হচ্ছে, যে তাপশস্তি ইঞ্জিনকে সরবরাহ করা হয় তার শতকরা 
ত্রিশতাগ মাত্র যাস্ত্রিক শত্তিকে রুপান্তরিত হয়। 


১২.৩। রেফিজারেটর বা হিমায়ক 

[২6710078607 
আমরা জানি প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে তাপ সবসময় উফতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুতে সঞ্চাণিত হয়। শীতল কোনো 
বস্তু থেকে তাপ কখনোই আপনা আপনি উষ্ণ কোনো বস্তুতে যাবে না। কোনো নিম়নতর উষ্ণতার বস্তু থেকে তাপ বের 
করে আনতে হলে তার জন্য আমাদের যাক্ত্রিক শক্তি ব্যয় করতে হয়। যাশ্ত্রিক শস্তি ব্যয় না করে তাপকে নিম্ন উষ্ণতা 
থেকে উচ্চ উষ্ণতায় নেওয়া সম্ভব নয়। রেফিজারেটরে পাম্পের সাহায্যে যাস্ত্িক শত্তি ব্যয় করে তাপশত্তি বের করে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নিচে রেফ্রিজারেটরের গঠন ও কার্ধনীতি বর্ণনা করা হল : 


১৭২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


রেফ্রিজারেটর (প্রচলিত ভাষায় অনেকে একে ফ্রিজ বলে থাকেন) বা হিমায়ক আজকাল একটি বহুল ব্যবহৃত শীতলীকরণ 
যন্ত্র। এই বন্ধের সাহাব্যে খাদ্য কন্তু বা অন্যান্য পচনশীল সামপ্রিকে নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এতে খাদ্যবস্তু 
বা অন্যান্য সামগ্রী অনেক দিন ভাল ও টাটকা থাকে। 


রেফ্রিজারেটরের কাজ হচ্ছে নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টি করে পচনশীল দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ করা। এর প্রধান অংশ একটি 
শীতলকরণ প্রকোষ্ঠ যার মধ্যে সপ্তক্ষপের জন্য দ্রব্যাদি রাখা হয়। যে কোনো বস্তুকে শীতল হওয়ার জন্য ভাপ বর্জন 
করা প্রয়োজন। কিন্তু ভাগ সবসময় উচ্চ ভাপমাত্রা থেকে নিম্মতাপমাত্রার দিকে সঞ্চালিত হয়। শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের 
বাইরে চারদিকের তাপমাল্সা স্বভাবতই বেশি থাকে, ফলে স্বাভাবিক উপায়ে শীতল্গীকরণ প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পায় 
না। এ জন্যে এমন ব্যকম্থা করা প্রয়োজ্ছন যাতে করে শীতনীকরণ প্রকোষ্ের তাপ বের করে নিয়ে আসা যায়। আমরা 
জানি কোনো ভরল পদার্থের বাষেপ পরিণত হওয়ার জন্য সুপ্ততাগ প্রশ্লোজন। কোনো তরল পদার্থকে যদি শীতলীকরণ 
প্রকোষ্টের সন্নিকটে বাষেপ পরিণত করা যায় তাহলে বাষগীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাগ শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠ থেকে 
টেনে বের করে নেওয়া যাবে। প্রকৃত পক্ষে এ প্রররিয়াতেই রেফিজারেটরে শীতলতা সৃষ্টি করা হয় বলে একে অনেক 
সময় তাপ পাম্প (7951 1071]) বলা হয়ে থাকে। 


বাহ্লীভবন 


রেফিজারেটরের শীতঙীকরণ প্রকোষ্ঠকে ঘিরে থাকে কপারের তৈরি ফীপা নলের কুন্ডলী। একে বাষপীতবন কৃষ্ডলী 
(5৪০0075 ০০11) বলে। এই কৃন্ডলীর মধ্যে উ্ধায়ী পদার্থ ফ্রেয়ন [হিমায়ন পদার্থসমূহের সম্মিলিত নাম ফ্রেয়ন 
যেমন ডাইক্লোরো ভাইফ্লোরো মিথেন একটি হিমায়ন পদার্থ] থাকে। এই নলের সাথে একটি সংকোচন পাম্প বা 
কম্প্রেসার (90000755501) অব্যুক্ত থাকে। পাম্প চালু করা হলে নলের ভিতরের চাপ কমে যাওয়ায় ফ্রেয়ন ভুত 
বাষগীতূত হয়। এজন্য যে সুস্ততাপ প্রয়োজন তার খানিকটা ফ্রেয়ন নিজে সরবরাহ করে জার বাকিটা জাসে শীতলীকরণ 
প্রকোষ্ঠ থেকে, ফলে শীতলীকরণ ঘটে। 


বাষপীভূত ক্রেয়নকে এখন ঘনীভবন কুন্ডলীর (০0006081) মধ্যে এনে কম্প্রেসারের সাহাব্যে সংকুচিত করা হয়। এ 
সময়ে ফ্রেয়ন গ্যাস সুস্ততাপ বর্জন করে পুনরায় তরলে পরিণত হয়। তরল ফ্রেয়ন পুনরায় বাষ্পীতবন কৃষ্টলীতে পাঠানোর 
আগেই এই তাপ বের করে দেওয়া প্রয়োজন তা না হলে শীতলীকরণ প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কনডেনসারের 
সাথে সত্তুক্ত তামার জালিতে এই তাপ পরিবহণ প্রকিয়ায় সঞ্ালিত হয় এবং সেখান থেকে পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ায় 
তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে যায়। শীতল ফ্রেরনকে পুনরায় বাষপীভবন কুষ্ডলীর মধ্যদিয়ে চালনা করে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি 
করা হয়। র্েকি্জারেটরের ভিতরকার একটি থার্মোস্টাট কম্প্রেসারের সুইচ অন অফ করার মাধ্যমে রেফ্রিজারেটরের 
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্েফ্রিজারেটরের দেয়াল তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় তাপ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১। নিচের কোন ইঞ্জিনটি অন্তর্দহ ইঞ্জিন নয়? 


২। রেফিজারেটরে ব্যবহৃত তরলের নাম- 
ক. ইথেন 
গ. ফ্রেয়ন 


৩। রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে _ 
1. যান্ত্রিক শত্তি ব্যয় করে তাপশক্তি বের করে দেওয়া হয়। 
11. রাসায়নিক শক্তি ব্যয় করে তাপশক্তি বের করে দেওয়া হয়। 
11. বরফের সাহায্যে তাপশস্তি শোষণ করে নেওয়া হয়। 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক] 
গ. 1ও 1? 
৪। পেট্রোল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে - 


1, প্রথম ঘাতে আগম ভালত খুলে যায় 
7. দ্বিতীয় ঘাতে আগম ভালভ খুলে যায় 
111. ছিতীয় ঘাতে আগম ও নির্গম উভয় ভালভ বন্ধ থাকে। 


নিচের কোনটি সঠিক 


ক 111 


গ” 1111 


খ, 
ঘ, 


খ 
ঘ, 


1 


1 ও 111 


1 3111 


1,113 111 
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মন্ত্রটর নাম কী? 

%, চিহ্নিত অংশ এবং ঘনীতবন কুন্ডলীর পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। 
“3” চিহ্নিত অংশটির প্রয়োজনীয়তা কী? 

প্রাত্যহিক জীবনে চিত্রে উল্লিখিত যন্ত্রটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


রী ৃ 
1১7৫861:408615216,4) 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে আলো দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী। আলো কখনো কখনো তরঙ্গের 
মত আচরণ করে, আবার অন্য সময় তার আচরণ কণা ধর্মী। খ্রিষ্ট পূর্ব যুগের চিন্তা নায়করা যেমন আলো নিয়ে 
যেমন তাপ, বেতার, তরজ্ঞা, এক্সরে, গামা রশ্মি, অতিবেগুনি ও অবলোহিত তরঙ্গ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন। এ 
অধ্যায়ে আমরা আলোর প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রাচীন মতবাদ থেকে শুরু করে বর্তমানে স্বীকৃত তত্ব নিয়ে আলোচনা করার 
পাশাপাশি বিভিন্ন তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ বা তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করব। আলো শক্তির 
একটি রূপ। এ আলো সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিমেয় রাশি যেমন দীপন ক্ষমতা, দীপন তীব্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা 
থাকবে এ অধ্যায়ের শেষাংশে। 


১৩.১। আলো 

7710171 
চোখ বন্ধ করলে কিছুই দেখা যায় না। আবার সম্পূর্ণ অন্ধকার স্থানে আমরা চোখ খোলা রাখলেও কোনো কিছু দেখতে 
পাই না। আলো হচ্ছে সেই নিমিত্ত যার সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে 
ধারণা করার চেষ্টা করে আসছে। মিশরিয় এবং গ্রিক দার্শনিকেরা মনে করতেন আমাদের চোখ হতে আলো কোনো 
বস্তুর উপর পড়লে আমরা সেই বন্তু দেখতে পাই। নেহায়েত অনুমান নির্ভর এ ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না 
বলে এ ধারণা কখনো গ্রহণযোগ্য হয়নি। দশম শতকের শেষের দিকে আরবিয় বিজ্ঞানী আল হাসান, ইউরোপে যিনি আল 
হ্যাজেন নামে পরিচিত, পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে বাহ্যবস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে এসে 
পড়লেই সেই বস্তু আমরা দেখতে পাই। আলো এক প্রকার শক্তি। এ শত্তির উপস্থিতিতে আমরা বিভিন্ন বস্তু দেখতে 
পাই কিন্তু আলো নিজে অদৃশ্য। আলো শুন্যস্থানে 3 ৯108 2791 বেগে চলে। শূন্য স্থানের মধ্যে কোনো বন্তুই 
আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। আলোকে এভাবে সং্জ্ঞয়িত করা যায় : 
আলো এক প্রকার শত্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়। 


১৩.২। আলোর বিভিন্ন তত্ব 

10111076710 ]10007109 01 116])1 
দীগ্তমান বস্তু থেকে আলো কীভাবে আমাদের চোখে আসে তা ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত চারটি তত্ত্ব প্রদান 
করেছেন। যথা _ ১. কণা তত্ব (00)50019 (01901), ২. তরঙ্ঞা তন্ত্র (8৬৩ 01601), ৩. তাড়িত চৌম্বক 
তত্ত্ব (2190001795716610 (01901) এবং ৪. কোয়ান্টাম তত্ব (039806010 01901)। 


কণাতন্ত্ব : স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৭২ সালে আলোর কণাতন্ত্ প্রদান করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে কোনো উজ্জ্বল বস্তু 
থেকে অনবরত ঝাঁক ঝীক অতি ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। এ কণাগুলো প্রচ্ড বেগে সরল রেখা বরাবর চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং যখন আমাদের চোখে গিয়ে আঘাত করে তখন এঁ বস্তু সম্পর্কে আমাদের দর্শনানুভূতি হয়। এ কণাগুলোর 
বিভিন্ন আকারের জন্য বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। এ তত্ত্বের সাহায্যে আলোর খজুগতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি 
আলোকীয় ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ব্যতিচার, সমবর্তন, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি আলোকীয় ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা এ 
তন্তের সাহায্যে করা সম্ভব হয় না। 

তরজ্ঞ তত্ব : ১৬৭৮ সালে হাইগেন সর্বপ্রথম আলোর তরঙ্ঞা তন্ত্র প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ইয়ং, ফ্ুনেল ও অন্যান্য 
বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা এ তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 

এ তন্ত্র অনুসারে আলো ইথার নামে এক কাল্পনিক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্ঞা আকারে 3 ৮108 1051 বেগে সঞ্চালিত 
হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং আমাদের চোখে পৌছে দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ইথারকে কল্পনা 
করা হয় একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম রূপে যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি কিন্তু ঘনত্ব খুবই কম। আলোর তরক্তা দৈর্ঘ্য খুব 
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কম এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নির্দিষ্ট বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ তত্ত্বের সাহায্যে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, 
বিচ্ছুরণ ব্যতিচার ও অপবর্তন ব্যাখ্যা করা গেলেও সমবর্তন, আলোক তড়িৎবক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। মাইকেলসন 
ও মর্লি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন ইথার বলে কিছুই নেই। 


তাড়িতচৌম্বক তন্ত্র : ১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল আলোর তাড়িতচৌম্বক তত্ত্বের অবতারণা করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে 
যখন গতিশীল চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঘটে তখন দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণের উদ্ভব হয় যা তরঙ্গ 
আকারে 3 * 108 775-1 বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং এর সঞ্চালনের জন্য ইথারের কল্পনা 
প্রয়োজন হয় না। 


(01019 91900710 99906) বলে। আলোর তরঙ্ঞ ধর্মের সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯০৫ সালে আলোর 
কোয়ান্টাম তত্বের সাহায্যে আইনস্টাইন এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেন, সেজন্যে তাকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 


১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যার্ক সর্বপ্রথম কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রদান করেন। এ তত্ত্ব অনুসারে আলোকশস্তি কোনো উৎস থেকে 
অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্তি গুচ্ছ বা প্যাকেজ আকারে বের হয়। প্রত্যেক রঙের আলোর 
জন্য এ শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিয্ন মান আছে। এই সর্ব নিম্নমানের শক্তি সম্পন্ন কণিকাকে কোয়ান্টাম 
(05875001) বা ফোটন (0170107) বলে। 

ফটোতড়িত ক্রিয়ার মতো ঘটনা যেমন আলোর কণারুপকে উত্ঘাটন করে তেমনি ব্যতিচার, সমবর্তন, অপবর্তন ইত্যাদি 
ঘটনা আলোর তরঙ্তা ধর্মকে প্রকাশ করে। ফলে আলো কণা না তরঙ্গ এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিতর্কের অবসান ঘটেনি, 
ম্যা্সবর্নের ব্যবস্থা অনুসারে এখন মনে করা হয় অবস্থা বিশেষ আলোক কণা অথবা তরঙ্গরুপে আচরণ করে। তবে 
কখনোই এক সঙ্গে কণা এবং তরঙ্ঞা নয়। 


১৩.৩। আলোক রশি ও রশিগুচ্ছ -_______ ৮ 
[২95 010101)04- 7369]) 01110 ্ 

আলোক রশি : কোনো দীপ্তিমান বস্তুর কোনো বিন্দু থেকে কে) 

আলো যে কোনো দিকে যে খজু পথ ধরে চলে, সে পথকেই 

আলোক রশ্মি বলে। সাধারণত তীর চিহিত সরলরেখা দ্বারা 

আলোকরশ্মিকে নির্দেশ করা হয়। তীর চিহ্ন আলোকরশ্মির 

গতির দিক নির্দেশ করে। খে) 

রশ্শিগুচ্ছ : পাশাপাশি অনেকগুলো আলোক রশির সমফ্টিকে 

রশিগুচ্ছ বলে। আলোক রশিণুচ্ছ তিন রকমের হয় (ক) 

সমান্তরাল (খ) অভিসারী এবং (গ) অপসারী। 

(ক) সমান্তরাল রশিগুচ্ছ 0১818176] 1)62]) 0111110 : গা 

কতকগুলো সমান্তরাল আলোক রশ্মি নিয়ে সমান্তরাল রশিগুচ্ছ চিত্র : ১৩.১ 

গঠিত হয় (চিত্র ১৩.১ ক)। 


(খ) অভিসারী রশ্শিগুচ্ছ (0077%07607761)9817। 0111810) : আলোক রশ্িগুলো যদি কোনো এক কিন্দুতে মিলিত 
হয় তাহলে সে রশিগুচ্ছক অভিসারী রশিগুচ্ছ বলে চিত্র ১৩.১ খ)। 

(গ) অপসারী রশিিগুচ্ছ 0)1৮0750776 179০7). 01 112180) : কোনো বিন্দু থেকে উৎপন্ন আলোক রশ্মিগুলো যদি 
চারদিক ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাকে অপসারী রশ্শিগুচ্ছ বলে চিত্র ১৩.১ গ)। 
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১৩.৪। তাড়িতচৌম্বক বর্ণালি 

[71900-07191716110 91900100717 
আলো একপ্রকার শত্তি। কোনো পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট দূরত্বে বিভিন্ন খোলকে অবস্থান করে। 
পরমাণুতে যখন কোনো শত্তি, যেমন তাপ সরবরাহ করা হয় তখন ইলেকট্রনগুলো এক খোলক থেকে অন্য খোলকে 
লাফিয়ে চলে যায়। বা ৯৩৯৬০7৬১5০৮ 
বিকিরণ হয়। এই বিকিরিত শস্তিই আলো। শস্তির বিকিরণ তরজ্ঞা আকারে ঘটে, যা 
(619000178271900 ৮/৫৮৪)। শুধু আলোই নয়_ বিকীর্ণ তাপ তরঙ্তা, বেতার তরঙ্গ, এক্স রশ্মি, পিই 
গামা রশি এরা সবাই তাড়িতচৌম্বক তরঙ্তা। এসবই ষদি তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হয়, তাহলে এদের একের সাথে 
অন্যের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পাজ্জে। সব তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের কো শৃন্যের মধ্যে একই 
এবং তা সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। 
তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ বাঁ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্তোর সমগ্র পরিসরকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ একে বলা হয় তাড়িতচৌম্বক বর্ণালি (91900011851900 99901917)। ১৩.২ চিত্রে 
তাড়িতচৌম্বক বর্ণালির বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। 
10110 এর চেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ধ্ের সকল বিকিরণই গামা রশ্শি। পারমার্শবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তেজক্ব্িয় 
রশ্ি উৎপন্ন হয় তার অধিকাংশই গামা রশ্ি। প্রাণীদেহের জন্য এ রশ্মি ক্ষতিকারক। এ রশ্ির শত্তি দৃশ্য আলোর চেয়ে 
পঞ্চাশ হাজারগুণ বেশি। 
গামা রশ্মির চেয়ে এক্সরে অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের। বর্ণালিতে 10110) থেকে 10-8 পর্যস্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ 
হচ্ছে এক্সরে। এ রশি মানুষের দেহের নরম অংশের মধ্যদিয়ে ভেদ করে যেতে পারে কিন্তু হাড় বা টিউমারের মধ্য 
দিয়ে যেতে পারে না। এ রশ্মির সাহায্যে ফটো তুলে দেখা যায় দেহের কোনো হাঁড় ভেঙেছে কি না। 
এক্সরের চেয়ে বড় কিন্তু দৃশ্যমান আলোর বেগুনি রঞ্চের আলোর চেয়ে ছোট তরঙ্গা দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে অতিবেগুনি রশ্বি 
(91051015185) বলে। বর্ণালিতে 10 9 এ? থেকে 3.5 * 10 7171 _এর চেয়ে কিছু বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যস্ত 
অতি বেগুনি রশ্মির এলাকা । এ রশ্মি শরীরের ত্বকে ভিটামিন তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে বেশিক্ষণ এ রশ্মিতে 
থাকলে ক্ষতি হতে পারে বিশেষ করে চোখের। 


দীর্ঘ________________ তরঙ্গের দৈর্ঘা (এ) 


লাশ ক্ষুদ্র 
196105116011101111111071110208102106105187105 10102101075 


বেতার তরঙ্গ 


1:১৮ ১৮৮৮ 5৮ ৬ 0৮ 


105110061110100211009110725600021105807105 টি 107 184.10% /চ 1021 
২১ শু তত কম্পাঙ্ক ঢু 


চিত্র : ১৩.২ 


আমরা যে আলোতে দেখি তা তাড়িতচৌম্বক বর্ণালির একটা ক্ছু্র অংশ। 4১107 গা) থেকে 7 %10-7 20 পর্যস্ত 
দৈর্ঘ্যের তরঙ্গা হচ্ছে দৃশ্যমান আলো। তবে দৃশ্যমান আলোর সকল তরঙ্গা একই দৈর্ঘ্যের নয়। এর মধ্যে লাল আলোর 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। সূর্ধ থেকে যে বিকীর্ণ তাপ আসে তাকে বলা 
হয় অবলোহিত রশ্মি (002160 185)। কাঠের আগুন বা বৈদ্যুতিক চুলা থেকে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তাও অবলোহিত 
রশ্ি। দৃশ্যমান লাদ আলোর চেয়ে এর তরঙ্তা দৈর্ঘ্য বেশি। বর্ণালির মোটামুটি 10-6 1) থেকে 103 1 তরঙ্গা দৈর্ঘ্য 
পর্যস্ত এলাকা অবলোহিত বিকিরণের। 


ফর্মা-২৩, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১৭৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


অবলোহিত বিকিরণের চেয়ে অর্থাৎ, 10-3 7) এর চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে বেতার তরঙ্ঞ (8010 ৮/8৮৩)। 
বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 104 1 পর্যন্ত হতে পারে। এসব তরঙ্গের কম্পার্জক দৃশ্যমান আলোর কম্পার্কের চেয়ে অনেক 
কম। দৃশ্যমান আলোর কম্পাক্ক যেখানে 10: [7 সেখানে বেতার তরঙ্গোর কম্পাঞ্ক 1012 [নর _এর চেয়ে কম। 
1012 [এর চেয়ে কম কম্পাজ্কের সকল তরজ্গকে বেতার তরঙ্ঞা হিসেবে ধরা হয়। বেতার তরঙ্গের মধ্যেও আবার 
নানা ভাগ আছে। মিডিয়ামওয়েভ বা মাঝারি তরঙ্গে ব্যবহার করা হয় মোটামুটি 200 ?। থেকে 500 1 দৈর্ঘ্যের 
তরজ্ঞ। শর্টওয়েত বাত্ুম্ব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 10 10 থেকে 100 হা | আবার টেলিভিশনের জন্য যে অত্হিম্ব তরঙ্ঞা বা 
মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় তার দৈর্ঘ্য মাত্র তিন সেন্টিমিটারের মত। 


১৩.৫। দীপ্তিমিতি 

1801010011598 
আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে সকল দীপ্তিমান বস্তু সমান আলো দেয় না। একটা মোমবাতি যে আলো ছড়ায় 
একটা বৈদ্যুতিক বাতি তার চেয়ে অনেক বেশি আলো দেয়। আবার কোনো বই পড়ার সময় তুমি কোনো বাতির যত 
কাছে যাবে বইয়ের পাতাগুলো তোমার কাছে তত বেশি উদ্্বল মনে হবে। একটি বাতি কী পরিমাণ আলো দেয় বা কোন 
পৃষ্ঠে কীভাবে আলো পড়লে সেটি কেমন উক্্বল দেখায় এসব নিয়ে যে আলোচনা তাকে দীস্তিমিতি (%096011০0) 
বলে। দীস্তিমিতির আলোচনায় ঘনকোণের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
কাগজ, বোর্ড প্রভৃতি সমতলে দুটি পরস্পরছেদী সরলরেখা যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে সমতলীয় কোণ বা সাধারণভাবে 
কোণ বলে। কিন্তু সমতলের পরিবর্তে ত্রিমান্ত্রিক স্বানেও কোণ হয়। তাকে ঘনকোণ বলা হয়। তলের সীমারেখার বিভিন্ন 
বিন্দু থেকে যদি অন্য কোনো কিছু পর্যস্ত সরলরেখা আঁকা যায় তাহলে একটি শঙ্কু উৎপন্ন হয়, যার শীর্ষ এ বিন্দুতে 
থাকে। এই শংকুর শীর্ষ কিদুতে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাই হল এঁ তল কর্তৃক আবদ্ধ ঘনকোণ (চিত্র ১৩.৩)। 
কোনো একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাইরের কোনো কিছুতে যে ঘনকোণ উৎপন্ন করে তা আসলে নির্ধারণ করে, এ কিন্দু 
থেকে সবদিকে বিকীর্ণ রশ্ির মত কত অংশ এই পৃষ্ঠে এসে পড়েছে। 


একটি গোলকের পৃষ্ঠের কোনো অংশ গোলকের কেন্দ্রে যে 
ঘনকোণ আবদ্ধ করে তার মান পৃষ্ঠের এ অংশের 
ক্ষেত্রফলকে গোলকের ব্যাসার্ধের বগা ঘবারা ভাগ করলে পাওয়া 
যায়। £ ব্যাসার্ধের কৌনো গৌলকের পৃষ্ঠের 4 ক্ষেত্রকল 
কথক আক ঘনকোণ ১০১ 4১9 | 
'ঘনকোণের একক হল স্টেরেডিয়ান (565150121) বা সংক্ষেপ 
9)। 11 ব্যাসার্ধবিশিষ$ট গোলকের পৃষ্ঠের 1712 ক্ষেত্রফল 
গোলকের কেন্দ্রে যে ঘনকোণ আবন্ধ করে তাকে এক 
স্টেরেডিয়ান বলে। যেহেতু |] ব্যাসার্যবিশিষ$ গোলকের 
চিত্র : ১৩.৩ পৃষ্ঠের 172 ক্ষেত্রফল গোলকের কেদ্দ্র যে ঘনকোণ 


আবদ্ধ করে তাকে এক স্টেরেডিয়ান বলে সেহেতু : ব্যাসার্ধের গোলকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল /১ - 4 ?চা সুতরাং 
সম্পূর্ণ গোলক পৃষ্ঠ কর্তৃক আবদ্ধ ঘনকোণ, 


এটা 
09 রি » ধরচ 
1 


অতএব একটি গোলক তার কেন্দ্রে 4 স্টেরেডিয়ান ঘনকোশ আবদ্ধ করে। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৭৯ 


দীপন ক্ষমতা 

| যাছা700005 17100105115 

আমরা আগেই বলেছি যে, সকল দীপ্তিমান বস্তু সমান আলো দেয় না। কোনো আলোক উৎসের দীপন ক্ষমতা বলতে 
আমরা বুঝি আলোক সৃষ্টির ব্যাপারে এ উৎস কত তীব্র অর্থাৎ, একটা উত্স থেকে কী হারে আলোকশস্তি নির্গত হচ্ছে 
দীপন ক্ষমতা দ্বারা তা বুঝা যায়। কোনো কিন্দু উৎস থেকে প্রতি সেকেন্ডে কোনো নির্দিষ্ট দিকে একক ঘনকোণে 
যে পরিমাণ আলোক শস্তি নির্গত হয় তাকে এঁ উৎসের দীপনক্ষমতা বলে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে যে সাতটি রাশিকে 
মৌলিক রাশি হিসেবে ধরা হয়েছে দীপন ক্ষমতা তার একটি। এর সঘকেত [ এবং একক ক্যান্ডেলা (08706198) 
101325 প্যাসকেল চাপে প্লাটিনামের হিমাজ্কে 20421.) কোনো কৃষ্ণবস্তুর (011 ৯০৫১) পৃষ্ঠের 


বি 
65900) 115 পরিমিত ক্ষেত্রফলের পৃষ্ঠের অভিলম্ব বরাবর দীপন ক্ষমতাকে ] ক্যান্ডেলা (1০1) বলে। 


আলোক ফ্লাস 


|.01110119 


কোনো দীপ্তিমান বস্তু থেকে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলোক শস্তি নির্গত হয় তাকে দীপ্তি বা আলোক 
প্রবাহ বা আলোক ফ্লাস বলে। আলোক ফ্লাক্সকে % (ফাই) দ্বারা সুচিত করা হয়। আলোক ফ্লা্স পরিমাপের একক লুমেন 
(1010617)। 

এক ক্যান্ডেলা দীপন ক্ষমতার কোনো কিছু উত্স থেকে যে পরিমাণ আলোক ফ্লাক্স এক স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে 
নির্গত হয় তাকে এক লুমেন (1 171) বলে। 


1 111 1 0091... ... টু ১১১:০(১৩,৯১) 


নারি বি তো একক, 2 রাস পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে 621 1) সবুজ আলো প্রায় এক ওয়াট ক্ষমতার সমান। 


দীপন তীব্রতা 

111 87011171010া 

ঘরে বাতি জ্বালালে সব জায়গায় সমভাবে আলোকিত হয় না। একই উৎস ছারা বিভিন্ন পৃষ্ঠ বিভিন্ন রকমভাবে 
আলোকজ্জল হতে পারে। কোনো পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা বলতে আমরা বুঝি, এ পৃষ্ঠটি উৎস ছারা কী পরিমাণ আলোকিত 
হয়েছে। কোনো পৃষ্ঠের এক বর্গমিটার ক্ষেত্রফলে আপতিত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণকে এঁ তলের দীপন তীবতা 
বলে। দীপন তীব্রতাকে 7 দ্বারা সুচিত করা হয়। কোনো পৃষ্ঠের /১/ ক্ষেত্রফলে আপতিত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণ $ 
হলে, এ পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা, 


ঢ- 7 .. হারা 


দীপন ভীবরতা পরিমাপের একক লাজ (0) কোনো ৃষ্ঠের পতি বমটার ক্ষেত্র এক লুমেন জালোক ফলা যে দীপন 
তীব্রতা সৃষ্টি করে তাকে এক লাক্স 00.) বলে। অর্থাৎ, 
1181৭ 10 মা ০৫ 5৮ 5 আত দিন (১৩৩) 


১৩.৬। দীপন তীব্রতা ও দীপন ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক 

1২০91810071 1901590]) [11717111260] ৫ | ]া81]10019 11160119105 
[ ব্যাসার্ধের একটি গোলক কল্পনা করা যায় যার কেন্দ্রে রয়েছে ] দীপন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি কিছু আলোক উত্স 9 
চিত্র ১৩.৩)। উৎস থেকে গোলকের পৃষ্ঠের অংশবিশেষ /১/, ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত আলোক ফ্লান্সের পরিমাণ $ 
এবং 4১৫, ক্ষেত্র দ্বারা গোলকের কেন্দ্রে উৎপন্ন ঘনকোণ /৫) হলে, 


১৮০৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


$ » 1/১0 টু হি ক (১৩৪) 
9 
বা,] _ 7 টা নর ঠা (১৩৫) 
আবার /১/, পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা 7 হলে, 
সু রা ১ যি 225 (১৩.৬) 
সমীকরণ ১৩.৬ কে ১৩.৫ দ্বারা ভাগ করে পাই, 
০ 7511 


কিন্তু৫১- তু বা/১- 409 


১৩,৭ সমীকরণে /৬৫ এর মান বসিয়ে, 
চি __ 4৫) 
[002 

1 

_ দীপন ক্ষমতা 

অর্থাথ, দীপন তীব্রতা -. দূরত্য ২ 
১৩.৮ সমীকরণ থেকে দেখা যায়, - 11] এবং - 1090 হলে, 7 _ 1185 হয়। অর্থীৎ, 
110 100.1-2  :... ১, ৪১ 8৮ ভি 8০2 22৮80, 283:2-87৮ (5৩৯) 


১৩-৭। দীপন তীব্রতার বিপরীত বগীয় সূত্র 

[াহড০756 90]1270 19 01 1]1017101719 0801), 

সূত্রের বিবৃতি : কোনো উৎস ছারা কোনো পৃষ্ঠে সৃষ্ট দীপন তীব্রতা এ উৎস থেকে পৃষ্ঠের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে 
পরিবর্তিত হয়। 


গাণিতিক ব্যাখ্যা : ধরা যাক, 9 কিছুতে একটি কিন্দু আলোক উত্স রয়েছে। 9 কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে [। ও 72 
ব্যাসার্ধের দুটি গোলক কল্পনা করা হল। গোলক পৃষ্ঠদ্ধয়ের দীপন তীব্রতা যথাক্রমে 171, 772 এবং ক্ষেত্রফল 


77৫ $ 122 


বহি, পরার পারত এ 
752 পাপা পুচ ্ী 


ঞাঢ2 ও পাঠিত হলে, %- আলোক উৎস হতে নির্গত আলোর ফ্লাক্স। 


অর্থাৎ, কোনো পৃষ্ঠের দীপন তীব্রতা উৎস থেকে এ পৃষ্ঠের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। 


উদাহরণ ১৩.১। 6 ৯ 8] দেয়ালে সুষমভাবে আলো পড়লে এর কোনো বিন্দুর দীপন তীব্রতা 100 1 হয়। 
দেয়ালে পতিত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণ নির্ণয় কর। 
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সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
$ ক্ষেত্রফল, /৬/৬ _ 6 1 ৮ & 1 
শু 48 102 
$-চ/. দীপন তীব্রতা, 1 100 14% 
আলোক ফ্লাস, 9 - ? 
_ (100 18) (48172) 
-:4800 11) 
উ: 4800 1 


উদাহরণ : ১৩.২। 100 ০৫ দীপন ক্ষমতার একটি বাতি থেকে 52) দূরে রাখা কোনো বইয়ের পৃষ্ঠার দীপন তীব্রতা কত? 
সমাধান : 


আমরা জানি, এখানে, 
[ 10924 বাতির দীপন ক্ষমতা [_ 100 ০৫ 
২ হ 7792 বইয়ের দূরতৃ, 7 50 
4 ০0. ]া2 দীপন মাত্রা, 2-? 
উ: 4 00. 102 


উদাহরণ : ১৩.৩। সমান দীপন ক্ষমতার তিনটি বাতি 37 দূরত্বে এবং এরুপ দুটি বাতি 21) দূরত্বে রাখলে কোনটি 
বেশি আলোকিত করবে? 


সমাধান : ধরা যাক, প্রতিটি বাতির দীপন ক্ষমতা - | ০৫ 

.. তিনটি বাতি কর্তৃক 31) দূরে সৃষ্ট দীপন তীব্রতা, 
1 37০4. 7 চ 

21 হাহ" (37)2 -3 00107 


এবং দুটি বাতি কর্তৃক 21 দূরে সৃষ্ট দীপন তীব্রতা, 
122100.7 রী 
রচিত 


২8০ ৯81, -* দুটি বাতি বেশি আলোকিত করবে। 


অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 

১। আলোক শত্তি গুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে । আলোর কোন তন্ত্ব হতে এ 
ধারণা পাওয়া যায়? 
ক. তাড়িতচৌম্বক তত্ত্ব খ. কণাতন্ত 


গ. কোয়ান্টাম তত্ত্ব ঘ. তরগ্াতন্ব 
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২। তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়- 
1. দুইটি মাধ্যমের তিতর দিয়ে আলোর গতিপথ 
11. মসৃণ তল থেকে আলোর ফিরে আসা 
111. ছোট ছিদ্র থেকে আলোর বিভিন্ন পথে বেঁকে যাওয়া। 


নিচের কোনটি সঠিক 

ক. খ, 11 

গ, 111 ঘন 1113 11 
চিত্র অনুসারে ৩ ও ৪ নৎ প্রশ্নের উত্তর দাও : 


ত। 
গ. 2 ঘ. 
1] টি? 
৪। 122 এর মান-_ 
ক. 400 18 খ. 2090 18 


গ. 5010 ঘ.ূ 2518 
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সৃজনশীল প্রশ্ন 


বাবুর পড়ার টেবিলটি ঘরের বালব থেকে 217 দূরে ছিল। হঠাৎ প্রয়োজনে তার টেবিনটি বালব থেকে 41) দূরে সরানো 
হল। এতে তার বইয়ের অক্ষরগুলো তার কাছে পূর্বের চেয়ে আরও অনুজ্্বল মনে হয়। এ অসুবিধা দূর করার জন্য বাবু 
উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বালব ব্যবহার করে। 


ক. আলো কী? 

খ. টেবিল সরানোর পর বইয়ের অক্ষর কম উজ্জল দেখা গেল কেন। 

গ. টেবিল স্থানান্তরের পর বালবের দীপন তীব্রতার অনুপাত কত? 

ঘ. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বালবের ব্যবহার দীপন তীন্রতার ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে। মতামত দাও। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
আলোর প্রতিফলন 


[২771170110৭ 07 11007] 
আয়নার সামনে দাড়ালে আমরা আয়নায় আমাদের বিম্য দেখি। দর্গণে আলোর প্রতিফলনের ফলে বিম্বের সৃষ্টি হয়। এই 
অধ্যায়ে আমরা আলোর প্রতিফলনের সূত্রাবলি, বিভিন্ন প্রকার দর্পণ, রশি৷ চিত্রের সাহায্যে দর্গণে বিম্বের সৃষ্টি এবং 
দর্গণে সৃষ্ট বিম্বের প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে আলোচনা করব। 


১৪.১ আলোর প্রতিফলন 
[২6900680]] 01 7110170 
কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত মাধ্যমে আলোক রশ্মি সরলরেখায় চলে। কিন্তু আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় 
তখন সাধারণভাবে তিন ধরনের ঘটনা ঘটে; যথা_ 
১. কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে বা আলোর প্রতিফলন হয়। 
২. কিছু গরিমাণ আলো দ্বিতীয় মাধ্যম কর্তৃক শোষিত হয়। 
৩. দ্বিতীয় মাধ্যম স্বচ্ছ হলে কিছু পরিমাণ আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে বা আলোর প্রতিসরণ হয়। 


প্রতিফলনের সংজ্ঞা : আলো যখন বায়ু বা অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমের তিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো 
মাধ্যমে বাধা পায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। একে 
আলোর প্রতিফলন বলে। 


যে পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে আলোক রশ্মি ফিরে আসে তাকে প্রতিফলক পৃষ্ঠ বলে। 
আপতিত আলোর কতটুকু প্রতিফলিত হবে তা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে; যথা- 


১. আপতিত আলো প্রতিফলকের উপর কত কোণে আপতিত হচ্ছে; এবং 
২. প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রকৃতি। 


আপতিত রশ্মি যত বেশি কোণে আপতিত হয়, প্রতিফলনের পরিমাণও তত বেশি হয়। আবার প্রতিফলক যত মসৃণ হয় 
আলো তত বেশি প্রতিফলিত হয়, পক্ষান্তরে স্বচ্ছ প্রতিফলক থেকে আলো প্রতিফলিত হয় কম। দেখা গেছে, বায়ু মাধ্যম 
থেকে কাচ মাধ্যমে আলো যদি লম্ঘভাবে আপতিত হয় তাহলে প্রায় ৪.৫% পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয়। কিন্তু 
প্রতিফলক যদি সমতল দর্পণ হয় তাহলে প্রায় ৪০% আলো প্রতিফলিত হয়। আবার কোনো কালো বস্তুর উপর আলো 
পড়লে তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিফলিত হয় না বরৎ এ তল কর্তৃক শোষিত হয়। এ জন্য ক্যামেরা, দুরবীক্ষণ ইত্যাদি আলোকীয় 
যন্ত্রের তিতরের অংশ কালো করা হয়। আবার কোনো সাদা তলের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। সাদা তল সব রঙের 
আলোই প্রতিফলিত করে, তাই সিনেমায় সাদা রঙের পর্দা ব্যবহার করা হয়। এতে বিম্বের ওজ্মবন্য বেড়ে যায়। 
প্রতিফলক পৃষ্টের প্রকৃতি অনুসারে প্রতিফলন দুই প্রকারের হতে পারে? যথা- 

১, নিয়মিত প্রতিফলন (7২6551211916001010 ) 

২, ব্যাপ্ত প্রতিফলন (10170990161906017 ) 
১, নিয়মিত প্রতিফলন : যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর রশিগুচ্ছ 
যদি সমান্তরাল থাকে বা অভিসারী বা অপসারীগুচ্ছে পরিণত হয় তবে আলোর সেই প্রতিফলনকে নিয়মিত প্রতিফলন 
বলে। 
প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ হলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। সমতল দর্গণে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন হয়। এক্ষেত্রে 
প্রত্যেকটি আলোক রশ্মির আপতন কোণ সমান হয় এবং প্রতিফলন কোণগুলোও সমান হয় (চিত্র ১৪.১ ক)। 
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চিত্র : ১৪.১ 


২. ব্যাপ্ত প্রতিফলন : যদি এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর আর 
সমান্তরাল থাকে না বা অভিসারী বা অপসারীগুচ্ছে পরিণত হয় না তখন আলোর সেই প্রতিফলনকে ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলে। 


প্রতিফলক পৃষ্ঠ মৃসণ না হলে এরূপ ঘটে। এ ক্ষেত্রে সমান্তরাল রশ্শিগুলো প্রতিফলক পৃষ্ঠের বিভিন্ন কিছুতে বিভিন্ন কোণে 
আপতিত হয়, ফলে তাদের প্রতিফলন কোণও বিভিন্ন হয়। এতে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো আর সমান্তরাল থাকে না, 
বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র ১৪.১ খ)। 

বেশির ভাগ পৃষ্ঠ যা খালি চোখে দেখলে মসৃণ মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে সেগুলো অমসৃণ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেই বুঝা 
যায় এগুলো কত এবড়ো থেবড়ে। ঘরের দেয়াল, ঘষা কাচ, কাগজ ইত্যাদি পৃষ্ঠ অমসৃণ বলে আলোক রশ্মির ব্যাপ্ত 
প্রতিফলন হয়। এর ফলে এ বস্তুগুলোকে যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন একই রকম উজ্্বল দেখায়। কিন্তু সমতল 
দর্পণে সুষম প্রতিফলন হয় বলে দর্গণের যে অংশ প্রতিফলনে অংশ গ্রহণ করে সেই অহশ বেশি উজ্জবন দেখায়। অমসূৃণ 
তলের বক্তা, রং এবং উপাদানের ওপর এই প্রতিফলন নির্ভর করে। 


১৪,২। কয়েকটি সঙ্জা 
0০, 801511111070)1 


রা ধরা যাক, 409 আলোক রশি প্রতিফলকের 0 কিছুতে পড়ে 0৪8 পথে প্রতিফলিত 
হয় (চিত্র১৪,২)। 


আপতিত রশ্মি (111010077 78%) : যে রশ্মি প্রতিফলকের 
উপর এসে পড়ে তাকে আপতিত রশ্মি বলে। চিত্রে £0 
আপতিত রশ্মি। 


আপতন বিন্দু (7১০16 0£ 178010977০6) : আপতিত রশ্মি 
প্রতিফলকের উপর যে কিদুতে এসে পড়ে তাকে আপতন কিন্দু 
বলে। চিত্রে 9 আপতন কিছু। 


অভিলম্ব (খ্বি0ঃযা191) : আপতন কিদ্দুতে প্রতিফলকের উপর 
অঙ্কিত লম্বকে অভিলম্ঘ বলে। চিত্রে 0 অভিলম্ব। 


প্রতিফলিত রশি 0২916০690 7৪5) : প্রতিফলকে বাধা পেয়ে যে রশ্মি আগের মাধ্যমে ফিরে আসে তাকে প্রতিফলিত 
রশ্মি বলে। চিত্রে 083 প্রতিফলিত রশ্মি। 

আপতন কোণ (417516 01 17701001106) : আপতিত রশি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণকে আপতন কোণ বলে। 
আপতন কোণকে। দারা প্রকাশ করা হয়। চিত্রে 4.0 আপতন কোণ। 


প্রতিফলন কোণ (41510 01 79190610171) : প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে 
প্রতিফলন কোণ বলে। প্রতিফলন কোণ 1 দারা প্রকাশ করা হয়। চিত্রে 410) প্রতিফলন কোণ। 


ফর্মা-২৪, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


চিত্র :১৪.২ 


১৮৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১৪,৩। আলোর প্রতিফলনের সূত্র 
25 011২০110110) 01110) 
আলোর প্রতিফলন দুটি সুত্র মেনে চলে; যথা- 
১. আপতিত রশ্মি, আপতন কিছুতে প্রতিফলকের উপর অত্তিকত অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি একই সমতলে 
থাকে। 
২. আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়, অর্থাৎ, 4 1- 4 


১৪.৪। দর্পণ 


1৬]11707 
যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে। 


সাধারণত কাচের একদিকে ধাতুর (সাধারণত রুপার ) প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়। কাচের উপর ধাতুর প্রলেপ 
দেওয়াকে পারা লাগানো বা “সিলভারিং” করা বলে। কাচের যেদিকে পারা লাগানো হয় তার বিপরীত পৃষ্ঠকে দর্পণের পৃষ্ঠ 
বা প্রতিফলক পৃষ্ঠ বলে। পারা লাগানো কাচই যে কেবদ দর্পণ তা নয়, যে কোনো মসৃণ তল যেমন পালিশ করা টেবিল, 
দর্পণ প্রধানত দুপ্রকার ; যথা_ 

১, সমতল দর্গণ (18179 10101) ও 

২. গোলীয় দর্পণ (307191108] 101701)। 


সমতল দর্পণ : কোনো সমতল পৃষ্ঠ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে সমতল 
দর্পণ বলে। আমরা প্রত্যহ চেহারা দেখার জন্য যে আয়না ব্যবহার করি সেটি সমতল দর্পণ । 


গোলীয় দর্গণ : যে দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠ কোনো গৌলকের অংশ বিশেষ তাকে গোলীয় দর্গণ বলে। 
১৪.৫। প্রতিফলনের সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ 


ঢয])07171167112] ৬6711026078) 01 1176 1৮ 
11879 01 17২91100007) 


একটি ড্রইং বোর্ডের উপর একটি সাদা কাগজ পিন দিয়ে 80০40? 
আটকানো হয়। এই সাদা কাগজের উপর একটি সরলরেখা 
আঁকা হয় এবং সরলরেখার উপর একটি লম্ব টানা হয়। 
এরপর চাদার সাহায্যে লম্ঘবের সাথে ৪০০, ৫০০, ৬০০, 
৭০০ এবং ৮০০ কোণ প্রকে পিনের সাহায্যে পরীক্ষাটি করা 


9 


হয়। 
[বিদতারিত পদ্ধতির জন্য ব্যবহারিক অত দ্রষ্টব্য ।] 
১৪.৬। বিম্ঘ 


চিত্র :১৪.৩ 
177180 
আমরা প্রত্যহ আয়নায় আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখি। শুধু আয়নাই নয়, যে কোনো মসৃণ তলের সামনে দাঁড়ালে প্রতিচ্ছবি 
দেখা যেতে পারে। কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি সরাসরি আমাদের চোখে প্রবেশ করলে আমরা সে বস্তুটি 
দেখতে পাই। বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি সরাসরি আমাদের চোখে না এসে যদি অন্য কোনো মাধ্যমে প্রতিফলিত 
বা প্রতিসৃত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে তাহলেও আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাব, তবে তখন মনে হয় যেন বস্তুটি 
তার নিজের স্থানে নেই। তুমি যখন আয়নায় কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি দেখ, তখন তোমার কাছে মনে হয় যেন বস্তুটি 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৮৭ 


আয়নার পিছনে আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি আয়নার সামনেই থাকে। আয়নার উপস্থিতির জন্য নতুন অবম্থানে 
আমরা বস্তুটির যে প্রতিচ্ছবি দেখি তাই বস্তুর বিষ্ব। 

কোনো কিছু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্িগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত 
হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে এঁ দ্বিতীয় কিনুকে প্রথম কিছুর বিশ্ব 
বলে। ১৪.৪ চিত্রে 3 হল 7 বিন্দুর বিম্ব। 


এ 


€গ) 


বিম্য দুই রকমের হয়। যথা_ 
১. সদ বিশ্ব (0২০91 11090) ও 
২, অসদ বিশ্ব (70021 107250)। 


১. সদ বিম্ব (ছ২০৪] 1771959) : কোনো কিছু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্শিগুলো প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি 
দ্বিতীয় কোনো কিছুতে প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় তাহলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম কিছুর সদ বিম্ব বলে। ১৪,৪ (ক) চিত্রে 
প্রতিফলনের দরুন সদ বিম্ব। ১৪.৪ (গ) চিত্রে প্রতিসরণের সদ বিস্ব দেখানো হল। 

২. অসদ বিন্য (17891 1711856): কোনো কিছু থেকে নিঃসৃত আলোক রশিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে 
যদি দ্বিতীয় কোনো কিছু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে দ্বিতীয় কিনদুকে প্রথম কিছুর অসদ বিম্ব বলে। 
১৪.৪ (খ) চিত্রে প্রতিফলনের দরুন অসদ বিন্য দেখানো হল। সমতল দর্গণে আমরা আমাদের এবুপ প্রতিবিম্ব দেখে 
থাকি। ১৪.৪ (ঘ) চিত্রে প্রতিসরণের দরুন অসদ বিম্ঘ দেখানো হল। 


সদ ও অসদ বিস্বের পার্থক্য 0)15117100107) 1)0%%001) [3০9] 2110 ড176719] 17900) : 


সদ বিশ্ব অসদ বিশ্ব 

১. কোনো কিছু থেকে নিঃসৃত আলোক রশিণুচ্ছ। ১. কোনো কিছু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্িগুচ্ছ 
প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো ; প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো কিন 
কিছুতে মিলিত হলে সদ বিম্ব গঠিত হয়। থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হলে দ্বিতীয় 

কিছুতে অসদ বিম্ব গঠিত হয়। 

২" প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোক রশ্ির প্রকৃত ; ২. অসদ বিম্বের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত 
মিলনের ফলে সদ বিন্ব গঠিত হয়। রশ্মিগুলোর প্রকৃত মিলন হয় না। 

৩. চোখে দেখা যায় এবং পর্দায়িও ফেলা যায়। ৩. চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না। 

৪. অবতল দর্পণ ও উত্তল লেন্সে উৎপন্ন হয়। ৪. সব রকম দর্গণ ও লেন্সে উৎপন্ন হয়। 


১৮৮ 


১৪.৭। সমতল দর্গণে বিম্ব গঠন 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


[701178610]7) 01 [71800 105 & 1১19116 1৬110 


(ক) কিনু লক্ষবস্তু 0১017 091০0) 


[41142 একটি সমতল দর্পণের সামনে 0 একটি লক্ষবস্ভু। 0 থেকে 07 রশ্মি দর্পশে অভিলম্বভাবে আপতিত হয়ে 
ঘ.0 পথে ফিরে আসে। আর একটি রশি 00 প্রতিফলিত হয়ে 0২ পথে চলে যায়। 0 অভিলম্ব। 0 এবং 
0 প্রতিফণিত রশ্মি দুটি পিছনে বর্ধিত করলে [ কিনদুতে মিলিত হয়। অর্থাৎ, প্রতিফলিত রশ্মি দুটি যেন ] কিন্দু থেকে 


আসছে মনে হয়। সুতরাং [ বিন্দু 0 কিছুর অসদ বিম্ব। 


এ 
না শ্হ দুল 0 
র্ রর 
০ র্ 
মং 
112 
চিত্র : ১৪.৫ 


এখন 0 ও তি সমান্তরাল বলে, 400 ৯ 
7/000-5:152275558725482485225 €১৪-১) 


আবার 01 ও টো সমান্তরাল এবং [২07 সরলরেখা 
এদের ছেদ করেছে। 


৮৮4 0 74 3২ » 1....৮০০০০০৭ (১৪২) 
যেহেতু ?» 7 সুতরাৎ 

(১৪১) ও (১৪.২) সমীকরণ থেকে 4700 _ 
শশা এখন 4 007 ও / শে -এর মধ্যে 


400৯4 শশ3, 3 সাধারণ বাহু এবং 
4070 4 07খ [ উভয়ই 9০০] 

* ব্রিতুজঘয় সর্বসম। 
সুতরাং 01] 


অর্থাৎ, লক্ষবস্তু 0 দর্পণের যত সামনে থাকে বিম্ব ] দর্পণের 


ঠিক ততটা পেছনে গঠিত হয়। 

(€খ) বিস্তৃত লক্ষবদ্তু (7:5%07)160 0016) যে 
কোনো বিস্তৃত বস্তুকে অসংখ্য কিছু বস্তুর সমষ্টি বলে 
মনে করা হয়। প্রত্যেক কিছুর জন্যই দর্দণের পিছনে 
অসদ বিম্ব গঠিত হয়। [ চিত্র ১৪.৬]। 

চিত্রে বস্তু 0 এক, প্রতিবিম্ব 131 0 ও 4 থেকে 
141142-কে যথাক্রমে তং. ও [. কিদুতে ছেদ করল। এখন 
00২ ও /া,কে যথাক্রমে ও 13 পর্যস্ত এমনভাবে 
বাড়ানো হল যেন, 

08২ - 11২ এবং 4], - 31. হয়। 


চিত্র : ১৪.৬ 
7, 3 যোগ করা হল। তাহলে [3 হল 111? দর্পণে গঠিত 04 লক্ষবস্তুর অসদ বিম্ব। 
সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব সোজা হয় এক প্রতিবিম্বের আকার লক্ষবস্তুর সমান হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৮১ 


সমতল দর্পণে বিম্বের পার পরিবর্তন (.26078] 17156791011) 


সমতল দর্পণের সামনে দীড়ালে আমাদের ডান হাতকে বাম হাত এবং বাম হাতকে ডান হাত বলে মনে হয়। মনে হয় 
যেন সম দেহের পার্থ পরিবর্তন হয়েছে। একে পার্শ্ব পরিবর্তন বলে। সমতল দর্পণে সৃষ্ট বিস্বের দূরত্ব লক্ষবস্তুর 
দূরত্বের সমান হওয়ার জন্য এরকম হয়। 


একটি কাগজে “ক' অক্ষর লিখে একটি সমতল দর্গণের সামনে ধরলে দেখা যাবে প্রতিবিম্ব উল্টে গেছে [ চিত্র ১৪.৭]। 

তবে প্রতিসম বন্তুর ক্ষেত্রের পার্শ্ব পরিবর্তন বুঝা যায় না। যেমন বাংলা “৪৮-এর পার্শ্ব পরিবর্তন বুঝা যায় না। 

দমতল দর্পণ সৃষ্ট বিন্বের বৈশিষ্ট্য 

সমতল দর্পণে সৃষ্ট বিম্বের নিষ্বোন্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে : 

১ দর্গণ থেকে বক্তুর দূরত্ব যত, দর্পণ থেকে বিম্বের দুরত্বও তত। 

২. বস্তু ও বিষ্ব যে সরণরেখায় অবস্থিত, সেটি দর্পণকে লম্বতাবে ছেদ 
করে। 

৩. বিম্ব অসদ ও সোজা। 

৪, বিশ্বের পার্্ব পরিবর্তন ঘটে। 

৫. বিম্বের আকার বস্তুর আকারের সমান। 


১৪.৮। সমতল দর্পণে প্রতিফলনের কয়েকটি ঘটনা 

90716 1১1101107767760]। 01 ]3011906107 0] 1৮18116 1৬11707- 

১। কোন সমতল দর্পণকে যে কোণে ঘুরান হয় প্রতিফলিত রশ্মি তার ধিগুণ কোণে ঘুরে যায় : 

আপতিত রশ্ির দিক পরিবর্তন না করে যদি দর্পণকে 09 কোণে ঘুরান হয় তাহলে প্রতিফলিত রশি 20 কোণে ঘুরে যায়। 
ধরা যাক, 714 দর্পণটি 0 কিছু বরাবর ঘুরতে পারে 
[চিত্র ১৪.৮]। 1৬' অবস্থান /১0 আপতিত রশ্মি এবং 
07 প্রতিফলিত রশ্রি। 0, 0 কিন্দুতে অভিলম্ব। 


এখন &0ো - ॥ হলে, প্রতিফলনের সৃত্রানুসারে 
40» 4930 ৮1 

সুতরাং 4408 » 21 

এবার দর্গণটিকে 9 কোণে ঘুরিয়ে 11111 ' অবচ্ধানে 
আনা হল। সুতরাং অভিলম্ব 9 কোণে ঘুরে টোখ। 
অবন্থানে আসবে। এ অব্থায় 0731 হবে প্রতিফলিত 
রশ্ি। সুতরাং প্রতিফলিত রশ্মি 40031 কোণে ঘুরে 
যাবে। 


এখন প্রতিফলনের সৃত্রানুযায়ী, £40]1- 
4810 

কিন্তু //401 -+9 

সুতরাৎ 4 40831 - 26070) 

48081 » 44081 _ 4408 -2৫+ 6) _ 2128 


অর্থাৎ, আপতিত রশ্মিকে স্থির রেখে দর্পপকে 9 কোণে ঘুরালে প্রতিফলিত রশ্মি 20 কোণে ঘ্বুরে যাবে। 


চিত্র : ১৪,৭ 


১৯০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


২। সমতল দর্পণে নিজের পূর্ণ বিম্ব দেখতে হলে দর্পণের দৈর্ঘ্য দর্শকের উচ্চতার কমপক্ষে অর্ধেক হওয়া প্রয়োজন : 
নম একজন দর্শক। চ তার মাথা, 7; চোখ এবং ঢ পায়ের পাতা। 7 দর্শকের সামনে একটি দর্গণ (চিত্র ১৪.৯)। 
এই দর্গণে নিজের পূর্ণ বিন্ব দেখতে হলে ঢু ও ঢু থেকে আলোক রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখ ৮-তে 
পৌছতে হবে। এখন বিজ্ব গঠনের সৃত্রানুসারে না লাম] এবং না 1 ও চা» মাম 
এবার চ1 ও মা যোগ করা হল। এগুলো দর্গণকে 
যথাক্রমে 7১ ও 0 কিন্দুতে ছেদ করে। 77১ ও 73 যোগ 
করা হল। দর্শকের সর্বোচ্চ কিছু ন্‌ থেকে রশি দর্গণের ১ 
কিছুতে আপতিত হয়ে চী। বিন্ব গঠন করে। একইভাবে ম' 
থেকে আলোক রশ্বি দর্পণের 3 কিন্দুতে আপতিত হয়ে 71 
বিম্ব গঠন করে। সুতরাং চন দর্শকের সম্পূর্ণ বিম্ব দেখতে 
হলে দর্পণের দৈর্ঘ্য 0 হওয়া প্রয়োজন। 
এখন, [লালা] ভ্রিভুজে [717 বাহুর মধ্যকিন্দু 1 177 ও 
চিত্র: ১৪.৯ 14১ সমাস্তরাল। সুতরাং 7১ হল [717 বাহুর মধ্যকিদু। 
একইভাবে 71117 ত্রিভুজের 75771 বাহুর মধ্যকিদু 3। 


এখন [71771 ব্রিতুজের চন। ও 7371 বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে 7 ও 31 আবার 731 17171 


সুতরাং -ঠ [ন।চ। 3 না 


দর্পণ দৈর্ঘ্য - ১ দর্শকের উ্তা 


অর্থাৎ, সমতল দর্পণে নিজের পূর্ণ বি্য দেখতে হলে দর্পণের দৈর্ধ্য দর্শকের উচ্চতার কমপক্ষে অর্ধেক হওয়া 
প্রয়োজন। 


৩. সরল পেরিস্কোপ (981)15 7৯০778001১৫) : কোনো 07 
দুরের জিনিস সোজাসুজি দেখতে বাধা থাকলে এই যন্ত্র 
ব্যবহার করা হয়। দুটি সমতল দর্গণের ক্রমিক প্রতিফলন 
ব্যবহার করে এ যন্ত্র তৈরি করা হয়। ১৪১০ চিত্রে একটি 
সরল পেরিস্কোপ দেখানো হয়েছে। একটি লম্বা আয়তাকার 
কাঠ বা ধাতব নলের মধ্যে দুটি সমতল দর্গণকে মুখোমুখি 
পরস্পরের সমান্তরাল এবং নলের অক্ষের সাথে 45০ কোণ 
করে রাখা হয়। দুরের বস্তু থেকে আলোক রশি প্রথমে 
সোজা এসে 1৬1 দর্পণে আপতিত হয়। আপতিত রশ্মি 141 
দর্পণ দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে নলের অক্ষ বরাবর এসে 142 
দর্গণে পড়ে। আলোক রশ্মি 14; দর্পণে পুনরায় প্রতিফলিত 


হয়ে অনুভূমিকতাবে চোখে পড়ে ফলে বড্তুটি দেখা যায়। ২ 


ভীড় এড়িয়ে খেলা দেখা, শব্ু সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ রি 
ইত্যাদি কাজে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ডুবোজাহাজে আরো 
উন্নত ধরনের পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। চিত্র : ১৪.১০ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৯১ 


ভাল সমতল দর্পণের বৈশিষ্ট্য 
একটি ভাল সমতল দর্পণের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন : 
১. দর্পণের পৃষ্ঠ সমতল হতে হবে। 
২. দর্পণের পুরুত্ব কম এবং সুষম হতে হবে। 
৩, দর্গণের পিছনে ধাতব প্রলেপ ভালো হতে হবে। প্রলেপ যত ভালো হবে বিম্ব তত উজ্জ্বল হয়। 
৪. দর্পণের কাচ বায়ু বুদবুদ শুন্য হবে। 
১৪.১। গোলীয় দর্পণ 
91017071081 1৬11770] 
গোলীয় পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের জন্য গোলীয় দর্পণ ব্যবহার করা হয়। 


কোনো ফীপা গোলকের পৃষ্ঠের অংশ বিশেষ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোক রশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে 
তাকে গোলীয় দর্পণ বলে। 


১৪,১১ এবং ১৪.১২ চিত্রে ৮07 একটি গোলীয় দর্পণ । একটি স্বচ্ছ ফাঁপা গৌলকের খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে যদি 
একদিকে পারা লাগানো হয় তাহলে একটি গোলীয় দর্পণ তৈরি হয় | গোলীয় দর্গণ দুই প্রকার হয়। 

যথা-_ (১) অবতল দর্গণ (00100955 71701) এবং (২) উত্তল দর্পণ (00562 20170 | 

১. অবতল দর্পণ : কোনো ফাঁপা গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত 
প্রতিফলন ঘটে, অর্থাৎ, গোলকের অবতল পৃষ্ঠ যদি প্রতিফলকরুপে কাজ করে, তবে তাকে অবতল দর্পণ ব্ধে। কোনো 
স্বচ্ছ ফাকা গোলকের খানিকটা অংশ যদি কেটে নিয়ে এর বাইরের পৃষ্ঠে অর্থাৎ, উল পৃষ্ঠে পারা লাগানো হয় তাহলে 
অবতল দর্পণ তৈরি হয় | চিত্র ১৪.১১]। 


চিত্র : ১৪.১১ চিত্র : ১৪,১২ 


২. উত্তল দর্পণ : কোনো ফাঁপা গোলকের বাইরের পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত 
প্রতিফলন ঘটে, অর্থাৎ, গোলকের উত্তল পৃষ্ঠে যদি প্রতিফলকরুপে কাজ করে, তবে তাকে উত্তল দর্গপ বলে। কোনো স্বচ্ছ 
ফাঁপা গোলক থেকে কেটে নেওয়া অশের অবতল দিকে, অর্থাৎ, তিতরের দিকে যদি পারা লাগানো হয়, তাহলে উত্তল 
দর্পণ তৈরি হয় [চিত্র ১৪.১২]। 


কয়েকটি সংজ্ঞা 


১. মেরু 0৯০16) : গোলীয় দর্গণের প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্য কিনদুকে দর্পণের মেরু বলে। ১৪.১৩ চিত্রে ৮ দর্গণের মেরু । 
অব্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলক পৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু কিছু এবং উত্তল দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠের সবচেয়ে উঁচু কিছুই 
মেরু। 


১৯২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


২, বক্তার কেন্দ্ব (02716 01 0৫7৮80176) : গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ, সেই গোলকের কেন্দ্রকে এ 
দর্পণের বরুতার কেন্দ্র বলে। ১৪.১৩ চিত্রে ০ দর্পণের বক্তার কেন্দ্। বক্তার কেন্দ্র একটি কিন্দু। 


৩. বরুতার ব্যাসার্ধ (80109 01 07-58€76) : গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ , সেই গোলকের ব্যাসার্ধকে এ 
গোলীয় দর্গণের বরুতার ব্যাসার্ধ বলে। ১৪.১৩ চিত্রে 7১০১ 110 বা )' 0 দৈর্ধ্য ?$7১+' দর্পণের বক্তার ব্যাসার্ধ । 
মেরু থেকে বক্রুতার কেন্দ্র পর্বস্ত দূরত্বকে বক্রতার ব্যাসার্ধ ধরা হয়। বক্রতার ব্যাসার্ধকে সাধারণত ! ছারা প্রকাশ করা 
হয়। 


৪. প্রধান অক্ষ (7১111017981 ৪6৪) : গোলীয় দর্গণের মেরু ও বকরুতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে 
দর্পণের প্রধান অক্ষ বলে। ১৪.১৩ চিত্রে ১০ সরলরেখা দর্পণের প্রধান অক্ষ । 


৫. গৌণ অক্ষ (960010087 ৪318) : মেরু কিছু ব্যতিত দর্গণের প্রতিফলকে পৃষ্ঠের উপরস্থ যেকোনো কিছু ও 
বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখাকে গৌণ অক্ষ বলে। ১৪.১৩ 7৮0 সরলরেখা দর্গণের একটি গৌণ 
অক্ষ। প্রধান অক্ষ ও গৌণ অক্ষ উভয়ই দর্গণের উপর লম্ব। 


৬, প্রধান ফোকাস (১৭7101008] [7000$) : অবতল 
দর্পণে আপতিত প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী সমান্তরাল রশিগুচ্ছ 
প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দুতে 
পরস্পরকে ছেদ করে। এই বিদ্দুকে অবতল দর্পণের প্রধান 
ফোকাস বলে। ১৪.১৪ (ক) চিত্রে 7 কিছু অবতল দর্গণের 
প্রধান ফোকাস। এটি একটি সদ কিছু। উত্তল দর্গণে 
আপতিত প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী সমান্তরাল রশিগুচ্ছ 
প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি কিছু থেকে 
অপমৃত হয় বলে মনে হয়। এই বিন্দুকে উত্তল দর্গণের প্রধান 
চিত্র : ১৪.১৩ ফোকাস বলে। ১৪.১৪ (খে) চিত্রে ৮ উত্তল দর্পণের প্রধান 
ফোকাস। এটি একটি অসদ কিছু। 


গোলীয় দর্ঘণে আপতিত প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী সমান্তরাল রশিপুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপর যে কিছুতে 
মিলিত হয় (জবতঙ দর্গণে) বা যে কিছু থেকে অপসৃত হয় বলে মনে হয় (উত্তল দর্পণে) তাকে প্রধান ফোকাস বলে। 


চিত্র : ১৪.১৪ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৯৩ 


৭। ফোকাস দুরত্ব (79০91 1671567) : গোলীয় দর্পণের মেরু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব 
বলে। ফোকাস দূরত্বকে 1 ঘারা প্রকাশ করা হয়। ১৪.১৪ চিত্রে 77 ফোকাস দুরত্ব। 


৮ ফোকাস তল (9০8) ])187)6) : কোনো গোলীয় দর্পণের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষের সাথে 
লম্বভাবে যে সমতল কল্পনা করা হয় তাকে ফোকাস তল বলে। 
১৪.১০। গোলীয় দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ও বক্তার ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক 

[২91960 15০67০0]) 009] 1.0110101 2100 1২80105 01 0101৮281010 01 2 91010611091 1৬117707 
ক. অবতল দর্পণ 


ধরা যাক, 7৮৬' একটি অবতল দর্পণ (চিত্র ১৪.১৫)। ৫ দর্পণের বক্তার কেন্দ্র এবং 7 এর মেরু | ধরা যাক, 
প্রধান অক্ষ 0১ এর নিকটবর্তী এবং সমান্তরাল 4৬ রশ্মি দর্পণের উপর ? বিন্দুতে আপতিত হয়। 0৬ যোগ করা 
হল। 0৬ দর্পণের বক্তার ব্যাসার্ধ বলে এটি ?% কিছুতে দর্পণের উপর লম্ব। এখন আপতন কোণ 4/১0: এর 
সমান করে 407 কোণ অন্কন করলে 1] প্রতিফলিত রশ্মি পাওয়া যায়। এই প্রতিফলিত রশি প্রধান অক্ষকে চূ 
কিদুতে ছেদ করে। সংজ্ঞানুসারে [ অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস। এখন প্রতিফলনের সৃত্রানুসারে 


4৮৬0০» এতো 


আবার 4৮৮] এবং 0১ পরস্পর সমান্তরাল হওয়ায় 
4৮10 41৮07 |একান্তর কোণ বলে] 


বা,এখেএ _াঞএতো ৮. খে একটি সমদ্বিবাহু 
ত্রিভুজ। 
সুতরাং - ঢু 


এখন [৬ কিছু 7 কিদুর খুব নিকটবততী হওয়ায় 117 - 
[7 লেখা যায়। 


এ 70 

অতএব, ঢ', 7০ এর মধ্যকিনদু। 

সুতরাং -- ৮0 কিনতু ফোকাস দূরত্ব, - [িএবং 
চিত্র: ১৪.১৫ বরুতার ব্যাসার্ধ, ১০1 

... £ 2 অর্থাৎ, অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব বরুতার 
ব্যাসার্ধের অর্ধেক | 


খ. উত্তল দর্পণ 


ধরা যাক, 11াএ' একটি উত্তল দর্পণ [চিত্র ১৪.১৬] । ০ দর্পণের বক্তার কেন্দ্র এবং ৮ এর মেরু | ধরা যাক প্রধান 
অক্ষ 70-এর সমান্তরাল 4৬ রশ্মি দর্পণের উপর 1? কিনুতে আপতিত হয়। 0] যোগ করে 'খ পর্যস্ত বাড়ানো হল। 
0 দর্পণের বক্তার ব্যাসার্ধ বলে এটি 1 কিনতে দর্পণের উপর লম্ঘ। এখন আপতন কোণ /4১1৬ব-এর সমান 
করে বা অঙ্কন করলে 17 প্রতিফলিত রশ্মি পাওয়া যায়। এই প্রতিফলিত রশ্মিকে পিছন দিকে বাড়ালে প্রধান 
অক্ষকে চ কিদুতে ছেদ করে। সং্জানুসারে চ' উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস। এখন প্রতিফলনের সৃত্রানুসারে_ 


এ এএার - এব 
আবার, / ও ৮0 পরস্পর সমান্তরাল হওয়ায়, 
গা » এগুতে [অনুরুপ কোণ বলে] 


ফর্মা-২৫, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


১৯৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


এবং বা _ 4০৬ [বিপ্রতীপ কোণ বলে] 
সুতরাৎ 0৬7 _ 2107 
. অত একটি সমদ্বিবাহু ব্রিতুজ। সুতরাং » 70 
এখন 1? কিনদু 7১ কিনদুর খুব নিকটবর্তী হওয়ায় 
চি » ৮ লেখা যায়। 
৮ ০ 
অর্থাৎ, 7, 7১০ -এর মধ্যকিন্ু। 
সুতরাং ১. ০৫ 
কিন্তু ফোকাস দূরত্ব, 2» ? 
এবং বক্ুতার ব্যাসার্ধ, 20 _ 1 
বা চিত্র 8 ১৪.১৬ 
2 
অর্থাৎ, উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব বক্তার ব্যাসার্ধের অর্ধেক। 


সুতরাং দেখা যায় যে, অবতল বা উত্তল অর্থাৎ, যে কোনো গোলীয় দর্পণের ফোকাস দুরত্ব বরুতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক। 
১৪.১১। গোলীয় দর্পণে রশ্মি চিত্র 


[ঞচ 1019 0797) 1) 91091867109] 1717701 
গোলীয় দর্পণের সামনে কোনো বস্তু রাখলে দর্গণে তার বিন্ব গঠিত হয়। এই বিন্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি 
কেমন হবে তা জানতে হলে, বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্িগুচ্ছ দর্ণণে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় মিলিত হয় বা কোথা 
থেকে আসছে বলে মনে হয় তা জানতে হবে। গোলীয় দর্পণের প্রধান ফোকাস তথা বক্রুতার কেন্দ্র নির্দিষ্ট থাকলে 
কয়েকটি বিশেষ রশ্মি এ দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে কোন পথে যাবে তা আমরা সহজেই স্থির করতে পারি। এ সকল 
রশ্মির রশিচিত্র অঙ্কন করে আমরা সহজে বিম্বের অব্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ণয় করতে পারি। উত্তল ও অবতল 
উভয় প্রকার দর্পণের ক্ষেত্রে সচরাচর নিচের তিন ধরনের রশ্রি ব্যবহার করে বিম্ব অঙ্কন করা যায়। যেমন-_ 


১. গোলীয় দর্পণের বক্রুতার ব্যাসার্ধ বরাবর আপতিত রশি প্রতিফলনের পর আবার সেই পথে ফিরে যায়। 


১৪.১৭ (ক) চিত্রে একটি রশি /%' অবতল দর্পণে বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর 7' বিন্দুতে লম্বভাবে আপতিত হয়ে 
1 পথে প্রতিফলিত হয়। ১৪.১৭ (খ) চিত্রে একটি রশি /1৬ উত্তল দর্পণে বরুতার ব্যাসার্ধ বরাবর 1 বিন্দুতে 
লম্ঘভাবে আপতিত হয়ে ?//১ পথে প্রতিফলিত হয়। 


ক) চিত্র : ১৪,১৭ খে) 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ১৯৫ 


২. গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত রশ্শি প্রতিফলনের পর প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় অবতল দর্গণে) 
বা প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় (উত্তল দর্পণে) 


চিত্র ঃ ১৪.১৮ (ক) চিত্র 8 ১৪.১৮ (খ) 


১৪.১৮ (কে) চিত্রে একটি রশ্মি 44 অবতল দর্পণের প্রধান অক্ষ 0১ এর সমান্তরালে 14 কিদুতে আপতিত হয়ে প্রধান 
ফোকাস চ' দিয়ে 17 পথে প্রতিফলিত হয়। ১৪.১৮ (খ) চিত্রে একটি রশি 41৬ উত্তল দর্পণের প্রধান অক্ষ 7০ এর 
সমান্তরালে এ বিদুতে আপতিত হয়ে 113 পথে এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যেন এটি প্রধান ফোকাস 1 থেকে আসছে 
বলে মনে হয়। 


৩, গোলীয় দর্দণের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে (অবতল দর্পণে) বা প্রধান ফোকাস অভিমুখে (উত্তল দর্পণে) আপতিত 
রশি প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায়। 


১৪.১৯ (ক) চিত্রে একটি রশি £1$' অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস £ দিয়ে ?এ' কিনদুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ 
০ এর সমান্তরালে 117) পথে প্রতিফলিত হয়। ১৪.১৯ (খ) চিত্রে উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকাস চ অভিমুখে 
আপতিত একটি রশ্মি /1 দর্গণের 14 কিছুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ 0]-এর সমান্তরালে 147 পথে প্রতিফলিত 
হয়। 


চিত্র : ১৪.১৯ 


১৯৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১৪.১২। বিস্তৃত বস্তুর বিম্ব 


]70900 01 811 7:5(671060 010100€ 


যে কোনো বিস্তৃত লক্ষবস্তু অসংখ্য কিছু বস্তুর সমষ্টি। এখন প্রত্যেকটি কিছু বস্তুর বিম্বের অবস্থান নির্ণয় করলেই 
বর্ধিত রশি চিত্রের সাহায্যে বস্তুটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কিছুদ্বয়ের বিম্ব অভ্কন করা হয়। এখন একটি সরলরেখা দ্বারা 
বিষ্বছয় যোগ করে দিলে সমগ্র বস্তুটির বিম্ব পাওয়া যায়। 


অবতল দর্পণ : ধরা যাক, 1" একটি অবতল দর্গণ। 
ঢ0. এর প্রধান অক্ষ, ৫: বক্তার কেন্দ্র, চ' প্রধান ফোকাস 
এবং 7 দর্পণের মেরু। এর সম্মুখে 0 একটি বিস্তৃত 
লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত [চিত্র 
১৪.২০]। ০0/ এর বিম্ব নির্ণয় করতে হবে। 04 
বস্তুটির একে অন্যের উপর স্থাপিত অসংখ্য কিছু বস্তুর 
সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। এভাবে ধরে 0 ও 
4৯ কিছু দুটি লক্ষবস্তুর দুটি প্রান্ত কিছু। এখন এই প্রান্ত 
চিত্র : ১৪.২০ কিছু 0 ও /-এর বিম্বের অবস্থান জানলেই 04 -এর 
সম্পূর্ণ বিম্বের অবস্থান পাওয়া যাবে। 


0 কিন্দুর বিন্ব নির্ণয়ের জন্য 9 কিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্ির রশি চিত্র আঁকতে হবে। 0 কিছু থেকে প্রধান 
অক্ষের সমান্তরাল 01% রশ্মি দর্পণের ?এ কিছুতে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে ৬ পথে প্রতিফলিত 
হয়। 09 থেকে আর একটি রশ্মি 00৬” দর্পণের বক্তার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এসে দর্পণে আপতিত হওয়ায় 
প্রতিফলনের পর সেটি একই পথে ফিরে যায়। এখন 0 থেকে নির্গত রশি দুটি প্রতিফলনের পর ] কিছুতে প্রকৃতপক্ষে 
মিলিত হয়। সুতরাং হচ্ছে 0 কিদুর সদ বিম্ব। /৯ থেকে প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত রশ্মি এ পথেই ফিরে যায়। 
ফলে 4 এর বিম্ব এঁ রেখার উপরই হবে। যেহেতু 04 লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত তাই ] থেকে 
প্রধান অক্ষের উপর 11 লম্ব টানলেই 173 হবে 04 লক্ষবস্তুর বিম্ব। এই বিম্ব সদ, উল্টো এবং আকারে লক্ষবস্তুর 
চেয়ে ছোট। 


উত্তল দর্পণ : এ 7১1৬" একটি উত্তল দর্পণ । 7১0 এর প্রধান 
অক্ষ, ৫ বক্রতার কেন্দ্র, চ' প্রধান ফোকাস এবং 7১ দর্গণের 
মেরু। একটি বিস্তৃত লক্ষবস্তু 04 দর্গণের সামনে প্রধান 
অক্ষের উপর লম্বভাবে আছে [চিত্র ১৪.২১]। 04৯ এর বিম্ব 
অভ্কন করতে হবে। 

0 কিছু থেকে নিঃসৃত আলোক রশি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল € 
হয়ে [৬ কিদুতে আপতিত হলে প্রতিফলনের পর রশিটি 
দর্পণের প্রধান ফোকাস চ থেকে আসছে বলে মনে হয়। 
দর্পণের বক্তার কেন্দ্রমুখী অপর একটি রশি 01) লম্ঘতাবে 
দর্পণে আপতিত হওয়ায় একই পথে প্রতিফলিত হয়। 


এখন এই অপসারী প্রতিফলিত রশ্শিদ্ধয়কে পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলে এরা ] কিছু থেকে আসছে বলে মনে হবে। 
সুতরাং ] কিনদুই হবে 0 কিছুর অসদ বিন্ব। এখন ] থেকে অক্ষের উপর 113 লম্ঘ টানলে 17-ই হবে 04. 
লক্ষবস্তুর অসদ বিন্ব। 


চিত্র : ১৪.২১ 
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১৪.১৩। রৈথিক বিবর্ধন 

[1709297 1$127110020107) 
বিম্ব লক্ষবস্তুর তুলনায় কত গুণ বড় বা ছোট রৈখিক বিবর্ধন দ্বারা তা বুঝা যায়। 
বিন্বের দৈরধ্য ও লক্ষবস্তুর দৈর্ঘোর অনুপাতকে রৈখিক বিবর্ধন বলে। 
কোনো লক্ষবস্তুর দৈর্ঘ্য ,০ এবং বিস্বের দৈর্ঘ্য ॥ হলে রৈখিক বিবর্ধন 
বিম্বের দৈর্ঘ্য _17 
লক্ষবস্তুর দৈর্ঘ্য 1.9 
বিবর্ধনের মান 1-এর চেয়ে বড় হলে বিম্বটি বিবর্ধিত হবে অর্থাৎ, বিম্ব লক্ষবস্তুর তুলনায় বড়, বিবর্ধনের মান 
1-এর সমান হলে বিস্ঘ লক্ষবস্তুর সমান এবং বিবর্ধনের মান 1-এর চেয়ে ছোট হলে বিস্বটি খর্ষিত হবে অর্থাৎ, বিম্ব 
লক্ষবস্তুর তুলনায় ছোট হবে। 
একটি বিম্বের পূর্ণ বিবরণ 
একটি বিন্বের পূর্ণ বিবরণের জন্য নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হয়ঃ যথা_ 
১. অবদ্থান : দর্দণ থেকে এর দূরত্ব। 
২* প্রকৃতি : (ক) সদ না অসদ 

(খ) সোজা না উল্টো। 

৩.আকৃতি : বিবর্ধিত না খর্ধিত না লক্ষবস্তুর সমান। 


১৪.১৪। গোলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের উপর লক্ষবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিন্বের 
অবস্থান, প্রকৃতি ও নির্ণয় 
1)0০966771017186101) 01 176 1১09161078) বি86076 2100. 9176 01 606 171196 [10771190105 
91018011028] 1৬117701 101 10110070716 1১091110785 01 2 01)006 5১129000 02) 1100 
19771011991] 4৯15 


গোলীয় দর্পণে গঠিত বিম্ঘের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি দর্পনের সামনে অবস্থিত লক্ষবস্তুর অবস্থানের ওপর নির্ভর 
করে। লক্ষবস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে বিশ্বের, আকৃতি ও প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। 


ধরা যাক, 1৬" একটি অবতল দর্পণ। ৮ এর মেরু, চ প্রধান ফোকাস এবং 0. বরুতার কেন্দ্র। এর প্রধান অক্ষ 
চ০-এর উপর বিভিন্ন অবস্থানে 04 লক্ষবস্তু লম্বভাবে অবস্থিত [চিত্র ১৪.২২-১৪.২৭] 04 এর বিম্ব অন্কনের 
জন্য ১৪.১১ অনুচ্ছেদে বর্ধিত যে কোনো দুটি রশি বিবেচনা করা হয়। 
১, লক্ষবস্তু অসীম দূরে অবস্থিত : অসীম দূরে অবস্থিত 
লক্ষবস্তু শীর্ষ থেকে আগত পরস্পর সমান্তরাল রশ্িগুচ্ছ প্রধান 
অক্ষের সাথে আনতভাবে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর 
ফোকাস তলের ] কিছুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৪.২২]। ] 
থেকে প্রধান অক্ষের উপর অজ্কিত 173 লম্ঘই 0/-এর 
বিম্ব। 
অবণথথান : ফোকাস তলে। 

£ সদ ও উল্টো। 
মর : অত্যন্ত খরধিত। 
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২. লক্ষবন্তু অসীম ও বরুতার কেন্দ্র মধ্যে : 0 থেকে 
একটি রশি বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর এবং একটি রশি প্রধান 
অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর এগুলো [ 
বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৪.২৩|। [ থেকে প্রধান অক্ষের 
উপর অঙ্কিত [13 লম্বই 0/. এর বিম্ব। 


৩, লক্ষবন্তু বর্কতার কেন্দ্রে : 0 থেকে একটি রশি 
প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং একটি রশ্মি প্রধান 
ফোকাস বরাবর বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর] 
কিনুতে মিলিত হয় [চিন্তর ১৪.২৪]। ] থেকে প্রধান 
অক্ষের উপর অঙ্কিত 13 লম্ঘই 0১ এর বিম্ব। 


অবস্থান : বকতার কেন্দ্রে 
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো 
আকৃতি : লক্ষবস্তুর সমান । 


চিত্র :১৪.২৫ 


অবস্থান : বরুতার কেন্দ্র ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে। 
প্রকৃতি ₹ সদও উল্টো 
আকৃতি £. খর্ধিত। 


চিত্র :১৪.২৪ 


৪. লক্ষবস্তু বক্রতার কেন্দ্ ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে : 0 
থেকে একটি রশি বরুতার ব্যাসার্য বরাবর এবং একটি রশি 
প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর [ 
কিছুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৪.২৫]। ] থেকে প্রধান অক্ষের উপর 
[8 অঙ্কিত লম্ঘই 04 এর বিম্ব। 


অবস্থান : বক্তার কেন্দ্র ও অসীমের মধ্যে। 
প্রকৃতি £ সদ ও উল্টো 
আকৃতি বিবর্ধিত। 
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৫" লক্ষবন্তু প্রধান ফোকাসে : 0 থেকে একটি রশি 
বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর এবং একটি রশ্শি প্রধান অক্ষের 
সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর এগুলো 
পরস্পর সমান্তরাল হয় [চিত্র ১৪.২৬]। 


দর্গণের সামনে এগুলো অসীমে মিলিত হয় অথবা পেছন 
দিকে বাড়ালে অসীম থেকে আসছে বলে মনে হয়। 


অবস্থান : অসীমে। 
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো অথবা অসদ ও সোজা। 
আকৃতি : অত্যন্ত বিবর্ধিত। চিত্র : ১৪.২৬ 


৬. জক্ষবস্তু প্রধান ফোকাস ও মেরুর মধ্যে : 0 থেকে একটি রশ্মি বরুতার ব্যাসার্ধ বরাবর ও একটি রশি প্রধান 
অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিফলনের পর পরস্পর অপসারী হয়। এগুলোকে পিছন দিকে বাড়ালে] কিছু থেকে 
অপসৃত হচ্ছে বদে মনে হয়। [ থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত [3 লম্বই 0. এর বিম্ব [চিত্র ১৪-২৭]। 


অবস্থান : দর্গণের পিছনে । 


চিত্র : ১৪.২৭ 


লক্ষবস্ু দর্গণের মেরুতে থাকলে বিম্ব দর্গণের মেরুতে গঠিত হয়। এক্ষেত্রে বিম্ব অসদ, সোজা এবং আকারে 
লক্ষবস্তুর সমান হয়। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, অব্তল দর্গণের ক্ষেত্রে যখন লক্ষবস্তু অসীম দূরত্বে থাকে তখন বিষ্ব দর্পণের 
প্রধান ফোকাসে গঠিত হয়। এখন লক্ষবসতুকে ক্রমশ সরিয়ে অসীম দূরত্ব থেকে বরুতার কেন্দ্রে নিয়ে এলে বিন্বও ক্রমশ 
প্রধান ফোকাস থেকে বক্রুতার কেন্দ্রে সরে আসে। এখানে সর্বক্ষেত্রে বিষ্ব বাস্তব ও উন্টো হয় এবং এর আকার 
লক্ষবস্তুর চেয়ে অনেক ছোট থেকে ক্রমশ বড় হয়ে বক্তার কেন্দ্রে এসে লক্ষবস্তুর সমান হয়। 


এরপর লক্ষবস্তুকে বব্রুতার কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাসের দিকে সরিয়ে আনলে বিম্ব বক্তার কেন্দ্র থেকে অসীমের 
দিকে সরে যায়। এখানেও সব্ক্ষেত্রে বিম্ব সদ, উল্টো ও আকারে জক্ষবস্তুর চেয়ে ক্রমশ বড় হতে থাকে। লক্ষবস্তু 
প্রধান ফোকাসে থাকলে বিষ্ব অসীম দূরত্বে সরে যায় এবং অসীম গুখ বিবর্ধিত হয়। 


এবার লক্ষব্তুকে প্রধান ফোকাস থেকে ক্রমশ দর্পণের মেবুর দিকে নিয়ে গেলে বিম্য দর্পণের সামনে অসীম দূরত্ব থেকে 
দর্পণের পিছনে চলে যায় এবং ক্রমশ দর্গণের মেরুর দিকে সরে আসে। এখানে বিম্ব সর্বক্ষেত্রে অসদ ও সোজা হয় এবং 
আকার কমশ ছোট হতে থাকে। লক্ষবস্তু যখন মেরুতে পৌছে, বিদ্বও তখন মেবুতে গঠিত হয়। এখানে বিম্ব অসদ ও 
সোজা তবে জাকার লক্ষবস্তুর আকারের সমান। 


২০০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১৪.১৫। দর্পণ চেনার উপায় 
7067001791867 01 1১]1110]7 


কোনো দর্পণের একেবারে নিকটে একটি আঙুল খাড়াতাবে স্থাপন করলে যদি সোজা বিস্ব লক্ষবস্তুর চেয়ে বড় হয় 
তাহলে দর্গণটি অবতল, আর যদি ছোট হয় তাহলে দর্পণটি উত্তল এবং বিম্ব লক্ষবস্তুর সমান হলে দর্পণটি সমতল হবে। 
১৪.১৬। দর্পণের ব্যবহার 

৩০৪ 011১1177015 


বিভিন্ন ধরনের দর্পণ আমরা বিভিন্রভাবে ব্যবহার করি। 


সমতল দর্পণ : সমতল দর্গণ দর্শকের চেহারা দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই দর্পণের সাহায্যে সরল পেরিস্কোগ 
তৈরি করা হয়। 


অব্তল দর্পণ : অভিসারী রশিগুচ্ছ সৃষ্টি করতে বা কোনো বস্তুর বিবর্ধিত বিম্ব সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়। 
সুবিধাজনক আকৃতির অবতল দর্পণ ব্যবহার করে মুখমন্ডলের বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি করা হয়, এতে রুপ চর্চা ও দীড়ি 
কাটার সময় সুবিধা হয়। কোনো স্টিমারের সার্চ লাইটে প্রতিফলক হিসেবে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয়। নতো 
দূরবীক্ষণেও অবতল দর্দণের ব্যবহার দেখা যায়। এ দর্গণের সাহায্যে আলোক রশ্িগুচ্ছকে একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট 
কিদুতে ফেলা যায় বলে ডান্তাররা চোখ, নাক, কান ও গলা পর্যবেক্ষণ করার সময় এ দর্পণ ব্যবহার করেন। 


উত্তল দর্পণ : উত্তল দর্পণে যে কোনো বস্তুর অসদ, সোজা ও বস্তুর চেয়ে ছোট বিম্ব গঠন করে বলে পিছনের 
যানবাহন বা পথচারী দেখার জন্য বিভিন্ন গাড়িতে এ দর্পণ ব্যবহার করা হয়। এ দর্পণ আলোক রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে 
দেয় বলে মোটর গাড়ির হেডলাইট বা রাস্তার লাইটে প্রতিফলক হিসেবে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয়। 


অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
নিচের অংশটুকু পড়ে ১-২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : 
একটি সমতল দর্পণের সামনে একটি 10 মিটার দৈর্ঘোর লক্ষবস্তু রাখা হল। তাতে বস্ডুটির পূর্ণ বিম্ব গঠিত হল। 


১।  দর্পণের ন্যুনতম দৈর্ঘ্য 
ক. 2 খ, 10] 
গণ 20] ঘ, 40] 


২।  বতুটির বিবর্ধন 
ক. 9.2 


চি 
১ 
কি 


গু] ঘ* 2 
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ত। 


চিত্র 


উপরের চিত্র অনুযায়ী কোন রশ্মিটি 20 এর প্রতিফলিত রশ্মি। 


ক. 90 খ. 08২. 
গ,. 093 ঘ. 07: 


৪। চিত্রের আলোকে গঠিত বিশ্বের ক্ষেত্রে - 
1- প্রতিফলিত রশ্িগুলোর প্রকৃত মিলন হয় না 
1. চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না 
111. চোখে দেখা যায় না কিন্তু পর্দায় ফেলা যায়। 


ফর্মী-২৬, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২০২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


চা খন 11 


গ, 1311 ঘ* 1111 


সৃজনশীল প্রশ্ন 

রানুর উচ্চতা 1.47]। তাদের ঘরে ছোট একটি আয়না ছিল। আয়নাতে সে তার পূর্ণ অবয়ব দেখতে পেত না। এতে সে 
বাবার কাছে বায়না ধরল একটি ড্রেসিং টেবিল কিনে দেওয়ার জন্য। মেয়ের বায়না অনুযায়ী বাবা একটি ড্রেসিং টেবিল 
কিনে দিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় রানু তার পূর্ণ অবয়ব দেখতে পেল। 


প্রতিবিম্ব কী? 

ছোট আয়নায় রানুর পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখা যায়নি কেন। 

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ন্যুনতম দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 

ড্রেসিং টেবিলে রানুর পূর্ণ প্রতিবিষ্ব কীভাবে তৈরি হল আলোক রশি ক্রিয়া রেখা অ্কন করে ব্যাখ্যা কর। 


প্রিলি ডি 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


আলোর প্রতিসরণ 


|২ছজ1২/৯00110 071,107] 


আগের অধ্যায়ে আমরা আলোর প্রতিফলন আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব দুটি স্বচ্ছ মাধ্যমের 
বিভেদ তলে আলোর দিক পরিবর্তনের ঘটনা তথা আলোর প্রতিসরণ। প্রতিসরণের সূত্রাবলি, প্রতিসরণাজ্ক, ক্রান্তি কোণ, 
পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন প্রভৃতি এখানে আলোচিত হবে একে একে। 


১৫.১। প্রতিসরণ 
২০178001077 


আমরা জানি যে, আলোকরশ্মি কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ব্ব মাধ্যমে সরলরেখায় চলে। কিন্তু আলো যখন এক আলোকীয় 
মাধ্যম থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন মাধ্যমঘ্বয়ের বিভেদ তলে এর গতি পথ পরিবর্তিত 
হয়। আলোর প্রতিসরণের জন্য এরুপ ঘটে। 


আলোকরশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার চ 
সময় মাধ্যমঘয়ের বিভেদ তলে ভীর্যকতাবে আপতিত 
আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তন করার ঘটনাকে আলোর গ্রতিসরণ 
বলে। 


আলোকরশ্ি বিভেদ তলের যে বিন্দুতে আপতিত হয়ে দ্বিতীয় 
মাধ্যমে প্রবেশ করে সেই কিন্দুকে আপতন কিন্দু বলে। আপতন 
বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অভিকত লম্বকে অভিলম্য বলে। 
আলোকরশ্মি হালকা মাধ্যম (বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (কাচ) 
প্রবেশ করলে অভিনম্ঘের দিকে সরে যায়ঃ আবার ঘন মাধ্যম ০ 

থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করলে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে 

যায়। চিত্র : ১৫.১ 

ধরা যাক, 1,01৬ হচ্ছে বায়ু ও কাচ মাধ্যমের বিভেদ তল। /১0 রশ্মি বায়ু মাধ্যম থেকে 0 কিন্দুতে কাচ মাধ্যমে 
প্রবেশ করে 0০ পথে চলে যায় [চিত্র ১৫.১]। যদি কাচখণ্ড না থাকতো তা হলে আলোক রশ্মি এ পথে না গিয়ে 03 
পথে চলে ষেত। কাচ খন্ডের উপস্থিতির জন্য আলোক রশ্মির গতিপথ বেঁকে যাচ্ছে। এখানে /১0 আপতিত রশি, 
00 প্রতিসরিত রশ্মি। 0 আপতন কিন্দু এবং টো“ অভিলম্ব। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ 
উৎপন্ন করে তাকে আপতন কোণ বলে। ১৫.১ চিত্রে £/0ো় -, আপতন কোণ। আর প্রতিসরিত রশি অভিলম্বের 
সাথে ষে কোণ উৎপন্ন করে তাকে প্রতিসরণ কোণ বলে। চিত্রে 00 -; প্রতিসরণ কোণ। 


১৫.২। প্রতিসরণের সূত্র 


এড 01767801107) 
আলোর প্রতিসরণ দুটি মুত্র মেনে চলে। যথা - 
১. আপতিত রশ্মি, আপতন কিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে থাকে। 
২, একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের 
অনুপাত সর্বদা ধুব থাকে। 
এ ধুব সংখ্যাকে 1 ছারা প্রকাশ করা হয়। এ ধুব সংখ্যাই নির্দিষ্ট রঙের জন্য প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘিতীয় মাধ্যমের 


তু 


২ 
সখ 
স্‌ 


২০৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


প্রতিসরণাজ্ক। এ সম্পর্কে পরবতী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, যদি আপতন কোণকে 1 এবং প্রতিসরণ কোণকে : ধরা হয় তাহলে, 


জ্বর ১:85 5856 2৮7 ১8৮. 14 42 


বিজ্ঞানী ঘ্লেল তীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নামানুসারে এ সুত্রটিকে দ্েেলের সূত্র বলা হয়। আপতন কোণ 
পরিবর্তন করে 11, 12, 13 ইত্যাদি করলে প্রতিসরণ কোণ ষদি যথাক্রমে 11, 1, 13 ------- ইত্যাদি হয়, তাহলে 
সেলের সূত্রানুযায়ী, 
1 রি 90) 72 রর ৪1 3 _ _ 
৪71 51072 ৪1073000000 1 
১৫.৩। প্রতিসরণীজ্ক 

7২60801059 মা) 09 ঙ 
ক. আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙক (0২518156 7২67900%5 
[0020 


প্রতিসরণের দিতীয় সূত্র থেকে দেখা যায়, একজোড়া নির্দিষ্ট 


মাধ্যমে ও নির্দি্ট রপ্ডের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন রি 

ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত ধুব থাকে। এই ধুব 

সংখ্যাকেই প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের ॥ 8 
আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক হিসেবে নিযোস্ততাবে সং্জায়িত করা রঃ 
হয়। চিত্র :১৫.২ 


আলোকরশ্মি যখন এক ম্চ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকতাবে প্রবেশ করে তখন নির্দিষ্ট রঙের আলোর 
জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন-এর অনুপাত যে ধুব সংখ্যা হয় তাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে 
দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাজ্ক বলে। 


আলোকবশি যখন “&' মাধ্যম থেকে “৮: মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের 
সাইন-এর অনুপাতকে “৪ মাধ্যমের সাপেক্ষে ০০” মাধ্যমের প্রতিসরণাজ্ক বলে। “&১ মাধ্যমে আপতন কোণ 1 ও “০, 
মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ ? হলে, (চিত্র ১৫.২) “৪ মাধ্যমের সাপেক্ষে ৭০ মাধ্যমের প্রতিসরণীভ্ক , 


শি? 
81105 910,7 (১৫৭ 


লালন চি রর 
মেনে 

আবার আলোক রশ্মি বদি ৮” মাধ্যম থেকে “&* মাধ্যমে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে আলোক রশি প্রত্যাবর্তনের সৃত্রানুসারে 
১৫.২ চিত্রে 30 হবে আপতিত রশ্মি এবং 04, প্রতিসরিত রশ্মি, অর্থাৎ, আপতন কোণ - £ ও প্রতিসরণ কোণ - ॥ 
এবং ৮" মাধ্যমের সাপেক্ষে €£' মাধ্যমের প্রতিসরণাজ্ক হবে, 

_ ৪0৮ 1 _ 1 

শি নিলি রাড 5৮5: ৯, এ হত ভি 2585 এত 555 (১৩) 
অর্থাৎ, 4), মাধ্যমের সাপেক্ষে '&* মাধ্যমের প্রতিসরণাজ্ক, *&” মাধ্যমের সাপেক্ষে 2১” মাধ্যমের প্রতিসরণাত্কর 
বিপরীত রাশি। বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরণীজ্ক যদি 3/2 হয়, তবে কাচের সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরণাঙ্ক 2/3 হবে। 
একক : যেহেতু প্রতিসরণাজ্ক একই জাতীয় দুটি রাশির অনুপাত কাজেই এর কোনো একক নেই। তাছাড়া 51 1 বা 
৪1 -এর কোনো একক নেই। 
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বায়ুর সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণাঙ্ক 1.33 বলতে বুঝায় যে আলোকরশি যদি বায়ু মাধ্যম থেকে পানিতে প্রবেশ করে 
তাহলে আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা 1.33 হবে। 


খ. পরম প্রতিসরণাভ্ক (41)90169 হু২9790(1৮০ ]1)065) 

শুন্য মাধ্যম থেকে যখন আলোক রশ্মি কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সেই মাধ্যমের যে প্রতিসরণাঙ্ক হিসাব করা 
হয় অর্থাৎ, শৃন্যমাধ্যম সাপেক্ষে কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ককে এঁ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক ধরা হয়। 

আলোক রশ্মি যখন শূন্য মাধ্যম থেকে কোনো বস্তু মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন নির্দিষ্ট রণ্ের আলোর জন্য 
আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ সাইনের অনুপাতকে এঁ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণার্ক বলে। 


শন্যমাধ্যমে আপতন কোণ এবং অন্য কোনো মাধ্যম “৫ তে প্রতিসরণ কোণ? হলে, ৪ মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাত্ক 1 - 307, 
কোনো মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাজ্ঞক প্রকাশের বেলায় 1 এর বামদিকে কিছু না লিখে কেবল ডানদিকে মাধ্যম লেখা হয়। 
যেমন “৪; মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাজ্তের সংকেত হচ্ছে 721 

সাধারণভাবে বায়ুর সাপেক্ষে কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাজ্ককে পরম প্রতিসরণাজ্ক ধরা হয়। কোনো মাধ্যমের সাপেক্ষে 
তা উল্লেখ না করে শুধু প্রতিসরণার্ক বললে মাধ্যমের পরম প্রতিসরণার্ককেই বুঝায়। 


কাচের পরম প্রতিসরণার্ক 1.5 বলতে বুঝায় যে শূন্য মাধ্যম বা বায়ু থেকে আলো কাচে তীর্যকভাবে প্রবেশ করলে 
আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন-এর অনুপাত 1.5 হয়। সারণি ১৫.১ এ কয়েকটি পদার্থের 
প্রতিসরণাজ্ক দেওয়া হল। 


সারণি ১৫.১ : কয়েকটি পদার্থের প্রতিসরণার্ক 


পদার্থ প্রতিসরণাঙ্ক পদার্থ প্রতিসরণাঙ্ক 
ক্রাউন কাচ 1.5225 বরফ 13087 
হালকা প্রিন্ট কাচ 1.5875 পানি 1.3333 
ঘন ফ্লিন্ট কাচ 1.6670 কেরোসিন 1.44 
হীরক 2.4172 গ্লিসারিন 1.47 
কোয়ার্টজ 1.5438 বেনজিন 1.50 
প্রতিসরণাঙ্ক সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় : 


১. আলোকরশ্মি যে মাধ্যমে প্রবেশ করে প্রতিসরণাজ্ক হয় সেই মাধ্যমের । আর যে মাধ্যম থেকে আসে প্রতিসরণান্ক হয় 
সেই মাধ্যমের সাপেক্ষে । 
২" প্রতিসরণার্ক আপতন কোণের ওপর নির্ভর করে না, কেবল মাধ্যমঘয়ের প্রকৃতি ও আলোর রঙের ওপর নির্ভর 


করে। লাল রঙের আলোর জন্য নির্দিষ্ট মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের মান সবচেয়ে কম এবং বেগুনি আলোর জন্য সবচেয়ে 
বেশি। সারণি ১৫.২ এ কয়েকটি পদার্থের বিভিন্ন রঙের জন্য প্রতিসরণাক দেওয়া হল। 


সারণি ১৫.২ : বিভিন্ন রঙের জন্য প্রতিসরণাঙ্ক 


পদার্থ বেগুনি আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল 

ক্রাউন 1.5380 1.5319 1.526909 1] 1.5225 1.5216 1] 1.5200 
হালকা ফ্লিন্ট 1.6040 1 1.5960 1 1.5910 | 1.5875 1.5867 | 1.5850 
কাচ 

ঘন ফ্লিন্ট কাচ 1.6980 1.69836 1.69738 | 1.9970 1.6650 |] 1.6620 
কোয়ার্টজ 1.5570 1.5519 1.5498 1 1.5438 1.5432 1 1.5420 
হীরক 2.4589 24439 2.4260 | 24172 2.4150 1 2.4100 
বরফ 1.3170 1.3136 1.3110 1.3087 1.309809 1.30609 
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৩. যে মাধ্যমের প্রতিসরণার্তক বেশি সেই মাধ্যমের আলোকীয় ঘনত্ব (01108] 0617915) বেশি বা সেটি আলোর 
সাপেক্ষে ঘনতর (0760০811% 07056)| আর যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক কম তার আলোকীয় ঘনত্ব কম বা সেটি 
আলোর সাপেক্ষে লঘুতর (019008115 1816)। তবে এই ঘনত্ব বা লঘুত্বের সাথে মাধ্যমের প্রাকৃতিক ঘনত্ব বা 
আপেক্ষিক গুরুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন কেরোসিনের ঘনত্ব 800 1:%7-3 পানির ঘনত্ব 1000 12013 এর 
চেয়ে কম কিন্তু এর প্রতিসরণার্ক (144 ) পানির প্রতিসরণা্ক (133) এর চেয়ে বেশি। 


আলোর বেগের সাথে প্রতিসরণাঙ্ের সম্পর্ক 


আলোক রশ্মি যখন এক স্বচ্ছ সমসন্ত্ব মাধ্যমে থেকে অন্য এক স্বচ্ছ সমসন্ত্ব মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন 
প্রতিসরণের জন্য বিভেদ তলে এর দিক পরিবর্তন করে। বিতিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগের বিভিন্নতার জন্যই আলোক 
রশ্মির দিক পরিবর্তন বা প্রতিসরণ হয়। আলোর তরঙ্ঞা তত্ত্ব থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। 


আলোর তরঙ্ঞা তত্ত্ব থেকে আমরা পাই, কোনো মাধ্যমের পরম প্রতিসরণার্তক 1] হলে, 


15 ই মাধ্যমে আলোর কো (00) 27. 2০2 25০ 752 ৮২ ১৮৮৮068) 


১০0৫6) 


এখন “৮” মাধ্যম যদি “&* মাধ্যমের চেয়ে আলোর সাপেক্ষে ঘন হয় তাহলে ৫1 ৯ 1 অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে ৮ মাধ্যমে 
আলোর বেগ “৪” মাধ্যমের চেয়ে কম হয়। সুতরাং ঘনতর মাধ্যমে আলোর বেগ হালকা মাধ্যমের চেয়ে কম হয়। 


উদাহরণ ১৫.১। বেনজিনে আলোর বেগ 2 ৮ 10875-1 হলে কেরোসিনে আলোর বেগ নির্ণয় কর। বেনজিনের 
সাপেক্ষে কেরোসিনের প্রতিসরণাভ্ক 0.96। 


এ সপ 
_ ০, বেনজিনে আলোর বেগ, ০৮ 2 * 10879 1 
০ ্ বেনজিনের সাপেক্ষে কেরোসিনের প্রতিসরণাজ্, 01. - 0.96 
€%- টো 
2107 কেরোসিনে আলোর বেগ, 0. -? 
_ 2.08 ৮ 1080075-1 


উত্তর : 2.08 * 108079 1 
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১৫.৪। কাচের প্রতিসরণাজ্ক নির্ণয় 


1)96667ণ718782610]7) 01 7২6090116 17016 01 (31958 


একটি ড্রইং বোর্ডের উপর একটি সাদা কাগজ পিন দিয়ে আটকানো হয়। এখন এ সাদা কাগজের মাঝামাঝি একটুকরা 
আয়তাকার কাচফলক স্থাপন করে পিন দিয়ে আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি, নির্গত রশ্ি নির্ণয় করে আপতন কোণ ও 
প্রতিসরিত কোণ বের করা হয়। [বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য ব্যবহারিক অংশ দ্রষ্টব্য ] 


১৫.৫ | ক্রান্তি কোণ ও পূর্ণ অত্যন্তরীণ প্রতিফলন 


0706009] 871010 2110 7069] 171(07712] [506011601 


আলোকরশি যখন দুই স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন আপতিত রশ্মির কিছু অংশ প্রথম মাধ্যমে 
প্রতিফলিত হয়, কিছু অংশ মাধ্যমঘয় কর্তৃক শোষিত হয় এবং বাকি অংশ ঘ্িতীয় মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়। এখন 
আলোকরশি যদি হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে যে কোনো মানের আপতন কোণের জন্য কিছু পরিমাণ 
আলোকরশ্মি সব সময়ই প্রতিসরিত হবে। কিন্তু আলোকরশ্মি যদি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে দেখা 
যায় যে, আপতন কোণের মান একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে আলোকরশ্মি আর দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরিত হয় না। 


আলোকরশি যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন 
প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ১৫-৩ চিত্রে 40 
আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম ৪ থেকে হালকা মাধ্যম ৮-তে গেলে 
প্রতিসরিত হয়ে 04 পথে অভিলম্ঘ থেকে দূরে সরে যায়। 
এখন আপতন কোণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণও 
বাড়তে থাকবে। এভাবে বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা আপতন 
কোণ পাওয়া যাবে যার জন্য প্রতিসরিত কোণের মান হবে সর্বাধিক 
90০। সেক্ষেত্রে 30 আপতিত রশ্মির জন্য প্রতিসরিত রশি 
বিভেদ তল ঘেষে 073” পথে চলে যাবে । আপতন কোণের এই 
মানকে ক্রান্তি কোণ বলে। চিত্রে 4300" - ক্রান্তি কোণ। 
ক্রান্তি কোণকে ০০ ছারা প্রকাশ করা হয়। 


আপতন কোণের মান যদি আরো বাড়ানো হয় তাহলে আলোক রশ্শি প্রতিসরিত হবে না সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে ঘন 
মাধ্যমে ফিরে আসবে। চিত্রে 00 আপতিত রশ্মির জন্য এই প্রতিফলিত রশ্মি হল 00) এ ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ 
প্রতিফলন বলে। আলোক রশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে বলে একে পূর্ণ অত্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে। 

ক্রান্তি কোণের সংজ্ঞা : নির্দিষ্ট রঙ্ডের আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রতিসরিত হওয়ার সময় আপতন 
কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান 90০ হয়, অর্থাৎ, প্রতিসরিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেঁষে চলে যায় তাকে 
হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের ক্রান্তি কোণ বলে। ক্রান্তি কোণকে সাধারণত 0০ ছারা প্রকাশ করা হয়। চিত্রে 
47300". 961 

ক্রান্তি কোণও আলোর রঙের ওপ্র নির্ভর করে। নির্দিষ্ট মাধ্যমের ক্রান্তি কোণ বিভিন্ন রঞ্ডের আলোর জন্য বিভিন্ন হয়। 
হলুদ আলোর জন্য পানির সাপেক্ষে কাচের ক্রান্তি কোণ ০60০ বলতে কাচ থেকে পানিতে হলুদ আলোকরশ্রি প্রতিসরিত 
হওয়ার সময় কাচে 60০ কোণে আপতিত হলে প্রতিসরিত রশ্মি কাচ ও পানির বিভেদ তল ঘেঁষে যাবে। 

হীরকের ক্রান্তি কোণ 24০ বলতে বুঝায় শূন্য মাধ্যমে (বো বায়ু) ও হীরকের বিভেদ তলে হীরক থেকে 24০ কোণে 
আপতিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেবে প্রতিসরিত হবে। আপতন কোণের মান 24০ -এর চেয়ে বেশি হলে আলোক রশ্মির 
প্রতিসরণ না হয়ে পূর্ণ অভ্যস্তরীণ প্রতিফলন হবে। 

পুর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সঘন্ঞা : আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় 
মানের কোণে আপতিত হয় তখন প্রতিসরণের পরিবর্তে আলোকরশ্মি সম্পূর্ণরূপে ঘন মাধ্যমের অভ্যন্তরে প্রতিফলনের 


২০৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সূত্রানুষায়ী প্রতিফলিত হয়। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে। 

পুর্ণ ভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সংঘটিত হওয়ার শর্ত : 
১. আলোকরশ্ি ঘন মাধ্যম থেকে ঘন ও হালকা মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতিত হবে। 
২. আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হবে। 


১৫.৬ মরীচিকা 

1১11111 
উত্তপ্ত মরুভূমিতে মরীচিকা সৃষ্টি হয়। মরুভূমিতে 
পথচারীর কাছে প্রায় মনে হয় তার সামনে অল্প 
বুঝি পানি আছে। কিন্তু তিনি কখনও সেই পানির কাছে 
গৌছতে পারেন না, কেননা, এটি একটি অলোকীয় 
অলীক ঘটনা। মবুভূমিতে সূর্ষের প্রচণ্ড তাপে বালি খুব 
তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। ফলে বালি সংলগ্ন বায়ুর 
তাপমাত্রাও খুব বেশি থাকে। এতে করে বালি সব্গগ্ন বায়ু 
হালকা হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় 
বায়ুর তাপমাত্রা তত কমতে থাকে ফলে বায়ু ধীরে ধীরে 
সঘনতর হতে থাকে। 
এখন মবুভূমিতে দূরে কোনো গাছ এ থেকে আলোকরশ্মি পথিকের চোখে আসার সময় ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘ্ুতর 
মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে। ফলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে বাকতে বাকতে 
এমন একটা স্তর আসে যখন আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হবে। এ সময় আলোকরশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে 
পুর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এবং আলোকরশ্মি উপরের দিকে ওঠে বাকা পথে পথিকের চোখে গৌছাবে। এখন এই 
রশ্মিকে পিছনের দিকে বাড়ালে মনে হবে যে তা ণ' বিন্দু থেকে আসছে। ফলে এ অবম্থানে তার উল্টো বিম্ব দেখা 
যাবে। এ ভাবে আকাশ এবং দূরবতী গাছপালা বা ঘরবাড়ির উল্টো বিম্ব দেখা যাবে। পথিকের চোখ আলোর এ ঘটনা 
ধরতে পারে না এবং তাঁর কাছে মনে হবে যেন ভূপৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলন হয়েছে, যেমন দর্পণের ক্ষেত্রে হয়ে 
থাকে। তার কাছে মনে হয় সামনে কোনো জলাশয় আছে এবং তাতে প্রতিফলন হয়েছে। পথিকের কাছে এ জলাশয়ের 
দুরত্ব সবসময় একই মনে হবে। এ দুরত্ব নির্ভর করবে ভূপুৃষ্ঠ থেকে পথিকের চোখের উচ্চতার ওপর। এ ঘটনাকেই 
মরীচিকা বলে। 


মরীচিকা দেখতে হনে যে সাহারা বা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গ্রীষ্মের প্রথর রৌদ্র 
উত্তম্ত পিচঢালা মসৃন রাজপথে তোমাদের অনেকেই মরীচিকা দেখে থাকতে পার। গরমের এমন দিনে পথচারীর সামনে 
রাজপথকে বৃষ্টির অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের মত ভেজা ও চকচকে মনে হয়। যেহেতু আমরা নিথর পানিতে আকাশের 
বিম্ব দেখে অভ্যস্ত, কাজেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে রাজপথে আকাশের বিম্ব দেখে আমরা স্বভাবতই ভেবে 
বসি যে, রাজপথ ভেজা এবং সেখানে আলোর প্রতিফলন ঘটছে। 


১৫.৭। অপটিক্যাল ফাইবার 


0196868] [10795 


ফাইবার হচ্ছে খুব সরু এবং নমনীয় কাচ তন্তু। আলো বহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। যখন আলোক রশ্মি কাচ তন্তুর 
এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে, তখন তন্তুর দেয়ালে বারবার এর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে, যতক্ষণ না অপর প্রান্ত দিয়ে 
নির্গত হয়। এভাবে আলোকরশ্মি দণ্ডের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে চিত্র ১৫.৫)। একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারকে 
আলোক নল বলা হয়। চিকিৎসকরা মানবদেহের ভিতরের কোনো অংশ দেখার জন্য এরূপ আলোক নল ব্যবহার করেন। 
এ ছাড়া বর্তমানে টেলিযোগাযোগে ও ইন্টারনেট ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। 


চিত্র ১৫৪ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২০৯ 


চিত্র : ১৫.৫ 


অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 

১। বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরনাজ্ক 1.52 হলে কাচ সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরনাজ্ফ কত হবে? 
ক, 0.55 খ, 0.66 
গ, 1.00 ক্ষ, 1.09 


২। চিত্রে পানি ভর্তি গ্লাসের তলায় একটি আধুলি আছে। উপর থেকে তাকালে আধুলিটি_ 
ক. ছেটি দেখা যাবে খ. বড় দেখা যাবে 
গ. তলা থেকে সামান্য ওপরে দেখা যাবে ঘ. তলাতেই দেখা যাবে 


ও।  প্রতিসরণাজক নির্ভর করে- 
1, মাধ্যমের ঘনত্বের ওপর 
1, তরজঙ্গ দৈর্ঘের ওপর 
1. আলোবীয় ঘনত্বের ওপ্র। 


নিচের কোনটি সঠিক ? 
ক, 1 খত, 111 
গ,» 1301 ক্ষ, 11311 
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চিত্র 
উপরের চিত্তের সাহায্যে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও 
৪। চিত্রটি ব্যাখ্যা করে আলোর- 
ক. প্রতিফলন খ, প্রতিসরণ 
গ. পূর্ণ অভ্যন্তরীন প্রতিফলন '্ব. প্রতিফলন ও প্রতিসরণ 
৫। নিচের কোনটি সঠিক £ 
ক. & মাধ্যম ৪ মাধ্যম অপেক্ষা বেশি ঘন খ. ও মাধ্যম & মাধ্যম অপেক্ষা বেশি ঘন 
গ, 4 মাধ্যম ও 0 মাধ্যমের ঘনত্ব সমান ঘ, 4৯ মাধ্যম ও 98 মাধ্যমের ঘনত্ব সমান 
সৃজনশীল পর্ন 


এক শ্্রীষের দুপুরে নন্দা তার মামার সাথে গাড়িতে করে পিচঢালা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিন। যেতে যেতে সে দেখল যে দুরে 
রাস্তা ভেজা ও চকচকে দেখা যাচ্ছে। সে যতই সামনে যাচ্ছে ততই এ দৃশ্যটি দেখছে। বিষয়টি তাকে অবাক করল। 
কারণ শীতকালে একই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সে এ ঘটনাটি দেখেনি। 


পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কাকে বলে? 

রাস্তা ভেজা দেখার কারণ কী। 

শীতকালে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায়নি কেন? ব্যাখ্যা কর। 

রাস্তায় এ ধরনের দৃষ্িত্রমের ক্ষেত্রে চালকের কী ধরনের সতর্কতা গ্রহণ করা উচিভ বলে তুমি মনে কর। 


শ্রে লি এ 


যোড়শ অধ্যায় 


লেনে 
[মাও 


বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই গ্রিক এবং আরবিয়রা বিবর্ধক কাচরুপে লেন্সের ব্যবহার জানত। আজকাল আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে লেন্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চশমা হিসেবে লেন্স ব্যবহারের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে শুধু 
বিনা ক্রেশে পড়াশুনা করতে পারে তাই নয়, চোখের নানা প্রকার ত্ুটির প্রতিকার করাও সম্ভব হয়। আমাদের জীবনযাত্রার 
ধরনই পাল্টে যেত যদি ক্যামেরা, প্রজেক্টর, অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা দুরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকত। আর এ সবই তৈরি হয় লেগ 
দ্বারা । লেন্সে আলোর প্রতিসরণ ঘটে এবং এর ফলে বিম্বের সৃষ্টি হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন লেন্স, রশ্মি চিত্রের 
সাহায্যে লেনে বিন্বের সৃষ্টি এবং লেনে সৃষ্ট বিন্বের প্রকৃতি ও আকৃতি এবং লেন্সের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করব। 


১৬.১। দেন 


[8775 


দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ ঘারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেগ 
বলে। 
১৬.১ চিত্রে ক ও খ দুটি লেল্স। লেনের পৃষ্ঠঘয়ের মধ্যে একটি সমতল ও 
€ক্) (খ) 


অপরটি গৌলক পৃষ্ঠের অংশ হতে পারে। কাচ, কোয়ার্টজ, প্রাস্টিক ইত্যাদি 
দ্বারা লেন্স তৈরি করা হলেও অধিকাংশ লেন্গই থাকে কাচের তৈরি। লেন্গ 
প্রধানত দুরকমের হতে পারে; যথা 
ক. ম্থূলমধ্য বা উত্তল বা অতিসারী লেন্স (0010%6%. 169) এবং 
খ. ক্ষীণমধ্য বা অবতল বা অপসারী লেন্স (00108519175) 


উত্তল বাঁ অভিসারী লেন্স : যে লেন্সের মধ্যতাগ মোটা ও প্রীস্ত সরু তাকে উত্তল লেন্স বলে। উত্তল লেন্দে আলোক রশ্মি 
উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হয় বলে তাকে উত্তল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.১(ক)]। এ লেন্স সাধারণত এক পুঙ্ছ সমান্তরাল আলোক 
রশ্মিকে অভিসারী করে থাকে বলে তাকে অভিসারী লেন্গও বলা হয় [চিত্র ১৬.২ কে)]। 


চিত্র ৪ ১৬.১ 


ক 


অবতল বা অপসারী লেন্স : যে লেন্সের মধ্যতাগ সরু ও প্রান্তের দিক মোটা তাকে অবতল লেন্স বলে। অবতল লেন্সে 
আলোক রশ্মি অবতল পৃষ্ঠে আপতিত হয় বলে তাকে অবতল লেল বলে চিত্র ১৬.২খ)] ৷ এ লে সাধারণত এক গুচ্ছ 
আলোক রশ্বিকে করে থাকে বলে তাকে অপসারী লেলও বলা হয় [চিত্র ১৬.২ (খ)]। 
তলের আকৃতির ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক প্রকার লেন্স আবার তিন ধরনের হতে পারে। যথা_ 


ক. উত্তল লেন্স 
১. হি-উত্তল লেল (31-001050%. 10198) : যে লেন্সের দুটি তলই উত্তল তাকে দ্বি-উত্তল বা উতোত্তল লে্গ বলে। [চিত্র ১৬.৩(ক)] 


২. সমতলোন্তল লেল (31170 00198 10109) : যে লেজের একটি তল সমতল ও অপরটি উত্তল তাকে সমতলোভ্ল 
লেন্স বলে। [চিত্র ১৬.৩ (খ)] 


২১২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


৩. অবতঙোন্তল লেল (001708%2 00165. 19175 ) : যে উত্তল লেজ্সের একটি তল অবতল ও অপরটি উত্তল তাকে 
অবতলোজ্তল লেন্স বলে। [চিত্র : ১৬.৩ (গ)] 

খ, অবতল লেন্স : 

১ ধি-অবতল লেল (31-00110855 1015 ) : যে লেন্সের দুই তলই অবতল তাকে ঘি-অবতল বা উভাবতল লেস বলে [চিত্র 
১৬,৪ (ক)। 

২. সমতলাবতল লেল (190 0017022 16175) : যে লেন্সের একটি তল সমতল ও অপরটি অবতন তাকে 
সমতলাবতল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.৪ (খ)]। 


1) [11 


চিত্র : ১৬.৩ চিত্র : ১৬৪ 

৩. উত্তলাবতল (0:0172%0 001008%০ 10179) : যে অব্তল লেন্সের একটি তল উত্তল ও অপরটি অবতল তাকে 
উত্তলাবতল লেন্স বলে [চিত্র ১৬.৪ (গ)]। 
১৬.২। কয়েকটি সংজ্ঞা 

4/& মা০ছা হ)০ঠি101078ও 
১, প্রধান অক্ষ : (%21701091 ০৯19 ) দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা লেল গঠিত । সুতরাং লেলের বকরতার কেন্দ্র এবং বক্রতার 
ব্যাসার্ধ দুটি। লেন্সের উভয় পৃষ্ঠের বক্ুতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরল রেখাকে প্রধান অক্ষ বলে। ১৬.৫ চিত্রে 
0102 সরলরেখা লেন্সের প্রধান অক্ষ | লেন্সের একটি পৃষ্ঠ সমতল ও অপর পৃষ্ঠ গোলীয় হলে গোলীয় পৃষ্ঠের বরুতার কেন্দ্র 
থেকে সমতল পৃষ্ঠের উপর অতিদম্বই হবে লেনের প্রধান অক্ষ । 


€ক্) 


০1 ০2 


চিত্র ₹ ১৬৫ 
২. আলোক কেন্দ্র (0100081 06718৪) : কোনো আলোক রশ্মি যদি কোনো লেন্দের এক পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে নির্গত 
হওয়ার সময় আপতিত রশ্মির সমান্তরালভাবে নির্গত হয় তাহলে সেই রশ্মি লেঙ্গের প্রধান অক্ষের উপর যে কিছু দিয়ে যায় 
সেই কিছুকে লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলে। ১৬.৬ চিত্রে 0 লেন্সের আলোক কেন্দ্র। সনু লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্ 
দিয়ে কোনো আলোক রশি গেলে প্রতিসরণের ফলে এর দিকের কোনো পরিবর্তন হয় না। 


৩, প্রধান ফোকাস (১৮75017)9] ম০০৪3) : লেলের প্রধান 
অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশিুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান 
অক্ষের উপর যে কিছুতে মিলিত হয় (উত্তল লেল্সে) বা যে বিন্দু 
থেকে অপসূত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল পেপে), সেই কিন্দুকে 
লেন্সের প্রধান ফোকাস বলে। ১৬.৭ চিত্রে ঢ লেন্সের প্রধান 
ফোকাস। আলোক রশ্মি লেন্সের যে কোনো এক পৃষ্ঠে আপতিত 
হয়ে অপর পৃষ্ঠ দিয়ে প্রতিসূত হতে পারে। তাই প্রত্যেক জেল্পেরই 


আলোক কেন্দ্বের দুই পাশে দুটি প্রধান ফোকাস থাকে। লেন্সের 
চিত্র : ১৬.৬ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২১৩ 


আকৃতি যাই হোক না কেন যে কোনো লেনের ক্ষেত্রে বিন্দু দুটি আলোক কেন্দ্র থেকে সমদুরবর্তী। উত্তল লেন্সের প্রধান 
ফোকাস একটি সদ কিছু এবং অবতল লেন্সের প্রধান ফোকাস একটি অসদ কিনদু। 


৪. ফোকাস দূরত্ব (819০1 1671508) : 
আলোক কেন্দ্র থেকে লেন্গের প্রধান ফোকাস 
পর্যস্ত দূরত্বকে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলে। 
ফোকাস দূরত্বকে £ দিয়ে প্রকাশ করা হয় 
(চিত্র ১৬.৭)। 

ফোকাস দূরত্ব লেন্সের প্রত্যেক পৃষ্ঠের বরতার 
ওপর নির্ভর করে। কিন্তু গোলীয় দর্গণের মত 
এই সম্পর্ক এত সহজ নয়। তবে সাধারণভাবে 
বঙ্গা যায়, পৃষ্ঠগুলোর বরুতার ব্যাসার্ধ যত বেশি 
হবে ফোকাস দূরত্ব তত কম হবে। 

€* ফোকাস তল (7008] 7)188)6) : কোনো 
লেন্সের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে প্রধান 
অক্ষের সাথে জন্বতাবে যে সমতদ কল্পনা করা 
যায় তাকে ফোকাস তল বলে। 


১৬.৩। লেন্দে রশি চিত্র 

[২95 70190727117) [10709 
কোনো লেন্সের সামনে বস্তু রাখলে লেনে জাঙ্গোর প্রতিসরণের ফলে বস্তুর বিষ্ব গঠিত হয়। এই বিম্বের অবস্থান, 
প্রকৃতি ও আকৃতি কেমন হবে তা জানতে হলে বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক রশিগুচ্ছ লেলে প্রতিসরিত হয়ে কোথায় 
মিঙ্গিত হয় বা কোথা থেকে আসছে বলে মনে হয় তা জানতে হবে। কোনো লেন্সের আলোক কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাস 
নির্দিষ্ট বলে কয়েকটি বিশেষ রশ্মি এ লেন্দে প্রতিসরিত হয়ে কোন পথে যাবে তা আমরা সহজে স্থির করতে পারি। এ 
সকল রশ্মির রশি চিত্র অঙ্কন করে আমরা সহজে বিম্ঘের অবস্থান, প্রকৃতি ও আকৃতি নির্ধয় করতে পারি। 
রশি চিত্র অজ্কনের সময়, চিত্রগুলোকে সহজ করার জন্য লেন্সের মধ্যভাগ দিয়ে অডিকত উলম্ব রেখা বরাবর আলোক 
রশি দিক পরিবর্তন করেছে বলে দেখানো হয়েছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে লেন্সের দুই পৃষ্ঠে দুই বার আলোকরশ্মির দিক 
পরিবর্তন ঘটে। 
সনু উ্ভল এবং অবতল উভয় প্রকার লেন্সের ক্ষেত্রে সচরাচর নিচের তিন ধরনের রশ্ি ব্যবহার করে বিম্ব অঙ্কন করা 
যায়। যেমন_ 
১. লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত রশি প্রতিসরণের পর সোজাসুজি চলে যায়। 


নি 


ঞ 


চিত্র হ ১৬০৮ 2] 


২১৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১৬.৮ কে) ও (খ) চিত্রে একটি রশ্মি 40 লেন্সের আলোক কেন্দ্র ৫ বরাবর আপতিত হয়ে সোজাসুজি 03 পথে 
প্রতিসরিত হয়। 


চিত্র : ১৬.৯ 


২. লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় (উত্তল লেলে) বা প্রধান 
ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় (অবতল লেলে)। 

১৬.৯ (ক) চিত্রে একটি রশি /া, উত্তল লেলের প্রধান অক্ষ 707" এর সমান্তরালে [. কিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান 
ফোকাস [দিয়ে [78 পথে প্রতিসরিত হয়। ১৬.৯ (খ) চিত্রে একটি রশি 4, অবতল লেন্সের প্রধান অক্ষ 70 
এর সমান্তরালে, কিন্দুতে আপতিত হয়ে [3 পথে এমনভাবে প্রতিসরিত হয় ষেন এটি প্রধান ফোকাস 7 থেকে আসছে 
বলে মনে হয় অর্থাৎ, [3 _কে পেছন দিকে বাড়ালে ' বিন্দুতে মিলিত হয়। 

৩. লেন্সের প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে (উত্তল লেলে) বা প্রধান ফোকাস অভিমুখী (অবতল লেলে) আপতিত রশ্মি 
প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায়। 


চিত্র : ১৬.১০ 


১৬.১০ (ক) চিত্রে একটি রশ্মি /], উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাস 7! দিয়ে [, কিনদুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ [7007 
এর সমান্তরালে [4 পথে প্রতিসরিত হয়। ১৬.১০ (খ) চিত্রে অবতল লেন্সের প্রধান 7 ফোকাস অভিমুখে আপতিত 
একটি রশ্মি &, লেনের, বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষ 7707! এর সমান্তরালে [.3 পথে প্রতিসরিত হয়। 


১৬.৪। বিস্তৃত বস্তুর বিষ্ব 

[71959 01 া। [56670900010 
যে কোনো বিস্তৃত লক্ষবস্তু অসংখ্য কিছু বস্তুর সমফ্টি। এখন প্রত্যেকটি কিন্দু বস্তুর বিদ্বের অবস্থান নির্ণয় করলেই 
সমগ্র বস্তুটির বিম্ব পাওয়া যায়। জ্যামিতিক উপায়ে কোনো সরল বিস্তৃত বস্তুর বিম্ঘের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উপরে 
বর্ধিত রশি চিত্রের সাহায্যে বস্তুটির সবোচ্চ ও সর্বান্ন কিনছুঘয়ের বিষ্ব অঙ্কন করা হয়। এখন একটি সরলরেখা ছারা 
বিম্ব দুটি যোগ করে দিলে সমঘ বস্তুটির বিম্ব পাওয়া ষায়। 
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উত্তন্গ লেন্স : ধরা যাক [.0্,' একটি উত্তল লেন্স। 7" 0ম" এর প্রধান অক্ষ, ৫ আলোক কেন্দ্র, "প্রধান ফোকাস। 
লেন্সের সামনে এর প্রধান ফোকাস ঢ এর বাইরে 0%. একটি বিস্তৃত লক্ষবতু প্রধান অক্ষের উপর লম্বতাবে অবস্থিত 
[চিত্র ১৬.১১]। 04. এর বিম্ঘ নির্ণয় করতে হবে। 04 বস্ছুটিকে অসংখ্য কিন্দু বস্তুর সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করা 
যেতে পারে। এতাবে 0 ও 4 কিছু দুটি লক্ষবসতুর দুটি প্রান্ত বিদদু। এখন এই প্রান্ত কিন্দু 0 ও / এর বিস্বের 
অবস্থান জানলেই 04. -এর সম্পূর্ণ বিন্বের অবস্থান পাওয়া যাবে। 


চিত্র : ১৬.১১ 


0 কিছুর বিম্ নির্ণয়ের জন্য 0 কিছু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মির রশ্মি চিত্র আীকতে হবে। 0 বিন্দু থেকে প্রধান 
অক্ষের সমান্তরাল 0, রশ্মি লেন্সের [, কিদুতে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস [' এর মধ্য দিয়ে চা] পথে প্রতিসরিত 
হয়। 0 থেকে আর একটি রশ্মি 00 আলোক কেন্দ্র দিয়ে লে্সে আপতিত হয়ে সোজাসুজি 0 পথে প্রতিসরিত হয়। 
এখন 0 থেকে নির্গত রশি দুটি প্রতিসরণের পর ] কিছুতে প্রকৃত পক্ষে মিলিত হয়। সুতরাং | হচ্ছে 0 বিন্দুর সদ 
বিম্ব। 4 থেকে প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত রশ্মি সোজাসুজি প্রতিসরিত হবে। ফলে 4 কিছুর বিম্ব প্রধান অক্ষের 
উপরই হবে। যেহেতু 04 লক্ষবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত তাই [ থেকে প্রধান অক্ষের উপর 173 লম্ব 
টানলেই [3 হবে 0 লক্ষবস্তুর বিশ্ব। এই বিম্ব সদ, উন্টো এবং আকারে লক্ষবস্তুর চেয়ে বড়। লক্ষবস্তুর 
অবস্থানের ওপর নির্ভর করে উত্তল লেনে সৃষ্ট বিম্ব সদ ও অসদ, সোজা ও উন্টো, লক্ষবস্তুর চেয়ে আকারে ছোট, 
বড় ও সমান হতে পারে যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। 

অবতল লে্গ : ধরা যাক. একটি অবতল লেন্স। [7 [70 এর প্রধান অক্ষ, 0 আলোক কেন্দ্র, [প্রধান ফোকাস। 
লেন্সের সামনে 0. একটি বিস্তৃত লক্ষবসতু প্রধান অক্ষের উপর লম্ব্ভাবে অবস্থিত [চিত্র ১৬.১২]। 04 এর বিষ্ব 
অঙ্কন করতে হবে। 


চিত্র : ১৬.১২ 


0 কিন্দু থেকে নিঃসৃত একটি আলোক রশ্মি 01, প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে লেন্সে [, কিছুতে আপতিত হলে 
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প্রতিসরণের পর রশ্িটি [1* পথে এমনভাবে প্রতিসরিত হয় যেন রশ্িটি প্রধান ফোকাস 7 থেকে আসছে বলে মনে 

হয়। 0 থেকে আরেকটি রশি 00 আলোক কেন্দ্র দিয়ে লেন্সে আপতিত হয়ে সোজাসুজি টোখ পথে প্রতিসরিত হয়। 

এই প্রতিসরিত রশ্মি দুটি অপসারী বলে মিলিত হয় না। এদেরকে পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলে] কিনু থেকে আসছে বলে 

মনে হয়। সুতরাং] কিন্দুই হচ্ছে 0 কিদুর অসদ বিশ্ব। এখন [ থেকে প্রধান অক্ষের উপর [3 লম্ব টানলে 13-ই 

হবে 04 লক্ষবন্তুর বিম্ব। এই বিম্ব অসদ, সোজা এবং আকারে লক্ষবন্তুর চেয়ে ছোট। অবতল লেস সর্বদা অসদ, 

সোজা এবং লক্ষবস্তুর চেয়ে ছোট আকারের বিম্ব গঠন করে। 

১৬.৫। লেলের প্রধান অক্ষের উপর লক্ষবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিন্যের অবস্থান, প্রকৃতি ও 
নির্ণয় 
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লেন্গের গঠিত বিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতি লেন্সের সামনে অবস্থিত লক্ষবস্তুর অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। 

লক্ষবস্তুর অবথানের পরিবর্তন ঘটলে বিম্বের অবস্থান, আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। 


ক. উত্তল লেঙ্গ : 

ধরা যাক, [01 একটি উত্তল লেল। 0 এর আলোক কেন্দ্র, ঢ, ৮ এর প্রধান ফোকাস এবং ফোকাস দূরত্ব £। এর 
প্রধান অক্ষ ম্'-এর উপর 04 লক্ষবস্তু লম্ঘভাবে অবস্থিত। 0. -এর বিশ্ব অঙ্কনের জন্য ১৬.৪ অনুচ্ছেদে 
বর্ধিত যে কোনো দুটি রশ্মি বিবেচনা করা হয়। 

১. লক্ষবস্তু অসীম দুরে অবস্থিত : অসীম দূরে রঃ 

অবস্থিত লক্ষবস্তুর শীর্ষ থেকে আগত পরস্পর সমান্তরাল অর 
রশ্িগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে আনতভাবে আপতিত হয়ে 

প্রতিসরণের পর ফোকাস তলের ] কিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র রর 
১৬.১৩ ]। ] থেকে প্রধান অক্ষের উপর অঙ্কিত [13 লম্বই [। 

0/ এর বিম্ঘ। 


অবস্থিত : ০0 থেকে একটি রশ্মি আলোক কেন্দ্র 
ড বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল 
৯2 ডু তে বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর এগুলো [ কিন্দুতে 
তু মিলিত হয় [চিত্র ১৬.১৪ || [ থেকে প্রধান অক্ষের উপর 
অঙ্কিত [73 লম্বই 0. এর বিম্ব। 
অবস্থান : ?ও 2? এর মধ্যে। 
চিত্র : ১৬.১৪ প্রকৃতি : সদ ও উল্টো 
আকৃতি : খর্বিত। 


2 


৩, লক্ষবন্তু 21 দূরত্বে : 0 থেকে একটি রশ্মি 
আলোক কেন্দ্র বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান 
অক্ষের সমান্তরাল বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পরা 
কিছুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৬.১৫]। ] থেকে প্রধান 
অক্ষের উপর অঙ্কিত [3 লম্ঘই 0/. এর বিম্ব। 
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অবস্থান : 2? দূরত্বে 
প্রকৃতি : সদ ও উল্টো 

£লক্ষবন্তুর সমান। 
৪. লক্ষবস্তু ?ও 21 এর মধ্যে : 0 থেকে একটি রশি 
আলোক কেন্দ্র বরাবর এবং একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের 
সমান্তরালে বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর [ কিন্দুতে মিলিত 
হয় [চিত্র ১৬.১৬]। ] থেকে প্রধান অক্ষের উপর অভিকত 3 
লম্ঘই 04 -এর বিম্ব। 
অব্থান : 2 এর বেশি দূরত্ে। 

: সদ ও উল্টো 
অপ 


€. জক্ষবস্তু প্রধান ফোকাসে : 0 থেকে একটি রশি 
আলোক কেন্দ্র বরাবর এবং একটি রশি প্রধান অক্ষের 
সমান্তরালে বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর এগুলো পরস্পর 
সমান্তরাল হয় [চিত্র ১৬.১৭]। এগুলো অসীমে মিলিত হয় 
কিংবা পেছন দিকে বাড়ালে অসীম থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে 
মনে হয়। 

অবস্থান : অসীমে। 

প্রকৃতি : সদ ও উন্টো অথবা অসদ ও সোজা। 

চিত্র £ ১৬.১৭ আকৃতি : অত্যন্ত বিবর্ধিত। 


৬. লক্ষবন্তু আলোক কেন্দ্র ও প্রধান ফোকাসের মধ্যে : 
0 থেকে একটি রশি আলোক কেন্দ্র বরাবর ও একটি রশ্মি 
প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বিবেচনা করলে প্রতিসরণের পর 
পরস্পর অপসারী হয়। এগুলোকে পেছন দিকে বাড়ালে ] 
কিদু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। [ থেকে প্রধান 
অক্ষের উপর অঙ্কিত [13 লম্বই 0 এর বিম্ব 
(চিত্র ১৬.১৮)। 

অবস্থান : লক্ষবস্তু লেন্সের যে পাশে বিম্বও লেনের 
সেই পাশে লক্ষবসতুর পেছনে ফোকাসের বাইরে। 
প্রকৃতি : অসদ ও সোজা 

আকৃতি : বিবর্ধিত। 

১৬.৬। উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় 


1)09697-77171908078 01 008] [.0007) 01 ৪. 000৮6 [.0179 
কোনো উত্তল লেজের ফোকাসে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে যদি একটি বস্তু রাখা হয়, তাহলে এঁ বস্তু থেকে নিঃসৃত 
আলোক রশ্মি লেন্দে প্রতিসরিত হয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে চলে যায়। এখন লেন্সের পিছনে একটি সমতল দর্গণ 
যদি প্রধান অক্ষের সাথে সমকোণে রাখা যায় তাহলে প্রতিসরিত রশ্শিগুলো দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে সমান্তরাল 
রশ্িরুপে ফিরে আসে। এ সমান্তরাল রশ্মিগুলো লেন্দে প্রতিসরিত হয়ে পুনরায় ফোকাস বিন্দুতে একত্রিত হয়। ফলে 
ফোকাস বিন্দুতে লক্ষবস্তুর একটি অসদ বিম্ব গঠিত হয়। এ নীতির ওপর ভিত্তি করে উত্তল লেন্সের ফোকাস দুরত্ব 
নির্ণয় করা যায়। (ব্যবহারিক অংশে দ্রব্য ) 


ফর্মী-২৮, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২১৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১৬,৭। লেস শনাপ্তকরণ 

]710010018098610]) 01 19789 
উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো লক্ষবস্তু থাকলে সেই বস্তুর অসদ, সোজা ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয়। 
আবার অবতল লেন্সের সামনে ব্তু থাকলে তার অসদ, সোজা ও খর্বিত বিম্ব গঠিত হয়। সুতরাৎ লেন্স শনা্ত করার 
জন্য লেন্সের সামনে খুব কাছাকাছি একটি আঙুল রেখে অপর দিক থেকে দেখলে যদি আঙুলের সোজা ও বিবর্ধিত বিস্ব 
গঠিত হয় সেই লেন্স উত্তল আর যদি সোজা কিন্তু খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে সেই লেন্স অবতল। 


১৬.৮। চিহ্বের প্রথা 


১107) (5071০716107) ছু 
বিভিন্ন অবস্থানে গঠিত হয়। কখনো লক্ষবস্তু যে দিকে 
সেই দিকে, কখনো বা লক্ষবস্তুর বিপরীত দিকে বিহ্ব ক) 
গঠিত হয়। তাই লক্ষবস্তুর দুরত্ব, বিম্বের দূরত্ব ও 
ফোকাস দূরত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এদের 
চিহ্ন (ধনাত্মক ও খণাত্মক) ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। সাধারণত দুই রকমের চিহ্ের প্রথা বর্তমানে 
প্রচলিত। যথা_ 


১. সদ ধনাত্মক প্রথা (২981 7,0511%9 ০01%6100101) ) 
২. নতুন কার্তেসীয় প্রথা ৩ 02195181 


90175116100 ) 

এই বই-এ সদ ধনাত্মক প্রথা ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রথা 

মতি গ) 
১. সকল দূরত্ব লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে পরিমাপ করতে চির 
হবে। 

২. সকল সদ দূরত্ব ধনাত্মক; সদ দূরত্ব বলতে আলোক রশি প্রকৃতপক্ষে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দুরত্বকে বুঝায়। 
অর্থাৎ, সদ লক্ষবস্তু, সদ বিম্ব বা সদ ফোকাসের দূরত্বকে ধনাত্মক ধরা হয়। 

৩. সকল অসদ দূরত্ব খণাত্মক। যে দূরত্ব আলোক রশ্যি প্রকৃতপক্ষে অতিক্রম করে না, অতিক্রম করেছে বলে মনে হয় 
সেই দুরত্বকে অসদ দুরত্ব বলে। অসদ লক্ষবস্তু, অসদ বিম্ব, অসদ ফোকাসের দূরত্বকে অসদ দূরত্ব ধরা হয়। 
উত্তল লেনের ফোকাস দূরত্ব সদ। কারণ আলোকরশ্শি প্রকৃতপক্ষে এ দূরত্ব অতিক্রম করে। তাই উত্তল লেন্সের 
ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক। পক্ষান্তরে, অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব অসদ। কারণ, আলোক রশি প্রকৃত পক্ষে এ 
দূরত্ব অতিক্রম করে না। তাই অবতল লেন্সের ফোকাস দুরত্ব খণাত্মক ধরা হয়। 


খ্) 


১৬,৯। লেলের ক্ষমতা 
চ১0ডড০1- 01 2 ,0119 


আমরা জানি, প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ রশ্মিকে উত্তল লেন্স প্রধান ফোকাসে একক্রিত করে আর অবতল লেস 
সমান্তরাল রশিগুচ্ছকে এমনভাবে অপসারী করে যেন এগুলো প্রধান ফোকাস থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। লেন্সের 
ক্ষমতা বলতে আমরা লেন্সের এই অভিসারী বা অপসারী ক্ষমতাকেই বুঝি। যে উত্তল লেন্সের প্রধান ফোকাস লেন্সের যত 
কাছে অর্থাৎ, যার ফোকাস দুরত্ব যত কম সেটি একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মিকে তত তাড়াতাড়ি এককিদুতে একত্রিত করতে 
পারে ফলে তার ক্ষমতা তত বেশি হয়। ১৬.১৯ চিত্রের (ক) লেলের ক্ষমতা (খ) লেন্সের ক্ষমতার চেয়ে বেশিঃ আবার (খ) 
লেন্সের ক্ষমতা (গ) লেন্সের ক্ষমতার চেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে যে অবতল লেনের প্রধান ফোকাস লেন্সের যত কাছে 
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অর্থাৎ, যার ফোকাস দূরত্ব যত কম সেটি একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্বিকে তত বেশি অপসারী করতে পারে, ফলে তার 
ক্ষমতা তত বেশি হয়। ১৬২০ চিত্রে (ক) লেন্সের ক্ষমতা (খ) লেন্সের চেয়ে বেশি, আবার (খ) লেন্সের ক্ষমতা (গ) 
লেন্সের চেয়ে বেশি। একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মিকে কোনো লেন্সের অভিসারী (উত্তল লেন্সে) গুচ্ছে বা অপসারী 
(অব্তল লেলে) গুচ্ছে পরিণত করার সামর্থকে এ লেন্সের ক্ষমতা বলে। 


যে লেন্সের ফোকাস দুরত্ব যত কম তার ক্ষমতা তত বেশি। সুতরাং লেন্সের ক্ষমতা তার ফোকাস দৃরত্তের 
ব্যস্তানুপাতিক। লেন্সের ক্ষমতার প্রচলিত একক হল ডাইঅপ্টার (110106)। এক মিটার ফোকাস দূরত্বের কোনো 
লেলের ক্ষমতাকে এক ভাইঅপ্টার (0) বলে। লেজের ফোকাস দূরত্বকে মিটারে প্রকাশ করে তার বিপরীত রাশি নিলে 
ডাইঅপ্টারে লেন্দের ক্ষমতা পাওয়া যায়। কোনো লেন্সের ফোকাস দুরত্ব £ মিটার এবং ক্ষমতা 7 ডাই অস্টার হলে 
৮7 নিরিহ (১৬.১) 
যেহেতু উত্তল লেন্সের ফোকাস দুরত্ব ধনাআক, সুতরাং 
এর ক্ষমতাও ধনাত্মক হবে। আবার, অবতল লেন্সের 
ফোকাস দুরত্ব খণাত্বক বলে এর ক্ষমতাও খণাত্মক 
হবে। কোনো লেলের ক্ষমতা +24 বলতে বুঝা যায়, 
লেন্সটি উত্তল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ 
আলোক রস্মিকে লে থেকে -১- ঢা দূরে এক কিনদুতে 
একত্রিত করে। 

আবার, কোনো লেলের ক্ষমতা _4৫ বলতে বুঝায় 
লেন্সটি অবতল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল 
একগুচ্ছ আলোকরশ্িকে এমনতাবে অপসারী করে যেন 
মনে হয় এগুলো লে থেকে _4-1. দূরের কোনো বিন্দু 
থেকে অপসূত হচ্ছে 

উদাহরণ ১৬.১। কোনো ব্যক্তি চশমা হিসাবে 2001 ফোকাস দূরত্বের অবতল লে ব্যবহার করেন। লেসটির ক্ষমতা কত £ 


চিত্র : ১৬.২০ 


আমরা জানি, পিযিনেঃ 
] অবতল লেন্সের ফোকাস দুরত্ব, 
০7 
১1৮ 
0.2 2 - 200 --0.20 
-7-5৫ লেনের ক্ষমতা, 9-? 


উ:₹-5৫ 


উদাহরণ ১৬.২। +2 ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লেজের ফোকাস দূরত্ব কত ? লেন্সটি উত্তল না অবতল ? 
সমাধান : 


আমরা জানি, এখানে, 


1 
নি লেন্সের ক্ষমতা, ৮ - +20 
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বা,£--1 হো ফোকাস দূরত্ব £-? 


উ: 0.5 177 $ উদ্ভল 
১৬.১০। লেলের ব্যবহার 
৪6৪ 01 18779 


উত্তল ও অবতল উভয় প্রকার দেন্সই আমাদের অনেক জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। 

উত্তল লেঙ্গের ব্যবহার ; উত্তল লেকে আতশি কাচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উত্তল লেন্সের সাহায্যে আলোকরশ্মিকে 
একটি কিছুতে কেন্দ্রীভূত করে আগুন ভ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। 

চশমা, ক্যামেরা, বিবর্ধক কাচ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি আলোক যন্ত্রে উত্তন লেল ব্যবহার করা হয়। 


অবতল লেলের ব্যবহার : প্রধানত চশমায় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যক্ত্রেও অবতল লেগ ব্যবহার 


করা হয়। 

ব্ছুনির্বাচনি প্রশ্ন 

১। নিচে চারটি লেন্দের রশ্মি চিত্র দেখানো হল। একজন ব্যান্তির ব্যবতস্থৃত লেন্দের ক্ষমতা -47) হলে তিনি কোন 
লেল্দটি চশমার জন্য পছন্দ করবেন? 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২২১ 


২।  উত্তল লেন্সে বিশ্ব অঙ্কনের ক্ষেত্রে সচরাচর ব্যবহৃত রশি - 


111, টু 


রা 
নিচের কোনটি সঠিক 
ক. খ, 111 
গর 1311 ঘ, 1১11 3111 


চিত্র 
চিত্রে /07.1 একটি লেন্স এবং 04. একটি লক্ষবস্তু। 
এতথ্য ও চিত্র অনুসারে নিচের ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও : 
৩। 04 লক্ষবস্তুর বিশ্ব কোথায় গঠিত হবে? 
ক. “বিন্দুতে খ. 1) বিন্দুতে 
গ. 7ও [9 এর মধ্যে ঘ. 21 এর বেশি দূরত্বে 


৪। যদি 0/ লক্ষবস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করে 3 কিদুতে আনা হয় তবে বিস্ব কেমন হবে? 
ক. সদ ও উল্টো খ. অসদ ও উল্টো 
গ. অসদ ও সোজা ঘ. সদ ও সোজা 


২২২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সৃজনশীল প্রশ্ন 


চিত্রে 0.1 একটি লেন্স এবং এর সামনে 0/. একটি লক্ষবসতু। 


ক. 7,074 কী ধরনের লেন্স? 
খ. লেন্সের সামনে অবস্থিত 04 বস্তুর বিন্ব অঙ্কনের সময় তুমি কোন রশ্মির সাহায্য নেওয়া সুবিধাজনক 


বলে মনে কর, ব্যাখ্যা কর। 
গ. প্রদত্ত চিত্র থেকে লক্ষবস্তুটির বিন্ব অঙ্কন সম্পন্ন করে এর আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থান লেখ। 
ঘ. প্রদত্ত লেন্সের সাহায্যে কীভাবে লক্ষবস্তুর চেয়ে বড় আকারের বিশ্ব গঠন করা যায় আলোক রশ্মির 


ক্রিয়ারেখা অভ্তকন করে ব্যাখ্যা কর। 


সম্তদশ অধ্যায় 
দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র 


৬1০10 411) হাত ৬117৩ 


আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা জেনেছি কোনো বস্তু থেকে সরাসরি বা অন্য কোথাও প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে 
আলোক রশ্িগুচ্ছ যদি আমাদের চোখে প্রবেশ করে তাহলে আমরা বস্তুটিকে বা বস্তুটির বিশ্ব দেখতে পাই। চোখ 
আদলে কী এবং চোখে আলো পড়লে আমরা কীভাবে কোনো কিছু দেখি এবং চোখের সাথে ক্যামেরার মিল বা অমিল 
কোথায় এই অধ্যায়ে আমরা তাই আলোচনা করব। আমাদের অনেকেরই চোখে তুটি থাকে ফলে আমাদের অনেক কিছু 
দেখতে অসুবিধা হয়। চক্ষু বিশেবজ্জের পরামর্শে আমরা চশমা ব্যবহার করে এ সকল ভ্তুটি কাটিয়ে উঠতে পারি। এ 
চশমা কীভাবে আমাদের দেখার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে তাও আলোচনা করা হবে এ অধ্যায়ে। এ ছাড়াও 
এতে থাকবে খালি চোখে কাছের বা দূরের যেসব বস্তু দেখা যায় না সেসব বস্তু দেখার জন্য কীভাবে লেন্স ব্যবহার করে 
দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্রসমূহ যেমন বিবর্ধক কাচ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করা হয়। 

১৭.১। ক্যামেরা 

(০87167-8 

উত্তল লেন্সের একদিকে 2 এর চেয়ে বেশি দূরত্বে কোনো বস্তু রাখলে অপরদিকে বস্তুটির একটি বাস্তব, উদ্টো ও 
খর্বিত বিম্ব গঠিত হয়। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ক্যামেরা তৈরি করা হয়েছে। ক্যামেরার গঠন ও কার্যপ্রণালি নিচে 
আলোচনা করা হল । 

গঠন প্রণালি : 


১. আলোক নিরুদ্ধ বাক্স বা ক্যামেরা বাজ (1210 02101 01181007967 07 08101678100) : এটি কাপড় বা 
চামড়া বা কাঠের তৈরি ভিতরে কালো রং করা একটি বাক্স (চিত্র ১৭.১)। 


চিত্র £ ১৭.১ 


২. জেন্দ (6718) : ক্যামেরা বাক্সের মুখে একটি লেন্স বসানো থাকে চিত্র ১৭.১)। লেন্সটি একাধিক উত্তল ও অবতল 
লেন্সের সমন্বয়ে এমনভাবে গঠিত যে এটি একটি উত্তল লেন্স হিসেবে কাজ করে। র্যাক ও পিনিয়ন (80. 200 
77101) ব্যবস্থার সাহায্যে লেন্সটিকে সামনে বা পিছনে সরিয়ে লেন্স ও ফিন্বের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 


৩. ভায়াক্রাম বা রহুধ (70191217857) 07" 8]১67%707) : এটি ক্যামেরার লেন্সের পিছনে অবস্থিত একটি ছিদ্রপথ। 
এই ছিদ্রকে ছোট-বড় করে লেন্সের উন্মেষ পরিবর্তন করা হয় এবং প্রয়োজন মত আলো ফিল্মের উপর ফেলা হয়। 


৪. সাটার (9107666) : ভায়াফ্ামের পিছনেই থাকে ক্যামেরার সাটার। এটি একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ যার মধ্য দিয়ে আলো 
ক্যামেরার মধ্যে প্রবেশ করে। সাটারটিকে ইচ্ছামত কম ও বেশি সময়ের জন্য খোলা রেখে আলোক সম্পাতের সময় তথা 


২২৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ক্যামেরার মধ্যে প্রবিষ্ট আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আধুনিক স্যয়কিয় ক্যামেরায় 1ট সেকেন্ড থেকে 
706 সেকেভ পর্যন্ত আলোক সম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 
€. ফিল্ম বা আলোকটিত্রস্াহী পাত ( 717 07 7৮,0(27-811010 7918) : শত্তু সেলুলয়েডের তৈরী পর্দা বা স্বচ্ছ 
কাচ ক্যামেরার ফিল্ম বা আলোকচিত্রগ্রাহী পাতের কাজ করে। এর উপর রুপা ও হ্যালোজেন যৌগের একটি আলোক 
সংবেদনশীল প্রলেপ থাকে। পর্দায় যে চিত্র হয় তাকে নেগেটিত বলে। 


৬. পর্দা (9০০8) : লেন্স থেকে যত দূরত্বে ক্যামেরার মধ্যে ফিল্ম থাকে ঠিক সেই দূরত্বে একটি ঘসা কাচের পর্দা 
বসানো থাকে। ছবি তোলার আগে এই পর্দাটি থেকে লেল এর দুরত্ব বাড়িয়ে কমিয়ে পর্দার উপর স্বচ্ছ বি্ব ফেলা হয় । 
এর ফলে লেন্স সাপেক্ষে ফিল্ের অবস্থান ঠিক হয়। একে ফোকাসিং বলে। 


ক্যামেরার কার্যপ্রণালি (4.001011 01 0817818) : যে ব্তুর ফটো তুলতে হবে প্রথমে ক্যামেরাটি সেই বস্তুটির 
দিকে মুখ করে ধরতে হবে। এবার ক্যামেরার লেন্টিকে সামনে-পিছনে সরিয়ে পর্দার উপর বস্তুটির একটি স্পষ্ট বিষ্ব 
ফেলতে হবে। একে ফোকাসিং বলে। ফোকাসিং করা হয়ে গেলে ক্যামেরা ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। 
ক্যামেরার বাক্সের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিল্মের স্পুল আগেই লাগিয়ে নেওয়া হয়। এখন সাটার খুললে ছিদ্র পথে 
আলোক রশি ফিলের উপর এসে পড়ে এবং এই আলোর প্রভাবে ফিল্মের উপর প্রলেপ দেওয়া রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে 
রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। কিন্তু তখনি কোনো ছবি ওঠে না। যে বস্তুর ছবি তৃলতে হবে তার ওজ্ল্যের ওপর নির্ভর করে 
আলোক সম্পাতের সময় নির্ধারিত করতে হয়। 

এবার ফিল্মটিকে প্রথম ডেভেলপার (1955210799) নামক একটি দ্রবণে ভুবানো হয়। ফিল্মের যে অহশে আলোক পড়ে 
সেই সব অংশের সিলভার হ্যালাইড (2731 বা 4১1) -এর সাথে রাসায়নিক ক্রিয়া সঘটিত হয় ফলে বিজারণ প্রকয়ায় 
ফিল্মের উপর মুক্ত রুপার স্তর জমা হয়। লক্ষবস্তুর যে অংশ যত উদ্ম্বল, নেগেটিতের সেই অথশে তত বেশি বুপা জমে 
এবং তা তত বেশি কালো হয়। রুপার স্তরের বেদের এই বৈষম্য নির্ভর করে আলোর তীবুতা ও উন্মোচনকালের ওপর। 
এবার ফিল্গুটিকে পানিতে ধুয়ে হাইপো (সোডিয়াম থায়োসালফেট) নামক দ্রবণে ডুবানো হয়। ফলে ফিল্মের যে অংশে 
আলো পড়ে না সে অংশের সিলভার হ্যালাইভ গলে যায়। এবার পরিষ্কার পানিতে ফিল্মুটি ধুয়ে নিলে বস্তুর একটি 
নেগেটিভ চিত্র পাওয়া যায়। 

নেগেটিভ থেকে প্রকৃত চিত্র পাওয়ার জন্য নেগেটিভের নিচে সিলভার হ্যালাইডের প্রলেপ দেওয়া ফটোথাফের কাগজ রেখে 
অল্প সময়ের জন্য নেগেটিতের উপর আলোর সম্পাত করা হয়। এরপর আগের মত হাইপো দ্রবণে ফটোথাফের কাগজ 
ুবিয়ে পরিষকার পানিতে ধুয়ে নিলে ফটোথীফের কাগজের উপর বসতুটির প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। 


১৭২ | মানুষের চোখ 
ভা তাা)8])। 656 


মানুষের চোখের গঠন ও কার্ধপ্রণালি অনেকটা ক্যামেরার মত। 


গঠন ও কার্যপ্রণালি নিচে আলোচনা করা হল। 


চোখের গঠন : 


১. অক্ষিগোলক (5-7)81]) : চোখের কোটরের মধ্যে 
অবস্থিত এর গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। এর সামনে 
ও পিছনের অংশ খানিকটা চেপ্টা। এটি চোখের কোটরের মধ্যে 
একটা নির্দিষ্ট সীমার চারদিকে ঘুরতে পারে। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২২৫ 


২, শ্বেতমন্ডল (9০19790 ) : এটি শত্তু, সাদা, অস্বচ্ছ তন্তু দিয়ে তৈরী। অক্ষিগোলকের বাইরের আবরণ (চিত্র 
১৭.২)। এটি চোখের আকৃতি ঠিক রাখে এবং বাইরের নানা প্রকার অনিষ্ট হতে চোখকে রক্ষা করে। 

৩. কর্নিয়া (00868) : এটি শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশ। শ্বেতমণ্ডলের এ অংশ স্বচ্ছ এবং বাইরের দিকে কিছুটা 
উত্তল। 


৪. কৃষ্ণমণ্ডল (01/07010) : শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের গায়ে কালো রঙ্ডের একটি আস্তরণ থাকে। একে কৃষ্ণমণ্ডল বলে। 
এই কালো আস্তরণের জন্য চোখের ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় না। 


€. আইরিস (79) : কর্নিয়ার ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি অস্বচ্ছ পর্দাকে আইরিস বলে। আইরিসের রং বিভিন্ন 
লোকের বিভিন্ন রকমের হয়। সাধারণত: এর রং কালো, হালকা নীল বা গাঢ় বাদামী হয়। আইরিস চক্ষু লেন্সের উপর 
আপতিত আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। 


৬. চোখের মণি ও তারারম্ধ (7৯])11) : আইরিসের মাঝখানে একটি ছোট ছিন্ন থাকে। একে চোখের মণি বা 
তারারন্ধ বলে। তারারন্ধের মধ্য দিয়ে আলো চোখের ভিতরে প্রবেশ করে। 


৭. চক্ষু লেন্স (016 16785) : তারারম্ধের ঠিক পিছনে অবস্থিত এটি চোখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি স্বচ্ছ জৈব 
পদার্থে তৈরী। লেন্সের পিছনের দিকের বক্তা সামনের দিকের বব্রতার চেয়ে কিছুটা বেশি। লেন্সটি অক্ষিগোলকের সাথে 
সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেন্সরি বন্ধনী দ্বারা আটকানো থাকে। এই পেশি ও কধনীগুলোর সঘকোচন ও প্রসারণের ফলে 
লেন্সের বক্কতা পরিবর্তিত হয় ফলে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটে। দুরের বা কাছের জিনিস দেখার জন্য চক্ষু 
লেন্সের ফোকাস দুরত্বের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। 


৮* রেটিনা (২৪1009) : চক্ষু লেন্সের পেছনে অবস্থিত অক্ষিগোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের গোলাপী রঙের ঈষদচ্ছ আলোক 
সহঘবেদন আবরণকে ব্রেটিনা বলে। এটি রড ও কোন (7008 & 60095) নামে কতগুলো ম্ীযুতন্তু দ্বারা তৈরী। এই 
তত্তুগুলো চক্ষু স্নায়ুর সাথে সতযুত্ত থাকে। রেটিনার উপর আলো পড়লে তা এ স্নায়ুতন্তূতে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে 
ফলে মস্তিষেক দর্শনের অনুভূতি জাগে। 


আ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (40860109 10107170077 8710 ড11700109 1) 177001) : কর্নিয়া ও চক্ষু 
লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে ত্বচ্ছ লবণান্ত জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে আ্যাকুয়াস হিউমার বলে। অশ্রু বলতে আমরা 
ত্যাকুয়াস হিউমারকে বুঝি। রেটিনা ও চক্ষু লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান যে জেলি জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাকে ভিট্রিয়াস 
হিউমার বলে। 


চোখের উপযোজন বা বিষ্ব স্থাপন বা সঘযোজন (০০0]া]109096107) 01 6) : একটি উত্তল লেন্সের সামনে 
কোনো বস্তু রাখলে লেন্সের পিছনে বস্তুটির একটি বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়। লেন্সের পিছনে একটি পর্দা রাখলে পর্দার 
উপর বস্তুটির একটি উল্টো বিন্ব দেখা যায়। পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে পর্দাটির একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে বিন্ব 
সবচেয়ে পরিষকার হয়। একটি বস্তুকে যদি লেন্সের নিকটে আনা হয় বা লেন্স থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে 
পরিষকার বিন্ব পাওয়ার জন্য পর্দাটিকে সামনে বা পিছনে সরাতে হয়। এখন আমরা যদি পর্দার পূর্ব অবস্থানে পরিষকার 
বিম্ব পেতে চাই তাহলে ভিন্ন ফোকাস দূরত্বের লেস ব্যবহার করতে হবে। 


চোখের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটে। কর্ণিয়া, ত্যাকুয়াস হিউমার, চক্ষু লেন্স ও ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি 
অভিসারী লেন্সের কাজ করে। চোখের সামনে কোনো বস্তু থাকলে সেই বস্তুর বিম্ব যদি রেটিনার উপর পড়ে তাহলে 
মস্তিষেক দর্শনের অনুভূতি জাগে এবং আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। আমরা চোখের সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্বের বস্তু 
দেখি। চোখের লেন্সের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এর আকৃতি প্রয়োজন মতো বদলে যায় ফলে ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন 
ঘটে। ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তনের ফলে লক্ষবস্তুর যে কোনো অবস্থানের জন্য লেস থেকে একই দূরত্বে অর্থাৎ, 
রেটিনার উপর স্পট বিম্ব গঠিত হয়। যে কোনো দূরত্বের বস্তু দেখার জন্য চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ 


ফর্মা-২৯, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২২৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


করার ক্ষমতাকে বিম্ব স্থাপন বা সংযোজন ক্ষমতা বা উপযোজন ক্ষমতা বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে বিম্ব স্থাপন বা চোখের 
সংযোজন বা উপযোজন বলে। 


স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দুরত্ব বা নিকট বিন্দু 0,985 015081700 01 015017106 %19107) ৫ 10928719017) : 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে কোনো বস্তুকে চোখের যত নিকটে নিয়ে আসা 
যায় ব্তুটিও তত স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু কাছে আনতে আনতে এমন একটা সময় আসে যখন আর বস্তুটি খুব স্পট 
দেখা যায় না, কিম্বা স্পট দেখতে গেলে চোখের খুব কষ্ট হয়। যে নিকটতম দুরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পট 
দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব প্রায় 25 
সেন্টিমিটার। চোখ থেকে 25 সে.মি. দূরবর্তী কিদুকে চোখের নিকট কিন্দু বলে। কোনো বস্তু 25 সেন্টিমিটারের কম 
দূরত্বে থাকলে সেটি দেখতে চোখের বেশ কষ্ট হয় এবং অনেকক্ষণ ধরে দেখলে চোখ ব্যথা হয়। 


সবচেয়ে বেশি যে দূরত্বে কোনো বস্তু থাকলে তা স্পট দেখা যায় তাকে চোখের স্পষ্ট দর্শনের দুরতম দূরত্ব 
বলে। একে চোখের দূরকিদুও বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য দূরকিদ্দু অসীম দূরত্বে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ, স্বাভাবিক 
চোখ বতুদুর পর্যন্ত স্পট দেখতে পায়। 


চোখের ক্রিয়া (07100107001 6০) : রেটিনা, চোখের লেন্স, আ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিটরিয়াস হিউমার মিলে একত্রে 
একটি অভিসারী লেন্সের মতো কাজ করে। যখনই চোখের সামনে কোনো বস্তু আসে তখন এ বস্তু হতে আলোক রশ্মি 
এ লেন্স দ্বারা প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার উপর উল্টো বিস্ব গঠন করে। রেটিনার উপর আলো পড়লে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রড ও কোন 
(995 & ০0095 ) সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ প্রেরণায় পরিণত করে। প্রত্যেকটি রড ও কোন এক একটি 
স্নায়ুর সাথে যুক্ত। এ স্মায়ু তড়িৎ প্রেরণাকে অক্ষি ম্লায়ুর মাধ্যমে মস্তিষেক প্রেরণ করে। মস্তিষক রেটিনায় সৃষ্ট উল্টো 
প্রতিবিম্বকে পুনরায় উল্টে দেয় ফলে আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। 


পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে কোনগুলো (০0093) তীব্র আলোতে সাড়া দেয় এবং রঙের অনুভূতি ও রঙের পার্থক্য 
বুঝিয়ে দেয়; আর রডগুলো (05) ক্ষীণ আলোতেও সংবেদনশীল হয় এবং বস্তুর নড়াচড়া ও আলোর তীব্রতার সামান্য 
ত্রাস-বৃদ্ধি বুঝিয়ে দেয়। 


দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল (7১8751566708 0? চ151011) : চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার বিস্ব 
গঠিত হয় এবং আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। এখন যদি বস্তুটিকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে 
সরিয়ে নেওয়ার 0.1 সেকেন্ড পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষেক থেকে যায়। এই সময়কে দর্শনানুভৃতির স্থায়িত্বকাল বলে। 
কোনো বস্তুকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে যদি বস্তুকে আবার চোখের 
সম্মুখে আনা হয় তাহলে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্ের জন্য বস্তুটির মাঝখানের অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। এই একই 
কারণে চোখের সামনে একটি জ্বস্ত মশাল জোরে ঘুরালে আমরা চোখে আগুনের একটা বৃত্ত দেখি যদিও বিভিন্ন সময়ে 
মশালটি বিভিন্ন স্থানে থাকে। 


দুটি চোখ থাকার সুবিধা (4১0৮8116805 01 11851716 (0 6569) : দুইটি বস্তুর প্রকৃত অবস্থান, তাদের 
পারস্পরিক দুরত্ব নির্ণয়ে এবং বস্তু সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক ধারণা স্পষ্ট হওয়ার জন্য দুইটি চোখের প্রয়োজন। এক চোখ 
বন্ধ রেখে সুচে সুতো পরাতে গেলে বেশ অসুবিধা হয়। এর কারণ এক চোখ দিয়ে এদের পারস্পরিক দুরত্ব ঠিকভাবে 
বর্ণনা করা যায় না। আমরা যখন দুই চোখ দিয়ে দেখি তখন প্রত্যেকটি চোখ নিজের রেটিনায় একটি পৃথক বিন্ব গঠন 
করে। কিন্তু মস্তিষেক দুইটি বিম্ঘ মিলে একটি একক অনুভূতি সৃষ্টি করে। বস্তু সাপেক্ষে দুইটি চোখের অবন্থানের 
পার্থক্যের জন্য ডান চোখ বস্তুর ডান দিকের অংশ ও বাম চোখ বস্তুর বাম দিকের অংশ ভালভাবে দেখতে পায়। যখন 
দুইটি চোখ দিয়ে একই সঙ্ো বস্তুটি দেখা হয় তখন সামান্য তিন্ন বিম্ব দুইটি পরস্পরের ওপর আরোপিত হয়। এই 
সমন্বয়ের ফলে বস্তুর সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক ধারণা স্পট হয়। 
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১৭.৩। চোখের জুটি ও তার প্রতিকার 
[)619069 01 ৮9107) 890 115 হ0োর)6৫৮ 


স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টির পাল্লা 25 ০ থেকে অসীম পর্বস্ত বিস্তৃত অর্থাৎ, স্বাভাবিক চোখ 25 ০. থেকে অসীম 
মধ্যে যে কোনো কদতু স্পষ্ট দেখতে পায়। যদি কোনো চোথ এই পাল্লার মধ্যে কোনো বস্তুকে স্পট দেখতে 
না পায় তাহলে সেই চোখ জুটিপূর্ণ বলে ধরা হয়। চোখে প্রধানত দুই ধরনের জুটি দেখা যায়। যথা- 


১, তব দৃষ্ডি বা মাইওপিয়া (9107 ৪121) 01797501019 ) 
২ দীর্ঘ দৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া (10708 51601 07 17577677061701018 ) 


১. ত্র দৃষ্টি বা মাইওপিয়া : এই অুটিগ্রস্ত চোখ দূরের জিনিস ভালভাবে দেখতে পায় না কিন্তু কাছের জিনিস স্পট 
দেখতে পায়। এমনকি এই চোখের নিকট কিন্ু 2507 এরও কম হতে পারে। 


কারণ : অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বেড়ে গেলে বা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে অর্থাৎ, অতিসারী ক্ষমতা বেড়ে 
গেলে এই ত্রুটি দেখা দেয় [ চিত্র ১৭.৩ (ক)]। 


টির ফল : কে অনেক রী ক ্েকেখপ্. ৯9 
রশিগুচ্ছ চোখের লেনে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার সামনে 
কিছুতে মিলিত হয় [চিত্র১৭.৩ কে) || ফলে লক্ষবস্তু স্প্ট ক 


দেখা যায় না। এই চোখের দুরকিদু অসীমের পরিবর্তে ঢ রর 
কিছুতে হয় যা অনেক সময় এক মিটার বা তার চেয়ে কম ্ 


দূরত্বে অবস্থিত হয়। তাই এই চোখ 7” এর দূরবর্তী স্থানের 


কোনো বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না [চিত্র ১৭.৩ (খ) ]। খা 

প্রতিকার : চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার সর 522 তত 
জন্য এই ত্ুুটির উদ্ভব হয়। এ ত্রুটি দূর করার জন্য তথা 

চোখের লেনের অতিসারী ক্ষমতা কমাবার জন্য সহায়ক লেন্স ] 

বা চশমা হিসেবে অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়। 4 


তাছাড়া একমাত্র অবতল লে্সই লক্ষবস্তুর চেয়েও নিকটে সমশীর্ষ অসদ বিম্ব গঠন করে বলে এক্ষেত্রে চোখের লেন্সের 
সামনে সহায়ক লে বা চশমা হিসেবে এমন ক্ষমতা তথা ফোকাস দুরত্ব বিশিষ্ট অবতল লেন্স ব্যবহার করতে হবে যা 
অসীম দুরত্বে অবস্থিত লক্ষবস্তুর বিম্ধ ত্ুটিপূর্ণ চোখের দূরকিদুতে গঠন করে [চিত্র ১৭.৩ (গ)]। আমরা জানি অসীম 
দূরত্বে অবস্থিত লক্ষবস্তুর বি্ব ফোকাসে গঠিত হয়। সুতরাং অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বুটিপূর্ণ চোখের দূরকিদুর 


সমান হতে হবে। এ ভয় ৮ 
্ শু 
২. দীর্ঘদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া : এই তুটিগ্রস্ত চোখ ০ 
দূরের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে রি 
পায় না। হুশ, 
(খে) 


কারণ : অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ কমে গেলে বা চোখের লেনের  গভঞ্। ০ 
ফোকাস দুরত্ব বেড়ে গেলে অর্থাৎ, অভিসারী ক্ষমতা কমে ২০, 
১] 


গেলে চোখে এ ধরনের ভ্তুটি দেখা দেয় [ চিত্র ১৭.৪ কে)| 
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তুটির ফল : এক্ষেত্রে চোখের সামনে লক্ষবস্তু থেকে আগত আলোক রশিগুচ্ছ চোখের লেনে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনা 
পেছনে ] কিনুতে মিলিত হয় [ চিত্র ১৭,৪ (ক)]। ফলে লক্ষবস্তু স্পব্ট দেখা যায় না। [এই চোখের নিকট কিনু 
থেকে দূরে সরে 0 বিন্দুতে চলে যায় যা 25 ঠা চেয়ে অনেক বেশি | তাই এ চোখে ০0-এর চেয়ে নিকটবর্তী স্থানের 
বসতু স্পষ্ট দেখা যায় না [চিত্র ১৭.৪ (খ)]। 


প্রতিকার : চোখের লেন্সের অতিসারী ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন এ ত্ুটির উদ্ভব হয়। তাই এ ত্ুটি দূর করতে চোখের 
লেন্সের অতিসারী ক্ষমতা বাড়াতে হয়। এ জন্যে সহায়ক লেন্স হিসেবে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। 


তাছাড়া একমাত্র উত্তল লেন্সই লক্ষবস্তুর চেয়েও দূরে সোজা অসদ বিম্ব গঠন করে। এক্ষেত্রে তাই চোখের লেন্সের 
সামনে সহায়ক লেন্স বা চশমা হিসেবে এমন ক্ষমতা তথা ফোকাস দুরত্ব বিশিষ্ট উত্তল লেন্স ব্যবহার করতে হবে যা 
স্বাভাবিক চোখের নিকট কিন্দু খ- এ স্থাপিত লক্ষবস্তুর বিন্ব ুটিপূর্ণ চোখের নিকট বিন্দু 0-তে গঠন করে 
[চিত্র ১৭.৪ (গ)]। 


১৭.৪। ক্যামেরার ও চোখের তুলনা 


(50777197190) 01 ০21079 2710 ০৮০ 


ক্যামেরা চোখ 

১. ক্যামেরায় আলোক নিরুদ্ধ বাক্স আছে। ১. চোখের অক্ষিগোলক আলোক নিরুদ্ধ বানের কাজ করে। 

২. ক্যামেরায় এক বা একাধিক উত্তল লেপ আছে যা সদ, ২. চোখের লে চোখের সামনের বন্তুর সদ, উল্টো ও 
উল্টো ও খর্বিত বিন্ব গঠন করে। খর্বিত বিম্ব গঠন করে। 

৩. ক্যামেরার ডায়াফাম লেন্সের উনোষ নিয়ন্ত্রণ করে। ৩. চোখের আইরিস ডায়াফ্রামের কাজ করে। 

৪. ক্যামেরার সাটার আলোক সম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ করে। [ ৪. চোখের পাতাও একই কাজ করে। 

৫. ক্যামেরায় আলোকসহবেদি ফিল বিম্ব পড়ে। €. চোখের রেটিনায় বিষ্ব গঠিত হয়। 

৬. ক্যামেরার লেল ও ফিল্ের মধ্যব্তী দুরত্ব নিয়ন্ত্রণ করে | ৬. চোখের উপযোজন ক্ষমতার জন্য যে কোনো অবস্থানের 
যে কোনো দূরত্বের বস্তুর ছবি তোলা যায়। বস্তু দেখা যায়। 

৭. অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রোধ করার জন্য ক্যামেরার ৭. অক্ষিপটের কৃষ্ণমণ্ডল চোখের ভিতরে অভ্যন্তরীণ 
ভিতরে কালো রং করা থাকে। প্রতিফলন রোধ করে। 

১৭.। বীক্ষণ কোণ 


4৯71010 01 %1510]) 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে, একটি বস্তু যত দূরে সরে যায় তাকে তত ছোট দেখায়। 
চোখে একটি বন্তু বড় বা ছোট দেখাবে তা নির্ভর করে বস্তু দ্বারা উৎপন্ন বীক্ষণ কোণের ওপর। চোখে একটি বস্তু যে 
কোণ উৎপন্ন করে তাকে বীক্ষণ কোণ বলে। ১৭.৫ চিত্রে &101 অবন্থানে বস্তুটি চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে 
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01. 0) 


চিত্র : ১৭.৫ 


তার চেয়ে 4207 অবস্থানে উৎপন্ন কোণ বড় তাই একই বস্তুকে 4১101 অবস্থানের চেয়ে 4202 অবস্থানের বড় 
দেখাবে। 


১৭.৬। দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র 
31071 810 1789(7-0778070 
যে সকল যন্ত্র কোনো বস্তু দেখার ব্যাপারে আমাদের চোখকে সাহায্য করে তাদেরকে দৃষ্টি সহায়ক যন্ত্র বলে। অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার ইত্যাদি দৃ্টি সহায়ক যন্তর। 
বস্তু খুব দূরে থাকলে বা খুব ছোট হলে খালি চোখে দেখতে 
অসুবিধা হয়। বীক্ষণ কোণ বাড়িয়ে ব্তুর আপাত সাইজ 
বৃদ্ধি করতে পারণে দেখতে সুবিধা হয়। বীক্ষণ যন্ত্রপাতি বা 
দৃফি সহায়ক যন্ত্রপাতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বীক্ষণ কোণ বৃদ্ধি 
করে বস্তুর আপাত সাইজ বৃদ্ধি করা। নিচে কয়েকটি দৃষ্টি 
সহায়ক যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হল। 


১৭.৭। মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র 
[11070900106 
যে যন্ত্রের সাহায্যে চোখের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখা যায় তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইকোচ্কোপ বলে। 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুই ধরনের হয়। যথা- 
১. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধক কাচ (9171])16 [01807090196 01" 11807011776 21935) ও 
২. জটিল বা যৌগিক অপুবীক্ষণ যন্ত্র (00111)087)0 7110809007১) 


১. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধক কাচ : কোনো উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো বস্তুকে স্থাপন 
করে লেন্সের অপর পাশ থেকে বস্তুটিকে দেখলে বস্তুটির একটি সোজা, বিবর্ধিত ও অসদ বিশ্ব দেখা যায়। এখন এই 
বিম্ব চোখের যত কাছে গঠিত হবে চোখের বীক্ষণ কোণও তত বড় হবে এবং বিস্বটিকেও বড় দেখাবে। কিন্তু বিম্য 
চোখের নিকট বিন্দুর চেয়ে কাছে গঠিত হলে সেই বিম্ব আর স্প্ট দেখা যায় না। সুতরাং বিম্ব যখন চোখের নিকট 
কিনদু অর্থাৎ, স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে গঠিত হয় তখনই বস্তু খালি চোখে সবচেয়ে স্পট দেখা যায়। ফলে যে 
সমস্ত লেখা বা স্কেল বা ক্ষুদ্র বস্তু চোখে পরিষকার দেখা যায় না তা স্পট ও বড় করে দেখার জন্য স্বল্ল ফোকাস 
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দূরত্বের একটি উত্তল লে্গ ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত ফেমে আবদ্ধ এ উত্তল লেকে বিবর্ধক কাচ বা পঠন কাচ বা সরল 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে (চিত্র ১৭-৬)। এ যন্ত্রে খুব বেশি বিবধন পাওয়া যায় না। 


কার্ধপ্রাণি : ধরা যাক, 73 একটি খুব ক্ষুদ্র বস্তুকে একটি উত্তল লেন্স [,0-এর ফোকাস দুরত্ব £-এর মধ্যে 
জা এর অসদ, বিবর্ধিত, সোজা বিম্ব 70 চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে 0) 
হয় চিত্র ১৭,৭)। 


চিত্র :১৭.৭ 


বিবর্ধন : বীক্ষণ যন্ত্রে বীক্ষণ কোণ বাড়িয়ে বস্তুর আপাত সাইজ বৃদ্ধি করা হয় ফলে বস্তু দেখতে সুবিধা হয়। সে 
কারণে বীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন বস্তু ও বিম্ব চোখে যে বীক্ষণ কোণ উৎপন্ন করে তার ওপর নির্ভর করে। 


২ জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র 


গঠন : এই যন্ত্রে দুখানি উত্তল লেগ একটি ধাতব নলের দুই প্রান্তে একই অক্ষ বরাবর বসানো থাকে। লক্ষবস্তুর কাছে 
যে লেন্দখানি থাকে তাকে অভিলক্ষ (0) বলে চিত্র ১৭.৮)। এর কোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত ছোট। অপর 
লেন্সটিকে অভিনেত্র (2) বলে। অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত বড়। লক্ষবস্তু দেখার জন্য 
অভিনেত্রের পিছনে চোখ রাখতে হয়। অভিনেত্রটি মূল নলের ভিতর একটি টানা নলের মধ্যে বসানো থাকে। টানা নলটি 
ওঠা-নামা করে অতিনেত্র ও অতিলক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা যায়। মূল নলটি একটি খাড়া দণ্ডের 03) সথে 
লাগানো থাকে। ও দু 


একটি স্কুর (২) সাহায্যে মূল নলটিকে লক্ষবস্তুর থেকে 
দূরে বা কাছে সরানো যায়। লক্ষবস্তুকে একটি পাটাতনের 
(5) উপর রাখা হয় এবং একটি অবতল দর্পণের (4) 
সাহায্যে একে প্রয়োজনানূসারে আলোকিত করা হয়। 


ক্রিয়া : যন্ত্রটর নল নিচে নামিয়ে অভিলক্ষকে বস্তুর খুব 
কাছাকাছি আনা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত স্পট ও বিবর্ধিত 
বিম্ব দেখা না যায় ততক্ষণ নলটিকে ধীরে ধীরে উপরে 
ওঠানো হয়। 


প্রকৃতপক্ষে অভিলক্ষ ও অভিনেত্র দুইটি একাধিক লেন্সের 
সমন্বয়ে গঠিত হলেও আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য 
এদের প্রত্যেককে অল্প ফোকাস দূরত্বের উত্তল লেস 
হিসেবে কল্পনা করা হয়। 
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চিত্র ১৭-৯ 


চিত্রে যৌগিক অণুবীক্ষণ যক্ত্রের আলোক ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। 0 ও 7 ষথারুমে অতিলক্ষ ও অভিনেত্র। অতি স্ফুদ্র বস্তু 
73-কে অভিলক্ষের ফোকাস বিন্দু [10 এর ঠিক বাইরে স্থাপন করা হয়। এ অ্ববত্থায় বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোক 
রশ্মি অভিলক্ষ দ্বারা প্রতিসরিত হওয়ার পর সদ, উন্টো ও বিবর্ধিত বিষ্ব 7101 গঠন করে। এখন ৮101 থেকে 
আলোক রশ্মি অভিনেত্রে প্রতিসরিত হয়। অর্থাৎ, 71031 অভিনেত্র লেলের জন্য লক্ষবস্ভু হিসেবে কাঁজ করে। এ্রবার 
অতিনেত্রকে সন্নিয়ে এমন স্থানে রাখা হয় যেন 7101 অভিনেত্র লেন্দের ফোকাস বিন্দু ঢ১-এর ভিতরে পড়ে। এই 
অকথায় আলোক রশি প্রতিসরিত হওয়ার পর অসদ, 7101-এর সাপেক্ষে সো্ছা ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্য 702 গঠিত 
হয়। অভিলক্ষ ও অভিনেত্রের মধ্যে দুরত্বও এমন রাখা হয় যেন 720 প্রতিবিম্য চোখের নিকট কিন্দুতে গঠিত হয়। 
ফলে দর্শক বিনারেশে 70 লক্ষবস্তুর উদ্টো ও বিবর্ধিত প্রতিবিষ্য স্পক্ট দেখতে পান। 

১৭৮। নভোবীক্ষণ বক্র 

48900770701051 05159860106 

যে যঙ্ত্রের সাহায্যে বু দূরের বস্তু পরিঙ্কারতাবে দেখা যায় 
তাকে দূরবীক্ষণ যক্জ বা দূরবীক্ষণ বলে। আকাশ পর্যবেক্ষণের 
জন্যে যে দুরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে নতোবীক্ষণ বা 
মতো টেলিস্কোপ বলে। নিচে একটি নতোবীক্ষণ যন্ত্রের বর্ণনা 
দেওয়া হল। 


ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতিবিদ কেপলার €1571-1630) সর্ব 
প্রথম এ যন্ত্র তৈরি করেন। 


বানা : প্রধানত দুইটি লেলের সাহায্যে এ যন তৈরি করা হয়। 


চিত্র : ১৭.১০ 


লেল দুটিকে দুটি টানা নলের সাহায্যে একটি ধাভব চোগ্চের দুই প্রান্তে সমাক্ষভাবে স্থাপন করা হয় (চিত্র ১৭.১০)। যে 
লেন্সটি সর্বদা বস্তুর দিকে থাকে তাকে অতিলক্ষ (0) বলে। এর ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত বড় । যে লেলের 
পিছনে চোখ রেখে দেখতে হয় সেটি অভিনেত্র (8)। এর ফোকাস দূরত্ব ও উন্মেষ অপেক্ষাকৃত হোট। প্রয়োজনে ম্ুর 
সাহায্যে অভিলক্ষ ও অভিনেত্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা যায়। 


কার্ধপ্রালি : ধরা যাক, 0 ও [ যথারুমে অভিলক্ষ ও অভিনেত্র। 00 এদের প্রধান অক্ষ। বহু দূরে কোনো বস্তু 
থেকে যে আলোক রশ্মি অভিলক্ষে এসে গড়ে তাদ্রেকে সমাস্তরাপ রশিগুচ্ছ বলে ধরা হয়। ধরা যাক, সমাস্তরাপ রশিপুচ্ছ 
সামান্য আনতভাবে অভিলক্ষের উপর আপতিত হয় [চিত্র ১৭.১১]। রশ্মিগুলো অভিলক্ষ দ্বারা প্রতিসরিত হয়ে লেন্সের 
ফোকাস তলে সদ, উন্টো ও বস্তুর চেয়ে ছোট [1 বিম্ব গঠন করে। 


৩২ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


এখন ১ বিদ্য অভিনেত্রের সামনে লক্ষবস্তুর কাজ করে। অভিনেত্রটিকে এমন দূরত্বে রাখা হয় ষেন চা বিদ্ব 


অভিনেত্রের ফোকাস কিছুতে (ঢ) থাকে। ফলে ঢা থেকে 
নিঃসৃত রশিগুচ্ছ অভিনেত্র লেনে প্রতিসরিত হয়ে 
সমান্তরালভাবে চলে যাওয়ায় অসীম দূরত্বে লক্ষবস্তুর একটি 
উল্টো, বিবর্ধিত বিম্ঘ গঠিত হয়। স্কুর সাহায্যে অতিনেত্রকে 
নির্টিষ্ট স্থানে বসানোকে ফোকাসিং বলে। দূরবীক্ষণের এই 
ফোকাসিংকে অসীম দূরত্ব বা স্বাভাবিক দর্শন ফোকাসিং 
বলে। এই ফোকাসিং-এর ফলে প্রতিবিম্ব জসীম দূরত্বে গঠিত 
হয় বলে চোখের জন্য পরিষ্কার দেখা যায় না। বিষ্ব 


বিনা র্লেশে স্পষ্টভাবে দেখতে হলে তা চোখের নিকট 
কিদুতে গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরুপ বিম্ব গঠনের জন্য 
অতিনেত্রকে অতিলক্ষের দিকে খানিকটা এগিয়ে দেওয়া হয় 
যাতে করে অভিলক্ষ দ্বারা স্পট বিম্ব 71031 অভিনেত্রের 


ফোকাস দূরত্বের মধ্যে পড়ে [চিত্র ১৭-১২]। এখন 7১101 থেকে নির্গত আলোক রশি অভিনেত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত 
হয়ে ৮20১ সোজা, অসদ ও বিবর্ধিত বিষ্ব গঠন করে। অভিনেত্রকে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন চ202বিষ্ব 
চোখের নিকট কিছুতে গঠিত হয়। অভিনেত্রের এই ধরনের ফোকাসিৎকে স্পৰ্ট দর্শন ফোকাসিৎ বলে। 
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২। বিবৃতি তিনটি লক্ষ্য কর : 
1. স্পট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব হল যে নিকট দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পট দেখতে পায়। 
1.  নভোবীক্ষণ যন্ত্রে আপতিত রশিগুলো অভিলক্ষ ছারা প্রতিসরিত হয়ে লেন্সের ফোকাস তলে সদ, 
উল্টো ও বস্তুর চেয়ে ছোট প্রতিবিম্ব গঠন করে। 
11.  বীক্ষণ যনেত্রর বিবর্ধন বস্তু ও বিম্ব চোখে যে বীক্ষণ কোণ উৎপন্ন করে তার ওপর নির্ভর করে না। 
নিচের কোনটি সঠিক 
ক. £ খ, 1 
গ. 1৩11 ঘ" 1111 


নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪নৎ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ; 


৩। এ চিহ্নিত অংশটির নাম কী? চিত্র 
ক. করয়েড খ,. ত্যাকুয়াস হিউমার 
গ. রেটিনা ঘ. ভিটিয়াস হিউমার 
8। 8 চিহ্নিত অংশটিকে যদি অক্ষি গোলকের সাথে শক্তুভাবে আটকে থাকত তাহলে- 
1, একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বস্তু দেখা যেত 
1. দুরের বা কাছের বস্তু দেখা যেত 
11. দৃষ্টি সীমার সব বচ্তু দেখা যেত 
নিচের কোনটি সঠিক 
ক. ॥ খ. 11 
গন 1৩11 ঘ.? 1111 
সৃজনশীল প্রশ্ন 


অফ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী জেরিনা একদিন পড়ার টেবিলে লক্ষ করল বইয়ের অক্ষরগুলো পরিষকার দেখতে পাচ্ছে 
না। তার বাবা তাকে ডান্তারের নিকট নিয়ে গেলেন। ডান্তার জেরিনাকে 2.5 1) ক্ষমতার লেন্সের চশমা 
ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। চোখের ন্যায় ক্যামেরাও বস্তুর প্রতিবিস্ব গঠন করতে পারে। তাই চোখের সাথে 
তুলনা করে ক্যামেরাকে ইলেক্ট্রনিক চোখ বলা হয়। 

ক. 0 এর অর্থ কী? 

খ.  জেরিনার চোখের ত্ুটি ব্যাখ্যা কর 

গ,  জেরিনার চশমায় ব্যবহৃত লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় কর 

ঘ. কীভাবে ক্যামেরাকে ইলেক্ট্রনিক চোখ হিসেবে দাবি করা যায় তা বিশ্লেষণ কর। 


কর্মা-৩০, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
আলোর বিচ্ছুরণ ও বিক্ষেপণ 


101৩1,হ২]10৭ ঠা) 9041] হাত 017 11017 


আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ফলে আলোর বিচ্ছুরণ ও বিক্ষেপণের দরুন নানান রকম ঘটনা বা 
প্রতিভাস (211001700) আমরা অবলোকন করি। যেমন প্রিজমের ভিতর দিয়ে গমনের ফলে সাদা আলো সাতটি রঙে বিশ্লিষী 
হয়ঃ পানির কণায় আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটে সৃষ্টি হয় রত্ধনুরঃ মেঘমুস্ত আকাশ নীন দেখায়ঃ ভোরের উদীয়মান এবং 
গোধূলির অস্তমান সূর্য লাল দেখায়। 

এ অধ্যায়ে আমরা প্রিজম, প্রিজমে আলোর প্রতিসরণ ও সাদা আলোর সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হওয়া, রত্ধনুর সৃষ্টি, আলোর প্রতিফলন ও 
শোষণের ফলে বস্তুর বর্ণ, আলোর বিক্ষেপণ ও আকাশের রং নিয়ে আলোচনা করব। 


১৮-১। প্রিজম ও প্রিজমে আলোর প্রতিসরণ 
১7197) 2710 7০09০061078 01 11071 0270710]) [11577) 


দুইটি হেলানো সমতল পৃষ্ঠ ঘারা সীমাবদ্ধ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলা হয়। প্রিজমে সাধারণত তিনটি আয়তক্ষেত্রিক 
ও দুটি ব্রিভুজাকৃতি তল থাকে (চিত্র ১৮.১)। 


হু? 


প্রিজমে আলোর প্রতিসরণ 


ধরা যাক 70 আলোর রশ্মি বায়ু মাধ্যমে প্রিজমের /১ তলে 3 কিছুতে আপতিত হল। € কিছুতে মাধ্যমের পরিবর্তন 
হওয়ায় ৮0 রশি প্রতিসরিত হয়ে অভিলম্ঘ ?ঘ0 এর দিকে সরে 08. পথে চলে গেল। 07২ রশ্মিটি ঘং কিদুতে 
আপতিত হয়ে পুনরায় প্রতিসরিত হয়ে অভিলম্ঘ 012 থেকে দূরে সরে 7২3 পথে গেল। রশ্মিটি তার মূল বা আদি 
অতিমুখ থেকে বিচ্যুত হল। বিছ্ুতি কোণ ৫ হল মুল রশ্মি ও প্রতিসরিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোণ। অর্থাৎ, আপতিত রশ্মি ও 
নির্গত রশ্মির অন্তর্ভুক্ত কোণকে বিচ্যুতি কোণ (4510 ০৫ 095151101) বা বিদ্যুতি বলে। প্রিজমে আপতিত রশির 
বিচ্যুতি কোণের মান আপতন কোণের ওপর নির্ভর করে। আপতন কোণের মান খুব কম হলে বি্যুতি কোণের মান খুব 
বেশি হয়। আপতন কোণের মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে বিচ্যুতি কোণের মান কমতে থাকে। 

বিচ্যুতি কোণের মান কমতে কমতে একটি সর্বনিম্ন মানে 
পৌঁছার পর এটি আর না কমে আপতন কোণের বৃদ্ধির 
সাথে সাথে বাড়তে থাকে। বিচ্যুতি কোণের এই সর্বনিম্ন 
মানকে ন্যুনতম বিচ্যুতি কোণ বলে। 

পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে কোনো বিশেষ বর্ণের রশি যদি 


ন্যুনতম বিছ্যুতি কোণে বা ব্ম্যুতিতে নির্গত হয়ে আমাদের 
চোখে গৌছে তবে চোখে এঁ বর্ণের অনুভূতি প্রবল হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৩৫ 


১৮০২। প্রিজমে আলোর বিচ্ছুরণ 
[01519278105 01 115176 00701011 [)ঘ9যাজ 
সূর্ষের সাদা আলো যদি কোনো কাচের প্রিজমের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে তা সাতটি রঞ্ডে বিশ্রিষ্ট হয়। প্রিজম থেকে নির্গত 
রশ্িগুলোকে বদি কোনো পর্দার উপর ফেলা ঘায় তাহলে পর্দায় সাতটি রঞ্ডের পড়ি 09870) দেখা যায়। আলোর এই 
রপ্তিন পড়িকে বর্ণালি (91১০০070) বলে। প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণের ফলে সাদা রঞ্ডের আলো সাতটি মূল 
রঞ্ের আলোকে বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রণািকে আলোর বিচ্ষুরণ বলে। সুতরাং কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক 
আলো থেকে মুল বর্ণের আলো পাওয়ার পদ্ধতিকে 
আলোর বিজ্ছুরশ বলে। 
পরীক্ষা : ১৬৬৬ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন 
একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে সর্বপ্রথম জালোর 
বিচ্ছুরণ জাবিষকার করেন। তিনি তার ঘরের 
জানালায় একটি ছেটি ছিদ্র করে এ পরীক্ষা করেন। 
সামার অন্ধকার ঘরে জানালার এই ছোট ছিদ্র দিয়ে 
চিত্র : ১৮" সূর্ধালোক বিপরীত দিকে দেওয়ালের উপর পড়ে। 
আনোর গতিপথে একটি প্রিজম ম্ধাপন করে তিনি 
দেওয়ালে সাদা আলোর পরিবর্তে সাতটি রং দেখতে পান [চিত্র ১৮:৩]। সাতটি রঞ্ছের এই ব্যান্ড বা প্টিকে নিউটন 
বর্ণালি আখ্যা দেন। বর্ণালিতে তিনি বেগুনি (৬1019), আসমানি 0:7118০), নীল (8199), সবুজ (01567), হলুদ 
(%০110%7), কমলা (01186) ও লাল (7২০৫) এ সাতটি রং পর পর দেখতে পান। রংপুলোর লাম ও ক্রম সহচ্ছে 
মনে রাখার জন্য এদের নামের আন্যাক্ষরগুলো নিয়ে ইংরেজিতে [3007২ ও বাংলায় বেনীআসহকলা শব্দ গঠন 
করা হয়। 


বর্ণালি থেকে দেখা যায় যে লাল রপ্ডের আলোর ব্ছ্যিতি সবচেয়ে কম এবং বেগুনি আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি। হলুদ 
রচ্ডের আলোর বিচ্যুতি লাল ও বেগুনি আলোর মাঝামাঝি বলে এর বিষ্যুতিকে গড় বিছ্যাতি বলে এবং হলুদ রশ্মিকে 
অধ্যরশ্মি বলে। 


এ পরীক্ষা থেকে নিউটন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সূর্ের সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক (00107905165) এবং এই 
সাদা আলো সাতটি মূল র্ডের জালোর সমফ্ডি। 


এখন প্রশ্ন আসে সাদা আলো কেন বিভিন্ন রে বিশ্লিষ্ট হয়? 


আমরা জানি, আলোক রশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে খন আলোক রশ্মি বিভেদ 
ঘলে বেঁকে যায়। এই বাকার পরিমাণ মাধ্যমঘয়ের প্রকৃতি ও জালোর রষ্চের ওপর নির্ভর করে। সূর্ধের সাদা আলো সাতটি 
রঞ্ের সমঙ্বয়ে সৃষ্টি। তাই যখন সূর্যের সাদা আলো কোনো প্রিজমের মধ্যে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরণের ফলে রশ্মির 
গতিপথ বেঁকে যায়। এখন এক এক বর্ণের আলোর বাকার পরিমাণ ভিন্ন হওয়ার জন্য প্রিজমের মধ্যে সাদা আলো সাতটি 
বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয় এবং এই বিশ্লিষ অবস্থায়ই প্রায় প্রিজ্জম থেকে নির্গত হুম । ফলে পর্দার উপর আমরা বর্গালি দেখতে পাই। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্ণভেদে আলোক রশ্মির বাকার পরিমাণ বিভিন্ন কেন? ভ্যাকুয়ামে সব কয়টি বর্ণের আলোক রশ্মি একই 
জুতিতে চলে। কিন্ত জন্য যে কোনো মাধ্যমে এক এক বর্ণের আলোর দ্ুতি এক এক রকমের হর। বেমন কাচের মধ্যে 
লাল রঞ্ডের আলোর দ্ুতি, বেগুনি রঞ্ের আলোর দুতির প্রায় 1.8 গুণ বেশি। তাই বেগুনি আলো সবচেয়ে বেশি এবং লাল 
আলো সবচেয়ে কম বাকে। ফলে বর্ণালি উৎপন্ন হয়। যে কারণে একই মাধ্যমের প্রতিসরণা্্ ভিন্ন ভিন্ন রঙ্জের জন্য 
বিভিন্ন হয়। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন বর্ণের আনদোর জন্য মাধ্যমের প্রতিসরণাজ্কের বিভিন্নতার জন্য বর্ালি উৎপন্ন হয়। 


টি সাটারের ছিন্ 
৫ সদ 


আশি তিমে নন 


২৩৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১৮.৩। সাদা আলোর যৌগিক 
(00701008170 7196876 01 /1710০ 11016 


আমরা দেখেছি যে সাদা রঞ্ের আলো প্রিজমে বিচ্ছুরিত হয়ে সাতটি রঙে বিভক্ত হয়। এ থেকে বলা যায়, সাদা আলোর 
প্রকৃতি যৌগিক। এই সাতটি রঙের যে কোনো একটিকে আবার প্রিজ্জমের মধ্য দিয়ে পাঠালে তা আর বিজ্ছুরিত হয় না। 
তাই এদেরকে একবর্ণা রশ্মি (00017001020) বলে। আবার সাত রঙের আলোক রশ্মিকে মিলিয়ে সাদা রং পাওয়া 
যায় এ থেকেও সাদা আলোর যৌগিক প্রকৃতির প্রমাণ পাওয়া ষায়। সাত রং মিশিয়ে সাদা আলো পাওয়ার কয়েকটি প্রক্রিয়া 
নিচে আলোচনা করা হ্ল। 


ববি 0 640 


চিত্র : ১৮৪ (ক) চিত্র : ১৮১৪ (খ) চিত্র : ১৮৫ 


১, প্রিজমের সাহায্যে : একই ধরনের দুইটি প্রিজমকে পাশাপাশি উল্টো করে বসিয়ে সাদা আলোর পুনঃসংযোজন 
সন্ভব। 7১ ও 3 দুইটি একই ধরনের এবং একই উপাদানে তৈরী প্রিজমকে পাশাপাশি উন্টো করে বসানো হয় [চিত্র 
১৮-৪(ক)]। একটি ছোট ছিদ্র 0 হতে সাদা আলোক রশ্মি ৮ প্রিজমের উপর পড়ে বিচ্ছুরিত হয়ে সাতটি বর্ণে বিভ্ত হয় 
কিন্তু এই সাতটি বর্ণ আবার প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে পুনরায় সংযোজিত হয়ে সাদা আলোরুপে প্রিজম থেকে 
নির্গত হয়। 


২. দর্গণের সাহায্যে : সূর্ধের সাদা আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিচ্ছুরিত হয়। এখন প্রত্যেকটি বর্ণের 
আলোক যদি এক একটি প্রতিফলক দর্পণের উপর এমনভাবে পড়ে ষে প্রতিফলনের পর রশিঙগুলো পর্দার উপর এক 
কিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র ১৮৪(খ)]। এভাবে পুর্নযোজিত হওয়ার ফলে পর্দায় সাদা রঙের আলো দেখা যায়। 


৩. নিউটনের বর্ণ চাকতি (ঘি€চ্দ010+8 ০010107 0190) : এটি একটি কার্ড বোর্ডের চাকতি। একে সমান চার 
ভাগে ভাগ করা হয়। এখন প্রত্যেক ভাগে বর্ণালিতে যে ক্রমিক পর্যায়ে রংগুলো সাজানো থাকে এবং যতখানি জায়গা দখল 
করে সেই অনুপাতে রং করা হয় [চিত্র ১৮.৫]। এবার চাকতিটিকে জোরে ঘ্ুরালে কোনো বিশেষ রষ্ের পরিবর্তে 
চাকতিটিকে সাদা মনে হয়। এর কারণ, চাকতিটি জোরে ঘুরালে চোখে এক বর্ণের অনুভূতি থাকতে থাকতে অন্য বর্ণ 
এসে পড়ে এবং এই দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকালের জন্য সাতটি রং মিলে সাদা রঙের অনুভূতি সৃ্ণি করে। 


১৮:৪। রত্ধনু 

11$10112) 
এক পশলা বৃষ্টির পর আবার যখন সূর্ধ ওঠে তখন কখনও কখনও সূর্ধের বিপরীত দিকে আকাশে উজ্বল রঙের আর্ক বা 
অর্ধবৃত্ত দেখা যায় একে বলা হয় রংধনু বা রামধনু। রত্ধনুর সাত রং। এটি একটি আলোকীয় ঘটনা, বর্তুলাকার বৃষ্টির 
ফোঁটায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ থেকে এর উৎপত্তি। 


ধরা যাক, সূর্ধ থেকে আলো এসে একটি ন্ুদ্র পানি কণা 4,030 এর উপর পড়ছে [চিত্র ১৮.৬]। এর মধ্যে যে কোনো 
একটি আলোক রশি পানি কণার 4 বিন্দুতে পড়ে 473 পথে প্রতিসরিত হয়। প্রতিসরিত রশ্িটি পানি কণার তিতরের 
তলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হয়ে 930 পথে 0 কিছুতে আপতিত হয় এবং সবশেষে প্রতিসরিত 
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হয়ে 0, রশ্ির্পে দর্শকের চোখে পৌঁছায়। চিত্র ১৮৬ 
থেকে দেখা যায়, রশ্মি পানি কণা থেকে বের হলে এর পথে 
বিছ্যুতি হয়। এই বিছ্যুতির পরিমাণ 41)। পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে, কোনো বিশেষ বর্ণের রশ্মি যদি ন্যুনতম 
বিচ্যুতিতে নির্গত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছে তবে এ বর্ণের 
অনুভূতি প্রবল হয়। লাল বর্ণের আলোক ন্যুনতম বিচ্যুতি 
কোণ প্রায় 138" এবং বেগুনি বর্ণের রশির 1401 


এখন ধরা যাক, আকাশের এক প্রান্তে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বিপরীত প্রান্ত হতে সূর্ধরশ্মি বৃষ্টির কণাগুলোর উপর পড়েছে। 
একজন দর্শক সূর্যের দিকে পিছন ফিরে এবং বৃষ্টির দিকে মুখ করে দীড়িয়ে আকাশের গায়ে যদি একটি বৃত্তচাপ কল্পনা 
করে যার উপর অবস্থিত পানি কগাগুলো ঘারা প্রতিসূত আলোক রশি 138০ বিচ্যুতি কোণে তার চোখে প্রবেশ করে চিত্র 
১৮-৭]। তাহলে এ পানি কিনুগুলো তার কাছে লাল বলে মনে হবে এবং তিনি লাল বর্ণের ধনুকের মত বাকানো বৃত্তাংশ 
দেখতে পাবেন। তেমনি যদি আর একটি বৃত্তগাপ 
কল্পনা করা যায় যার উপর অবস্থিত 
পানিকণাগুলো ছারা সূর্ধরশ্মি 1400 বিচ্যুতি 
কোণে দর্শকের চোখে পৌছে তবে দর্শক 
বৃত্তাংশকে বেগুনি রঙের দেখতে পাবেন। 
মধ্যস্থ অন্যান্য বর্ণের আলোক রশিগুলোও 
এদের মধ্যে স্ব-স্ব বর্ণের বৃভাংশ গঠন 
করবে। এভাবে যে রতধনু সৃষ্টি হয় তাকে 
প্রাথমিক বা মুখ্য রত্ধনু 0১11)09 
18101905/) বলে। এর বৃত্তের বাইরের দিকে 
লাল 0২1) ও ভিতরের দিকে বেগুনি (৬1) 
বর্ণ থাকে। 


অনেক সময় প্রাথমিক রতধনুর বাইরে আকারে বড় কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুজ্বল আর একটি রহধনু দেখা যায়, একে গৌণ 
রত্ধনু (9০০01021% 1811005) বলে। ১৮৭ চিত্রে [২2৬2 গৌণ রত্ধনু। গৌণ রংধনুর বর্ণ সঙ্জা প্রাথমিক রতধনুর 
উল্টো। 


১৮.৫। মৌলিক ও পরিপূরক বর্ণ 

[৮0702178110 (001000)10786716277 00100 
আমরা দেখেছি যে সাতটি মূল বর্ণের সমন্বয়ে বর্ণালি গঠিত হয়। তবে এই সাতটি রঙের মধ্যে তিনটি রং আছে 
যাদেরকে পরিমাণ মতো মিশিয়ে অপর যে কোনো রং তৈরি করা যেতে পারে। এই তিনটি রং হচ্ছে : লাল (0২০৫), 
সবুজ (01591) ও নীল 03199)। এদেরকে মৌলিক বর্ণ 0117219 00101) বলে। 
যে সকল বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের সমন্বয়ে তৈরি করা যায় না তাদেরকে মৌলিক বর্ণ বলে। 
আমরা জানি, সাদা আলো সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমফ্ি। এখন সাতটি বর্ণ থেকে যদি কোনো একটি বর্ণ বাদ দেওয়া যায় 
তাহলে সে আর সাদা থাকে না, রঙিন বলে মনে হয়। এখন যে বর্ণটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এ বর্ণ বাদ দেওয়ার ফলে 
যে বর্ণের সৃষ্টি হল, তাদেরকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে আবার সাদা আলো পাওয়া যায়। সে কারণে এই বর্ণঘবয় 


পরস্পরের পরিপূরক। 
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১৮.৬। আলোর শোষণ, প্রতিফলন ও কতুর বণ 


47)9601006107) 20 79060610801 11796 210 00101] 01 8100৮ 


আলোর শোষণ ও প্রতিফলনের জন্য নানান রকম বিশেষ ঘটনা আমরা দেখতে পাই। কোনো বস্তুকে তার নিজস্ব রঙে 
দেখা যায়, কারণ নির্দিষ্ট রঙের বস্তুটি নিজের রং ছাড়া সকল রং শোষণ করে এবং নিজের রহকে প্রতিফলিত করে। 
তাই বস্তুকে তার নিজের রঙে দেখা যায়। আলোর প্রতিফলন ও শোষণ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আমরা নিচে আলোচনা 
করব। 

১। লাল আলোতে গাছের পাতা কালো দেখায় : দিনের বেলায় সূর্যালোকে গাছের পাতা সবুজ দেখায় অথচ লাল 
আলোতে পাতার রং কালো বলে মনে হয়। দিনে গাছের পাতার ক্লোরোফিল সূর্ালোকের সবুজ বাদে সাতটি বর্ণের 
সবকটিকেই শোষণ করে ফলে সবুজ দেখায়। কিন্তু সবুজ পাতা লাল আলোক শোষণ করে নেয় বলে কোনো আলোই আর 
প্রতিফলিত হয় না তাই লাল আলোতে সবুজ পাতা কালো দেখায়। 


২. নীল কাচের মধ্য দিয়ে সাদা ফুল নীল ও হলুদ ফুল কালো দেখায় : কোনো বস্তুর উপর আপতিত আলোক রশি 
প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসলে সে বস্তুটি আমরা দেখতে পাই। প্রতিফলিত আলোর যে বর্ণ থাকে বস্তুটিকেও 
আমরা সেই বর্ণের দেখি। একটি সাদা ফুল সূর্যের সাতটি আলোই প্রতিফলিত করে বলে তা সাদা দেখায়। সাদা ফুল 
থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি যখন নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসে তখন এ কাচ নীল বাদে অন্য সব বর্ণের আলো শোষণ 
করে নেয় তাই আমাদের চোখে শুধু নীল আলো পৌছে। ফলে ফুলটি নীল দেখায়। 


পক্ষান্তরে হলুদ ফুল শুধু হলুদ বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে বলে তা হলুদ দেখায়। কিন্তু হলুদ বর্ণের আলোক নীল 
কাচের মধ্য দিয়ে আসার সময় শোষিত হয় তাই হলুদ ফুলকে নীল কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে কালো দেখায়। 


৩. কোনো লাল কাপড়কে আমরা লাল দেখি : কোনো লাল রঙের কাপড়ে যখন আলো পড়ে, কাপড়টি তখন লাল রং 
ছাড়া, সাদা আলোর রং শোষণ করে নেয়। কাপড়টি স্বচ্ছ না থাকায় লাল রং কাপড়ের মধ্য দিয়ে গমন করতে পারে না, 
লাল রৎ কাপড় থেকে প্রতিফলিত হয়। এজন্যই কাপড়টিকে আমরা লাল দেখি। 


১৮*৭। আলোর বিক্ষেপণ ও আকাশের নীল রং 
9০866011176 01 11017 2700 10]000 00101] 01 91 


ছোট বেলা থেকে আকাশের নীল রঙের সাথে আমরা পরিচিত তাই আমরা এটা ভেবে অবাক হই না যে, আকাশ কেন নীল 
দেখায়। 


আলোর বিক্ষেপণের কারণে আকাশ নীল দেখায়। প্রথমে আমরা দেখব আলোর বিক্ষেপণ (9০806507105) কী? আমরা 
জানি, সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্ি। এই সাত রঙের আলোর প্রতিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পৃথক। এই পৃথক 
তরঙ্ঞাদৈর্ঘ্যের কারণেই তাদের রঙও ভিন্ন। যখন কোনো আলোক তরঙ্ঞা কোনো ক্ষুদ্র কণিকার উপর পড়ে, তখন 
কণিকাগুলো আলোক তরঙ্ঞাকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ (3০89179)। কোনো 
আলোর কী পরিমাপ বিক্ষেপণ ঘটে তা নির্ভর করে এর রং বা তরঙ্ঞাদৈর্ঘ্যের ওপর। আলোর তরঙ্ঞদৈর্ঘ্য যত কম হবে 
তার বিক্ষেপণ তত বেশি হবে। আলোর তরক্ঞাদৈর্ধ্য বেশি হলে তার বিক্ষেপণ তত কম। নীল আলোর তরঙ্ঞাদৈর্ঘ্য 
সবচেয়ে কম হওয়ায় এর বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি। আর লাল আলোর তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হওয়া এর বিক্ষেপণ 
সবচেয়ে কম। 


আমরা সূর্য এবং সূর্য থেকে আসা আলোক রশ্মিও দেখতে পাই। গাছপালা ও দালানকোঠার ছায়া থেকেও আমরা সূর্যরশির 
অস্তিত্ব বুঝতে পারি। আকাশে তো গাছপালা বা দালানকোঠা নেই যা থেকে আমরা সূর্যের আলোর অস্তিত্বকে বুঝতে 
পারি। কিন্তু আমরা একথা ভুলে যাই যে, আমাদের চারপাশে এবং আকাশে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডলের সব জায়গা 
দিয়ে সূর্য রশ্মি গমন করে। 
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মেঘমুক্ত নির্মল ধৌয়াহীন আকাশ সবচেয়ে নীল দেখায়। এটা সাধারণত ঘটে এক পশলা জোরালো বৃষ্টির পর। এসময় 
বায়ুমণ্ডল থাকে প্রায় স্বচ্ছ। বায়ুর অণু সূর্ধরশ্মির অবাধ গমনে বাধা সৃষ্টি করে। বায়ুর অণুতে বাধা পেয়ে কিছু আলো 
সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, বায়ুর অণু ছারা সূর্যরশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়। আমরা জানি, যে আলোর তরঙ্গদৈর্ধ্য সবচেয়ে 
কম তা বিক্ষিপ্ত হয় বেশি। নীল আলোর তরজাদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম থাকায় সূর্যরশ্মির নীল আলো বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। 
সুতরাং আকাশের দিকে তাকালে আমরা নীল রঙকে দেখি। এজন্যই আকাশ নীল দেখায়। যেসব ধুলিকণা, জলীয় বাষ্ণ 
মেঘ তৈরি করে তারা বায়ুর অণু থেকে অনেক বড়। এরা নীল আলোকেই শুধু বিক্ষেপ করে না, এদের দ্বারা সকল রঙের 
আলো সমানভাবে বিক্ষিপ্ত হয়। তাই মেঘ হয় সাদা এবং বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা থাকলে আকাশের নীল রং অনেকটা সাদাটে 
হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডল না থাকলে আকাশের নীলিমা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। কারণ সেক্ষেত্রে আলোক রশ্মির বিক্ষেপণ 
হত না। ফলে আকাশ অন্ধকার বা কালো দেখাত। 

আলোর বিক্ষেপণের কারণেই দুপুরবেলা সূর্যকে হলদে দেখায়, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় সূর্য লাল দেখায়, সূর্যাস্তের 
পর টাদকে হলদে দেখায়। 

২ সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সূর্ধ লাল দেখায় : সূর্যোদয় ও সূর্ধাস্তের সময় সূর্ধ ও আকাশের খানিকটা অংশ গাঢ় 
লাল দেখায়। আলোক বিক্ষেপণের জন্য এরকম দেখায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি 
থাকে এবং সূর্যালোক আমাদের চোখে পৌঁছতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পুরু স্তর ভেদ করতে হয়। ফলে রশ্মিকে বায়ুমণ্ডলে 
ভাসমান ধুলিকণা, পানিকণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নীল প্রান্তের কম তরঙ্ঞাদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণগুলো বিক্ষেপিত 
হয়, কিন্তু লাল প্রান্তের আলোকগুলি লাল আলোর তরঙ্দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় কম বিক্ষেপিত হয়, ফলে সরাসরি পৃথিবীতে 
চলে আসে। তাই আমরা প্রভাত সূর্য ও অস্তরবিকে লাল দেখি। 

৩. দিনের বেলায় চাদকে পুরো সাদা দেখালেও সূর্যাস্তের পরে হলদে দেখায় : দিনের বেলায় আকাশ কর্তৃক 
বিক্ষিপ্ত হালকা নীল আলো টাদের নিজস্ব হলুদ রঙের সাথে মিশে যায়। এ দুইটি বর্ণের মিশ্রণের ফলে চোখে টাদকে 
সাদা বলে মনে হয়। কিন্তু সূর্যাস্তের পর আকাশের হালকা নীল বর্ণ লোপ পায় বলে চাদকে হলদে মনে হয়। 


২। বিবৃতি তিনটি লক্ষ্য কর : 
1, নীল আলোর বিচ্যুতি সবুজ আলোর চেয়ে বেশি 
11. লাল আলোর বেশি বিক্ষেপনের কারণেই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ে সূর্য লাল দেখায় 
111. বেগুনি বর্ণের আলোর ন্যুনতম বিচ্যুতি কোনো 13891 
নিচের কোনটি সঠিক 
ক. ! খ. 111 


গ. 1ও11 ঘৎ 1৩111 
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নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নৎপ্রশ্রের উত্তর দাও : 


ৰ | 


নত 


চিত্র 
৩। চিত্রে প্রদর্শিত £ চিত্রিত রশ্বিটি কোন বর্ণের? 
ক. নীল খ. হলুদ 
গ. সবুজ ঘ. কমলা 
৪। 9 চিহ্নিত রশ্ির বিচ্যুতি কোণ কত? 
ক. 1385 খন 139০ 
গ. 140০ ঘ. 1415 
সৃজনশীল প্রশ্ন 
0 
0 
“ক” তঃ 
চিত্র 
ক. প্রিজম কী? 
খ. উপরের “ক' চিত্রে আলোক রশ্ির ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর 


গ.  “ক' চিত্রে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তরঙ্ঞা দৈর্ঘের রশ্মি দুইটির বিচ্যুতি ক্রিয়া রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা 
কর। 


ঘ. “ক” ও “খ" চিত্র দুইটির আলোক রশির বিচ্ছুরণ বিশ্লেষণ পূর্বক আপাতিত রশ্ির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর। 


উনব্হশতম অধ্যায় 
স্থির তড়িৎ 
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তুমি কি জান যে তুমি তোমার শরীরে 1028 টি-এর চেয়েও বেশি প্রোটন ও প্রায় সম সংখ্যক ইলেকট্রন বহন করে 
চলেছ? এ ইলেকট্রন ও প্রোটনের একটি মৌলিক ধর্ম হচ্ছে আধান (022০)। প্রোটনের আধানকে ধনাত্মক এবং 
ইলেকট্রনের আধানকে খণাত্বক ধরা হয়। এই আধানগুলো পরস্পরের ওপর বদ প্রয়োগ করে_ যা তড়িৎ বল নামে 
পরিচিত। এ তড়িৎ বন প্রকৃতির একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বল। 


যদি তোমার শরীরের এ ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো আলাদা 
করে 101] দূরে রাখা যেত, তাহলে তারা পরস্পরকে প্রায় 
1027 বলে আকর্ষণ করত যা তোমাকে যে বলে 
আকর্ষণ করে তার চেয়ে 10254 গুণেরও বেশি। আমাদের 
সৌভাগ্য যে প্রথিবীতে আমরা 1028 টি প্রেটন এবং 108টি 
ইলেকট্রনকে আলাদা আলাদাভাবে এক স্থানে জড়ো করতে 
পারি না। প্রোটন ও ইলেকট্রন প্রায় সব সময় একত্রে 
পরমাণুতে আবদ্ধ থাকে এবং পরমাণুর কোনো নিট আধান 
থাকে না। যার জন্য এত বৃহৎ তড়িৎ বল পাওয়া যায় না। 

তা সন্ত্বেও, অনেক সময় কোনো বস্তুতে ক্ষুদ্র আধানের 
অস্তিত্ব দেখা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে কোনো 
ব্তুকে আহিত করা যায়। আমরা শিখব কীভাবে আধানের 
অস্তিত্ব বুঝা যায়, কীভাবে তাদের মধ্যকার বল হিসাব করতে 
হয়। যেহেতু এ আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রাখব স্থির 
আধানের মধ্যে তাই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে স্থির তড়িৎ। 


১৯.১। ঘর্ষ তড়িৎ ও আধান 
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শীতকালে বিশেষ করে দেখা যায় একটা প্লাস্টিকের চিরুনি পশমি কাপড়ে ঘষে ছোট ছোট টুকরো কাগজের কাছে আনলে 
কিছু কাগজের টুকরো লাফিয়ে চি্রুনির গায়ে লেগে যায় [চিত্র ১৯.১]। এ রকম হলে আমরা বলি চিরুনিটি তড়িৎগ্রস্ত 
হয়েছে। এই ভড়িথ্রস্ত হওয়া বলতে প্রকৃতপক্ষে আমরা কী বুঝি? 


আমরা জানি প্রত্যেক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ঘ্বারা গঠিত। এদেরকে পরমাণু বলে। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু, নিউক্রিয়াসের 
চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন ছারা গঠিত। নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুই ধরনের কণা থাকে_ প্রোটন ও নিউট্রন। পদার্থ 

প্রাথমিক কণিকাসমূহের (ইলেকট্রন, প্রোটন) মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম হচ্ছে তড়িৎ ধর্ম যা চার্জ বা আধান 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইলেকট্রনের আধানকে খণাত্মক এবং প্রোটনের আধানকে ধনাত্মক ধরা হয়। নিউট্রন তড়িৎ 
নিরপেক্ষ অর্থাৎ, এতে কোনো আধান নেই। একটি প্রোটনে আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের আধানের সমান। পরমাণুতে 
সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে। ফলে একটা গোটা পরমাণুতে কোনো ভড়িৎ ধর্ম প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন 
পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়। 


কোনো পরমাণুতে যতক্ষণ পর্যস্ত ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত তা নিস্তড়িত বা তড়িৎ 
নিরপেক্ষ। কিন্তু পরমাণুতে এদের সংখ্যা সমান না হন্দে পরমাণু ভড়িগগ্রস্ত অর্থীৎ, আহিত হয়। কোনো পরমাণুতে 
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ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে গেলে প্রোটনের আধিক্য দেখা যায়। এ অবস্থাকে বলা হয় ধনাতক আধানে আহিত হওয়া। আবার 
এই বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন অপর কোনো পরমাণুর সাথে যুক্ত হলে সে পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায়, ফলে খণাত্মক 
আধানে আহিত হয়। পরমাণুতে ইদেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি হওয়াকে আহিত হওয়া বলে। 
স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সমপরিমাণে থাকে। তবে প্রত্যেক পরমাণুরই প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি থাকে। ইলেকট্রনের প্রতি এই আসক্তি বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন রকম। তাই দুটি 
বন্তুকে যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আনা হয় তখন যে বস্তুর ইলেকট্রন আসন্তি বেশি সে বস্তু অপর বস্তুটি থেকে মুক্ত 
ইলেকট্রন সং্হ করে খশাত্মক আধানে আহিত হয়। একটি কাচদণ্ডকে রেশম ঘ্বারা ঘষলে এরকম ঘটনা ঘটে [চিত্র 
১৯,২| রেশমের ইলেকট্রন আস্তি কাচের চেয়ে বেশি বলে, এদের যখন পরস্পরের সাথে ঘষা হয়, তখন কাচ থেকে 
ইলেকট্রন ব্রেশমে চলে যায়, ফলে রেশম খণাঅক আধানে এবং কাচদন্ড ধনাত্বক আধানে আহিত হয়। আবার 
ফানেলের সাথে ইবোনাইট দণ্ড ঘঘলে, ইবোনাইট দণ্ড খণাত্মক আধানে আহিত এবং ফানেল ধনাআক আধানে আহিত 
হয়। কারণ, ইবোনাইটের ইলেকট্রন আসন্তি ফানেলের চেয়ে বেশি বলে, পরস্পরের সাথে ঘর্ধণের ফলে ফানেল থেকে 
ইলেকট্রন ইবোনাইট দণ্ডে চলে আসে [চিত্র ১৯.৩]। 


১৯২ অর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র 
€30101691 চ10000800199 
যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় তাকে ভড়িতবীক্ষণ যন্ত্র বলে। 
বেনেট নামক একজন ধর্মযাজক আধানের উপস্থিতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য এই ভড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই 
যন্ত্রে একটি পিতল বা অন্য যে কোনো ধাতব দণ্ড £ং -এর উপরে একটি ধাতব চাকতি বা গোলক আটকানো থাকে [চিত্র 
১৯.৪।। দণ্ডের নিচের প্রান্তে দুইটি হালকা সোনার পাত সতুত্ত থাকে। পাত দুইটি সোনার বদলে ্যানুমিনিয়াম বা অন্য 
কোন হালকা ধাতুরও হতে পারে। পাতসহ দণ্ডের নিচের অংশ অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরী ছিপি ৫-এর মধ্য দিয়ে 
একটি কাচপাত্রের মধ্যে প্রবেশ করানো থাকে। যন্ত্রটি কাচপাত্রের তিতরে থাকায় বাযুপ্রবাহ এর ক্ষতি করতে পারে না। 
কাচ পাত্রের ভিতরের বায়ুকে শুকনো রাখার জন্য কাচপাত্রের ভিতর অপর একটি পাত্র 3-এ কিছু পানি শোষক পদার্থ 
যেমন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 08012 বা সালফিউরিক এসিড [72904 এ সিক্ত কতকগুলো ঝামা পাথর রাখা হয়। 
সোনার পাত দুটির বিপরীত পাশে কাচপাত্রের ভিতরের গায়ে দুটি টিনের পাত আটকানো থাকে, এর ফলে যন্ত্র 
সুবেদিতা বেড়ে যায়। 
তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে আহিতকরণ : একটি কাচদণ্ডকে রেশম 
দিয়ে ঘবলে কাচদণ্ডে ধনাত্বক আধানের উত্তব হয়। এ 
আহিত কাচদণ্ডকে তড়িৎবীক্ষণের চাকতি বা গোলকের গায়ে 
স্পর্শ করালে দণ্ড হতে খানিকটা আধান চাকতিতে চলে যায়। 
এই আধান সুপরিবাহী ধাতব দণ্ডের মধ্য দিয়ে সোনার 
পাতদ্বয়ে পৌছে। ফলে সোনার পাত দুটি একই জাতীয় আধান 
পেয়ে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং পরস্পর থেকে দূরে সরে 
যায় বা বিস্ফোরিত হয়। এ অবস্থায় কাচদন্ড সরিয়ে নিলে 
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যদি পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফাঁক না কমে, তাহলে যন্ত্রটি ধনাত্মক আধানে আহিত হয়েছে সিন্ধান্ত নেওয়া যায়। যন্ত্রকে 
খণাত্মবক আধানে আহিত করতে হলে একটি ইবোনাইট দণ্ডকে ফানেল দ্বারা ঘষে খণাতক আধানযুক্ত করে উপরিউক্ত 
প্রক্রিয়ায় চাকতি স্পর্শ কর। এর ফলে ত্বর্ণপাত দুইটি খণাঅআক আধান পেয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে ফাক হয়ে যাবে 
এবং সেই অবস্থায়ই থাকবে। আধান যত বেশি হবে, ধাতব পাতটিও তত বেশি পরিমাণ ফাঁক হয়ে যাবে। 


আধানের অস্তিত্ব নির্ণয় : কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব অর্থাৎ, কোনো বস্তুতে আধান আছে কিনা নির্ণয়ের জন্য 
বস্তুটিকে একটি অনাহিত তড়িত্বীক্ষণ যন্ত্রের চাকতির কাছে আনতে হবে। এতে যদি পাত দুটি পরস্পর থেকে দূরে 
সরে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটিতে আধানের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যদি পাত দুইটি পরস্পর থেকে দূরে সরে না 
যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটিতে আধান নেই। 


আধানের প্রকৃতি নির্ণয় : কোনো ভড়িগ্প্স্ত বস্তুতে কী ধরনের আধান আছে তা জানতে হলে ভড়িতবীক্ষণ যন্ত্রটিকে 
প্রথমে ধনাত্মক কিংবা খণাআবক আধানে আহিত করতে হবে। ধরা যাক, যন্ত্রটিকে ধনাত্মক আধানে আহিত করা হল। এঁ 
অবস্থায় পাতছয়ের ধনাত্মক আধান থাকায় এরা ফাক হয়ে থাকবে। এখন পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের 
চাকতির সং্ষ্পর্শে আনলে যদি পাত দুটির ফাক কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এ বস্তুটি খণাআ্ক আধানে আহিত। 
পক্ষান্তরে পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে চাকতির সম্্পর্শে আনলে যদি ফাঁক বেড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটি ধনাত্মক 
আধানে আহত । 


১৯,৩। তড়িৎ আবেশ 


চ1506710 7 01006101 


আমরা দেখেছি যে দুইটি বস্তুর পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে আধানের উদ্ভব হয়। আবার কোনো একটি আহিত বস্তুকে 
অপর একটি অনাহিত বস্তুর সং্র্শে আনলে অনাহিত বস্তুটিও আহিত হয়। কিন্তু অনাহিত বস্তুটিকে আহিত বস্তুটির 
সন্কপর্ণে না এনে শুধু কাছাকাছি নিয়ে এলেও এটি আহিত হয়ে পড়ে। আবেশের জন্য এরকম হয়। একটি আহিত 
বস্তুর কাছে এনে স্পর্শ না করে শুধুমাত্র এর উপস্থিতিতে কোনো অনাহিত বস্তুকে আহিত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ 
আবেশ বলে। 


একটি আহিত বস্তুকে কোনো পরিবাহকের নিকটে রেখে আহিত বক্তুর প্রভাবে পরিবাহকটি আহিত করার পদ্ধতিকে 
তড়িৎ আবেশ বলে। 


নিচের সহজ পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎ আবেশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাবারের হাতল বিশিষ্ট একটি শুকনো কাচ দণ্ডকে 
রেশম দিয়ে ভালো করে ঘষে এর এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত একটি অনাহিত পরিবাহক দণ্ড £-এর 4. প্রান্তের 
নিকটে আনলে, পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো কাচদণ্ডের ধনাত্মক আধান দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে 4. প্রান্তে সরে আসে [চিত্র 
১৯.৫ ক]। ফলে 3 প্রান্তে ইলেকট্রন ঘাটতি সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ, 7) প্রান্ত ধনাত্মক আধানে আহিত হয় এবং 4, প্রান্ত 
খণাত্বক আধানযুক্তু হয়। আধান সংগ্রাহক [একটি অপরিবাহী হাতলের প্রান্তে লাগানো ক্ষুদ্র ধাতব পাত বা বল] দিয়ে 3 
প্রান্ত থেকে কিছু আধান সং্গহ করে [চিত্র ১৯.৫ খ] তড়িৎ বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর প্রকৃতি নির্ণয় করলে, উপরিউত্ত 
বন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। 
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এখানে নতুন কোনো আধান উৎপন্ন হয় না। আহিত 
কাচদন্ডের উপস্থিতির কারণে সমপরিমাণ বিপরীত জাতীয় 
আধান পৃথক হয়ে পরিবাহকের দুই প্রান্তে সরে গেছে মাত্র। 
যতক্ষণ কাচদন্ডটি 4১0 পরিবাহকের কাছে থাকবে ততক্ষণ 
বিপরীত আধান এভাবে পৃথক হয়ে পরিবাহকের দুই প্রান্তে 
অবস্থান করবে। কাচদণ্ডকে সরিয়ে নিয়ে কোনো 
তড়িত্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে 4১3 পরিবাহকে 
কোনো আধানের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ (ক্) খে) 
আধানগুলো একত্রিত হয়ে পরিবাহককে পুনরায় অনাহিত চিত্র ১৯.৫ 
অবম্থায় ফিরিয়ে এনেছে। এ থেকে আমরা বলতে পারি, 

আহিত কাচদন্ডের শুধু উপস্থিতির জন্য 4১73 পরিবাহকে 

আধানের সঞ্চার হয়েছে। 


উপরের পরীক্ষায় কাচদন্ডের ধনাত্বক আধান যা 473 পরিবাহকে আবেশ সৃষ্টি করল তাকে আবেশী আধান 
(1090718 0128০) বলে। আর £১3 পরিবাহকে যে আধানের সঙ্ধার হয় তাকে আবিষ্ট আধান (00০০ 
0276) বলে। এখানে আবিষ্ট পরিবাহকের যে প্রান্ত আবেশী বস্তুর নিকটে থাকে (চিত্রে 4. প্রান্ত) সেই প্রান্তে ষে 
আধানের সঞ্চার হয় তাকে বদ্ধ আধান বলে। এই আধানের প্রকৃতি আবেশী আধানের বিপরীত হওয়ায় এরা আবেশী 
আধানের আকর্ষণের প্রভাবে স্থান ত্যাগ করতে পারে না তাই এরা বন্ধ আধান। কিন্তু আবিষ্ট পরিবাহকের 7 প্রান্তের 
আধান আবেশী আধানের সমধর্মী হওয়ায় বিকর্ষণ অনুতব করে ফলে এরা যতদূর সম্ভব দূরে সরে যেতে পারে। সেজন্যে 
আবিষ্ট বস্তুর দূরতম প্রান্তে সঞ্চারিত আধানকে মুক্ত আধান বলে। 


১৯.৪। আবেশ প্রক্রিয়ায় আহিতকরণ 


(ক) ধনাআক আধানে আহিতকরণ : 43 পরিবাহীটিকে ধনাত্মক চার্জে চার্জিত করার জন্য প্রথমে একটি ইবোনাইট 
দশ্ডকে (২) ফ্লানেলের সাথে ঘষে একে খণাত্বক আধানে আহিত কর। এবার একে পরিবাহক বস্তুটির 4 প্রান্তের 
নিকটে ধরলে পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুঘো ইবোনাইট দণ্ডের ইলেকট্রনগুলো দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে 13 প্রান্তে সরে যাবে 
[চিত্র ১৯.৬ক]। এখন ইবোনাইট দণ্ডটিকে না সরিয়ে 4 পরিবাহকটি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বা কোনো পরিবাহক 
তার দিয়ে ভূ-সংযোজিত করলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ভৃপৃষ্ঠে চলে যাবে [চিত্র ১৯.৬ খ]। এখন ভূ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও 
ধনাত্বক আধানগুলো 4. প্রান্তে আবদ্ধ থাকবে [চিত্র ১৯.৬ গ]। এবার [২ দণ্ডটিকে সরিয়ে নিলে ধনাত্মক আধানগুলো 
ৰ্ছুটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, ফলে বস্তুটি ধনাত্মক আধানে আহিত হবে। [চিত্র ১৯.৬ঘা। 


(খ) খণাজ্বক আধানে আহিতকরণ : 3 পরিবাহককে খণাত্বক আধানে আহিত করার জন্য একটি কাচদ্কে (২) 
রেশমে ঘষে ধনাতঅক আধানে আহিত করে 4১73 পরিবাহকের 4 প্রান্তের নিকটে ধরলে পরীক্ষণীয় দণ্ডের মুক্ত 
ইলেকট্রনগুলো ঢং দণ্ডের ধনাত্মক আধান কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে 4 প্রান্তে সরে আসবে। ফলে, 73 প্রান্তে ধনাত্মক আধানের 
সঞ্চার হবে [চিত্র ১৯.৭ক]। এখন [২ দণ্ডটিকে না সরিয়ে 403 পরিবাহকটি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বা কোনো পরিবাহক 
তার দিয়ে ভূ-সংযোজিত করলে ভূমি থেকে ইলেকট্রন এসে 7 প্রান্তের ধনাত্মক আধানগুনো নিষ্ক্রিয় করে দেবে [চিত্র 
১১.খ]। এখন ভূ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও আধানগুলো 4, প্রান্তে আবদ্ধ থাকবে [চিত্র ১৯.৭ গ]। এবার [২ দণ্ডটিকে 
সরিয়ে নিলে খণাত্মক আধানগুলো পরিবাহকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। ফলে, পরিবাহকটি খণাত্মক আধানে আহিত হবে 
[চিত্র ১৯.৭ঘা]। 
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চু & ৪ চু & ৪ _ছং ৯ ০ ৪ 
১) গজ 3 ₹ ৪১ 
(ক) (খে) (গ) (ঘি) 
চিত্র : ১৯৬ 
চু & ০ ০ ১ 2 
ক চা % 7 ঢা বট. নু লাল 
(ক) /খ) €গ। ঘে 
: ১৯০৭ 
১৯৫। কুলস্বের সূত্র 
(00010711106 19 


আমরা জানি, দুটি বিপরীত জাতীয় আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে, জার সমজাতীয় আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। 
দুটি আধানের মধ্যবর্তী এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান নির্ভর করে, 

১. আধান দুইটির পরিমাণের ওপর। 

২. জাধান দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ের ওপর । 

৩, জাধান দুইটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির ওপর। 


ছুটি আধানের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সম্পর্কে ফরাসি বিজ্ঞানী সি. এ. কুলম্ একটি সুত্র বিবৃত করেন। একে 


কুলম্বের সূত্র বলে। 
সুত্র : নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি আহিত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ রি বর 
বা বিকর্ষণ বলের মান ভাদের আধানের গুণফলের সমানুপাতিক, ৰ 
মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই কা এদের ও 

সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে। টি : ১৯.৮ 


ধরা যাক, দুইটি আধানের পরিমাণ যথারুমে 01 ও 92 এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ৫ [চিত্র ১৯.৯]। এদের মধ্যবর্তী 
ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান ৮ হলে, কুলম্দের সৃত্রানুসারে, 


৪০7122 


বা,- ০৮৭ .. সরু ন্রারার ি্াররির্রারযারাযুর রে রানা.. 
নিত, গর উর ভোইিসির ভার 
নির্ভর করে। এস. আই. এককে বলকে নিউটন (1), দূরত্বকে মিটার (৫) এবং আধান কুলম্ঘে (0) পরিমাপ করা 
হলে শুন্যস্থানে একক সহ এই ধুবকের মান হবে 9১10ঠ%1120-| এই সমানুপাতিক ধুবককে 


রর অর্থা 
2702 আকারে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ শনযসথানের জন্য 


২৪৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


1 স্‌ 9 ৮ 10গাখহ7202 হয়। 


চা 
সুতরাং (১৯.১) সমীকরণকে এস, আই. এককে লেখা হয়- 
11102 
47050 ৫2 
এখানে, 5০ শুন্যস্থানের ভেদনযোগ্যতা - 8.854 ৮ 10 120ঠীব 100 2 


(৯.২) 


কুলম্ঘের সংজ্ঞা : সমপরিমাণ ও সমধর্মী দুইটি আধান শুন্য মাধমে পরস্পর 17) দূরত্বে থেকে পরস্পর যদি পরস্পরকে 
9 » 10গুঘ বলে বিকর্ষণ করে তবে আধান দুইটির প্রত্যেককে 1 কুলম্ব (10) আধান বলে। 


গাণিতিক উদাহরণ ১৯.১। একটি 20 কুলম্বের আহিত বস্তু বায়ুতে অপর একটি 70 কুলম্বের আহিত বস্তু থেকে 
50 ০৫ দূরে রাখা হল। এদের মধ্যবর্তী বলের মান নির্ণয় কর। 


সমাধান : 
আমরা জানি, এখানে, 
12142 ৭200 
 ঞ05০ 42 -700 
-9%10গ002020202702) রিনিতা 
(0.57%)2 ] " 
ল 5.04 ৮ 1012 এ 9 ৮ 10গা10202 


উ: 5.04 * 1012 ঢ-? 


১৯.৬। তড়িৎক্ষেত্র ও তড়িৎক্ষেত্রের তীব্রতা 


1501710 716]10 770] 17162719165 01 চ:1601710 0610 


ধরা যাক, 4 একটি ধনাত্মক আধানে আহিত বন্তু। এখন [ কিছুতে যদি একটি আধান + রাখা হয় তাহলে 4. 
বদতুর আধানের জন্য + 0 আধানটি একটি বল অনুভব করবে। আমরা বলি ? কিছুতে একটি তড়িৎক্ষেত্র বিরাজ করছে 
যার উত্স হচ্ছে আহিত বস্তু 4। অর্থাৎ, একটি আহিত বস্তুর নিকটে অন্য একটি আহিত বস্তু আনলে সেটি আকর্ষণ 
বা বিকর্ষণ বল অনুভব করে। আহিত বস্তুর চারদিকে যে অঞ্চল জুড়ে এই প্রভাব বিদ্যমান থাকে সেই অঞ্চলই এঁ আহিত 
বস্তুটি তড়িৎক্ষেত্র। 


একটি আহিত বন্তুর চারদিকে যে অঞ্চলব্যাপী তার প্রভাব বজায় 
থাকে অর্থাৎ, অন্য কোনো আহিত বন্তু আনা হলে সেটি নে 
আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় সেই অঞ্চলকে এ আহিত কতুর নি 
তড়িৎ বলক্ষেত্র বা তড়িতক্ষেত্র বলে। কুলম্দের সূত্র থেকে দেখা / 
যায় যে ? কিনুটি 4. বস্তুটির যত নিকটবর্তী হয় এ কিুতে 

তড়িৎক্ষেত্রের সবলতাও তত বৃদ্ধি পায়। ভড়িৎক্ষেত্রের ? 

সব্লতাকে (90580) তীব্রতা বলে। ভড়িক্ষেত্রের কোনো ্ 
কিছুতে একটি একক ধনাতক আধান স্থাপন করলে সেটি যে 

বল অনুতব করে তাকে এ বিন্দুর তড়িৎ তীব্রতা বলে। 

তড়িৎক্ষেত্রের তীবৃতাকে চিনারা সূচিত করা হয়। 7১ কিছুতে চিত্র : ১১.৯ 
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স্থাপিত আধানটি যদি 7 বল লাত করে তাহলে 7১ কিছুর তড়িৎ 

উব্রতা, 

নে নি রারার্রা রর রা রা রা রা (১৯.৩) 

তড়িৎ তীব্রতা পরিমাপের একক নিউটন/কুলম্য (০-1)। তড়িৎ তীব্রতা একটি ভেষ্টর রাশি এবং এর দিক হচ্ছে 

তড়িৎক্ষেত্রে স্থাপিত ধনাত্মক আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বলের দিকে। তড়িৎক্ষেত্রের কোনো কিন্দুর তীব্রতার মান, 
- কর ২ 2৪ (১৯,৪) 


১৯,৪ নং সমীকরণ থেকে তড়িতক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে স্থাপিত কোনো আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বলের মান, 
ঢল নাও 


অর্থাৎ, তড়িৎক্ষেত্রের কোনো কিন্দুতে স্থাপিত কোনো আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বল এ কিছুর তীব্রতা এবং স্থাপিত 
আধানের গুণফলের সমান। 


গাণিতিক উদীহরণ ১৯.২। কোনো তড়িৎক্ষেত্রে 10 কুলম্বের একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে সেটি 10 নিউটন বল 
লাভ করে। এ বিন্দুতে 15 কুলম্বের একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে বলের মান কত হবে? 


আমরা জানি, 
লা এখানে, 

সে 1 ০১ 
100) বল, ম। - 10াখ 
ল-লি ক | বি 

100 আধান, ৭1 - 100 
2 1872 
1001) % 150 আধান, ৫১- 150 
হও বল, 2? 
উ: 15 
১৯.৭। তড়িৎ বিভব 

চা]০0710 7৯066711191 


দুইটি ধনাত্বক আধানযুক্ত ধাতব গৌলককে একটি পরিবাহী 
তার ঘারা যুক্ত করনে [চিত্র ১৯.১০] নিচের যে কোনো একটি 
ঘটনা ঘটতে পারে। 


১. বাম গোলক থেকে কিছু আধান ডান গোলকে যেতে পারে। 
২. ডান গোলক থেকে কিছু আধান বাম গোলকে যেতে পারে। 
৩. আধান যেমন ছিল তেমনই থাকতে পারে। চিত্র :১৯.১০ 
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আধান কোন গোলক থেকে কোন গোলকে যাবে তা কিন্তু গোলকঘয়ে আধানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। এটি 
নির্ভর করে যে বিষয়টির ওপর তাকে তড়িৎ বিভব বলে। যে গোলকের বিভব বেশি তা থেকে কম বিভবের গোলকে 
ধনাতবক আধান প্রবাহিত হবে। দুইটি গোলকের বিভব সমান না হওয়া পর্যস্ত আধানের এ প্রবাহ চলবে। 


সুতরাং বিভব হচ্ছে আহিত পরিবাহকের তড়িৎ অবস্থা যা নির্ধারণ করে এঁ পরিবাহকটিকে অন্য কোনো পরিবাহকের 
সাথে পরিবাহক ঘারা সংযুক্ত করলে তা আধান দেবে বা নেবে। 


দুইটি আহিত পরিবাহকের মধ্যে আধানের প্রবাহ আধানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। ধরা যাক দুইটি পরিবাহক 
ধনাত্রকভাবে আহিত। প্রথম পরিবাহকের আধানের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিবাহকের আধানের চেয়ে বেশি কিন্তু প্রথমটির 
বিভব ঘিতীয়টির চেয়ে কম। এখন পরিবাহক দুইটিকে পরিবাহক দ্বারা সতুক্ত করলে দ্বিতীয় পরিবাহক থেকে প্রথম 
পরিবাহকে ধনাত্মক আধান প্রবাহিত হবে। আধানের পরিমাণ প্রথম পরিবাহকে বেশি হওয়া সম্তেও বিভব কম হওয়ায় 
এটি আধান গ্রহণ করে। আধানের প্রবাহের ফলে যখন পরিবাহী দুইটির বিভব সমান হবে তখন আধানের প্রবাহ বন্ধ 
হয়ে যাবে। 


১৯.৮। বিভবের পরিমাণ 


(প্রান 01 7১06০711191] 


কোনো আহিত বস্তুর তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে একটি আধানকে এক কিছু থেকে জন্য কিছুতে স্থানান্তরের জন্য কিছু কাজ 
সম্পন্ন করতে হয়। ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আধানটি ধনাত্মক হলে একটি ধনাত্মক আধানকে বস্তুর দিকে আনতে বিকর্ষণ 
বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ অসীমে অবস্থিত কোনো কিন্দু থেকে একটি একক ধনাত্মক আধানকে বস্তুর 
যত নিকটবর্তী কোনো কিন্দুতে আনতে হবে ততবেশি কাজ করতে হবে। সুতরাং ধনাত্মকভাবে আহিত একটি বস্তুর 
তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে একটি কিছু বস্তুটির যত নিকটে হবে তার বিভবও তত বেশি হবে। ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আহিত 
বস্তুটি খণাত্মক আধানে আহিত হলে একটি একক ধনাত্মক আধানকে এ বস্তুর দিকে আনতে আকর্ষণ বল ঘারা কাজ 
সম্পন্ন হবে। অসীমে অবস্থিত কোনো কিন্দু থেকে একক ধনাআক আধানকে তড়িৎক্ষেত্রের কোনো কিন্দুতে আনতে যে 
পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তা ঘ্বারা এ বিন্দুর বিভব পরিমাপ করা হয়। এখানে অসীম বলতে তড়িৎ ক্ষেত্রের বাইরের 
কোনো কিছু অর্থাৎ, যেখানে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আধানের কোনো প্রভাব নেই তাকে বোঝান হয়েছে। কোনো চার্জ থেকে 
অসীম দূরত্বে তড়িৎ বিভবের মান শূন্য। হিসাবের সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভব শূন্য ধরা হয়। অসীম থেকে বা শুন্য 
বিভবের কোনো স্থান থেকে এক একক ধনাত্মক আধানকে পরিবাহকের নিকটে কোনো কিন্দুতে আনতে তড়িৎ বল ছারা 
বা তড়িৎ বলের বিৰুদ্ধে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয় তাকে এঁ পরিবাহকের বিতব বলে। 


আবার, অসীম বা শুন্য বিভবের কোনো স্থান থেকে এক একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো কিছুতে 
আনতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে এ কিছুর বিভব বলে। 
শূন্য বিভবের কোনো কিছু থেকে ন্‌ একক ধনাত্মক আধানকে পরিবাহীর খুব নিকটে বা তড়িৎক্ষেত্রের কোনো কিছুতে 
আনতে যদি সম্পন্ন কাজের পরিমাণ ড/ হয়, তবে এ পরিবাহী বা এ কিনুর বিভব হবে, 

7 


তির 


একক : এস. আই. এককে বিভব পরিমাপ 
করা হয় ভেন্টি ($01) এককে। অসীম থেকে 
10 ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো 
কিন্দুতে আনতে যদি 1] কাজ সম্পন্ন হয়, 
তবে এ কিদুর বিভবকে 1৬ বলে। 


এ. 1010৬) 12 1707 


চিত্র :১৯.১১ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৪৯ 


তাৎপর্য : তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো কিন্দুর বিভব 1000৬ বলতে বুঝায় শুন্য বিতবের কোনো স্থান থেকে | কুলম্ব 
ধনাত্মক আধান এ বিন্দু পর্যন্ত আনতে 1000 কাজ করতে হবে। 


১১.১। বিভবান্তর বা বিভব পার্থক্য 


7১00917618] 01100797106 


একটি আধানকে এক কিছু থেকে অন্য বিন্দুতে সরানোর জন্য যদি কিছু কাজ সম্পাদিত হয় তাহলে বিন্দু দুইটি ভিন্ন 
বিভবে রয়েছে বলা যায়। ভূমির বিভবকে শুন্য ধরা হয়। সুতরাং কোনো কিদুর বিভব বলতে একটি ক্ষুদ্র ধনাত্মক 
আধানকে তৃমি বা অসীম থেকে এ কিছু পর্যস্ত আনতে সম্পাদিত কাজকে বুঝায়। 


£ ও 73 পরিবাহকঘ্বয়কে কোনো পরিবাহী তার ছারা সত্যুক্ত করলে পরিবাহকঘ্বয়ের বিভর পার্থক্যের কারণে এদের মধ্যে 
আধানের প্রবাহ হবে (চিত্র ১৯.১১)। 


ধরা যাক, 4. ও 73 পরিবাহকদয়ের বিভব যথাক্রমে ৬4 এবং ৬ যেহেতু সংজ্ঞানুসারে শুন্য বিভবের স্থান অর্থাৎ, 
ভূমি থেকে একক ধনাত্মক আধান 4. পরিবাহকে আনতে কৃত কাজ ৬ এবং 7 পরিবাহকে আনতে কৃত কাজ ৬৪। 
অতএব, একক ধনাত্মক আধানকে 73 কিছু থেকে 4 কিদুতে আনতে কাজের পরিমাণ অর্থাৎ, ৬ _ ৬৪ এ দুই 
পরিবাহকের বিভব পার্থক্য। সুতরাং একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক কিছু থেকে অন্য কিন্দুতে স্থানান্তর 
করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে এ দুই কিদুর বিভব পার্থক্য বলে। বিভব পার্থক্য পরিমাপ করা হয় তোল্ট এককে। £১ 
ও 7 পরিবাহকঘ্বয়ের বিভব পার্থক্য 1000৬-এর অর্থ হচ্ছে 8 পরিবাহক থেকে 10 ধনাত্মক আধান 4 পরিবাহকে 
আনতে 1000] শত্তি ব্যয় করতে হবে। 


যদি ধনাত্মক আধান পরিবাহিত হতে পারত তাহলে ৬ উচ্চবিভব সম্পন্ন £. পরিবাহক থেকে ৬৪ নিম্ন বিভব সম্পন্ন 
[ পরিবাহকে তা পরিবাহিত হত। প্রকৃতপক্ষে 7 পরিবাহক থেকে উচ্চবিভব সম্পন্ন / পরিবাহকে ইলেকট্রন পরিবাহিত 
হয়। / ও [3 এর বিভব সমান না হওয়া পর্যস্ত ইলেকট্রনের এই প্রবাহ অব্যাহত থাকে। 


7 পরিবাহক থেকে ইলেকট্রন চলে যাওয়ার অর্থ পরিবাহকটির ধনাত্মক আধান লাভ করা অর্থাৎ, এর বিভব ৬৪ থেকে 
বৃদ্ধি পাওয়া। পক্ষান্তরে 4 পরিবাহকে ইলেকট্রন চলে আসায় এর ধনাত্মক আধান ইলেকট্রনের স্পর্শে এসে নিস্তড়িত 
হতে থাকে ফলে এর বিভব ৬, থেকে ত্রাস পেতে থাকে। 4১ ও 7 এর বিভব সমান হলে অর্থাৎ, 4 ও [3 এর বিভব 
পার্থক্য শুন্য হলে এদের মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ বনধ হয়ে যায়। 


পৃথিবী বা ভূমির বিতব শূন্য 


উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে কোনো পরিবাহক ধনাত্মক আধান লাভ করলে এর বিতব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু 
পরিবাহকটি যদি অতিকায় গোলক হয় তাহলে ধনাত্মক আধান বৃদ্ধির কারণে-এর বিভবের বৃদ্ধি ততটা লক্ষণীয় হয় না। 
তাই বিশাল কোনো পরিবাহকে আধান দিলে বা পরিবাহক থেকে আধান নিলে বাহ্যত এর বিভবের কোনো পরিবর্তন হয় 
না। যেমন সাগর থেকে এক বালতি পানি তুলে নিলে বা একবালতি পানি ঢেলে দিলে এর পানিতলের উচ্চতার কোনোই 
পরিবর্তন হয় না। আমাদের পৃথিবী হচ্ছে তেমনি এক অতিকায় পরিবাহক। এটি খণাত্মক আধানের এক বিশাল ভান্ডার। 
তাই এতে কিছু ইলেকট্রন এলে বা এ থেকে কিছু ইলেকট্রন চলে গেলে এর বিভবের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। 
তাই ভূমির বিভবকে আমরা শূন্য ধরি। 


ফর্মা-৩২, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২৫০ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
১। কোন সম্পর্কটি সঠিক ? 
ক, চিন 212 
গ». ঢা ঘ. চা 917 
চিত্র 
২। এ এর মান বাড়ালে কোনটি ঘটবে 
ক. বাড়বে খ. চা অপরিবর্তিত থাকবে 
গ.. চি কমবে ঘ. শুন্য হবে 


কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে 30 0 একটি চার্জ স্থাপন করলে তা 15 'খ্ব বল লাভ করে। ক্ষেত্রটির তড়িৎ তীব্রতা কত? 
ক, 501 খ. 1107 
গ, 20 ঘ,* 450 071 


নিচে তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের আধান ও পরীক্ষণীয় বস্তুর আধানের চারটি ঘটনা উল্লেখ করা হল 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৫১ 


€।  চিত্রে- 
1. 4 গোলক থেকে কিছু আধান 7 গোলকে যাবে 
1. ট গোলক থেকে কিছু আধান 4. গোলকে যাবে 
11. আধান স্থানান্তর হবে না 


নিচের কোনটি সঠিক 
1 খু, 11 
গ., 11 ঘ, 1১1] ও 111 
সৃজনশীল প্রশ্ন 
106 106 
১ 
রে 15 রে 15 
নক? ৯ এ, 
ক. তড়িৎ ক্ষেত্র কী? 
খ. ৮ কিছুতে স্থাপিত বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করলে এটির ওপর অনুভূত বলের কিরুপ পরিবর্তন ঘটবে? 
গ.  “ক' চিত্রে ৮ বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় কর। 
ঘ. চিত্র “খ* অনুসারে তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা ও বস্তুর ওপর অনুভূত বলের পরিবর্তন সম্পর্কে তোমার 


মতামত দাও। 


বিংশতম অধ্যায় 
চল তড়িৎ 


(0৮8২1 7,808 ২1001 

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে তড়িতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে বাতি জ্বালানো, পাখা ঘোরানো, রেডিও, 
টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি চালানো, রান্না করা বিভিন্ন কাজে তড়িতের রয়েছে ব্যাপক ব্যবহার। 
কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদিতেও রয়েছে তড়িতের ব্যবহার। যে তড়িৎ আমরা ব্যবহার করি তা হল চল তড়িৎ। এর 
আগে আমরা স্থির তড়িৎ, নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা চলতড়িৎ সম্পর্কে আলোচনা করব। এ অধ্যায়ে 
রয়েছে চলতড়িতের উৎপত্তি, সরল তড়িতকোষ, শুষক তড়িতকোষ, তড়িচ্চালক বল, তড়িতবর্তনী, ও'মের সুত্র ও রোধ, 
রোধের অনুরুম ও সমান্তরাল সন্নিবেশ, আযামিটার, ভোন্টমিটার, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ও গৃহে তড়িৎ ব্যবহার ইত্যাদি। 
২০,১। চল তড়িৎ 

(87707)06171001-10165 
দুটি ভিন্ন বিভবের বস্তুকে যখন পরিবাহক তার ঘারা যুক্ত করা হয় তখন নিম্ন বিভবের বস্তু থেকে উচ্চ বিভবের বস্তুতে 
ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যস্ত ব্তুদধয়ের মধ্যবর্তা বিভব পার্থক্য শূন্য না হয় ততক্ষণ পর্যস্ত এই প্রবাহ চলে। 
কোনো প্রক্রিয়ায় যদি বস্তুদ্ধয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায় তাহলে এই ইলেকট্রন প্রবাহ নিরবচ্ছিছন্নভাবে চলতে 
থাকে। খণাত্মক আধান বা ইলেকট্রনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই চল তড়িৎ (00010 119001015)। 


ইলেকট্রন আবিষকারের প্রায় একশ বছর রঃ 

আগে মানুষ তড়িৎ আবিষকার করেছে। রঃ 

সে সময়ে মনে করা হত উচ্চ বিভবের 

বস্তু থেকে ধনাত্মক আধান নিম্ন বি বিডি 25 ভিডি দি 
বিতবের বস্তুতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে 

তড়িৎপ্রবাহ চলে। প্রকৃত পক্ষে ধনাত্মক বর 52৩1 


আধান অর্থাৎ প্রোটন পরমাণুর 
নিউক্লিয়াসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ 
থাকে এবং ইলেকট্রনের তুলনায় প্রায় 
দুই হাজার গুণ ভারী হওয়ায় প্রবাহিত 


হতে পারে না। পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্যই ভড়িথ্প্রবাহ হয়। ভড়িৎপ্রবাহের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া 
যায়: কোনো পরিবাহকের যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে 
তড়িত্্রবাহ (ছ1০01710 €001767)) বলে। 

কোনো পরিবাহকের যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে £ সময়ে যদি 3 পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয়, তাহলে 
তড়িৎপ্রবাহ হবে, 


ও 
[ইন ০ লি ০ ০৪৩৪ ০৮৬ 28587... 5 ১৪ 0855০ এ ০25 (২০.১) 
একক 'ড়িতপ্রবাহের একক আ্যাম্পিয়ার (৪/7007০)। একে / দারা সূচিত করা হয়। শূন্য মাধ্যমে কোনো পরিবাহীর 
যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে | 3০০070-এ 1 00101 আধান প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তড়িতপ্রবাহের সৃষ্ি 
হয় তাকে 1 আ্যাম্পিয়ার (1 4) বলে। 
1-15- 105-1 - 14 
কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে 104 তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার অর্থ, এ পরিবাহকের যে কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৫৩ 


প্রতি সেকেন্ডে 10 কুলম্ব (0) আধান প্রবাহিত হচ্ছে। 
অল্প পরিমাণ প্রবাহ পরিমাপের জন্য মিলি আ্যাম্পিয়ার (074) এবং মাইকো আ্যামিপয়ার (/4) একক ব্যবহার করা হয়। 


110৯ _ 10-34. এবং 1114. ₹ 10-64 
২০.২। চল তড়িতের উৎপত্তি 


7১000106008 01 00170186 £1906101 
নিম্ন বিভব সম্পন্ন বস্তু থেকে উচ্চ বিভবের বস্তুতে ক্রমাগত ইলেকট্রন চলে আসার ফলে দুটি বস্তুর বিভব পার্থক্য 
ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে। শেষে এক সময় বস্তু দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য শূন্য হয়ে যায় ফলে পরিবাহকের মধ্য দিয়ে 
আর কোনো ভড়িৎ্প্রবাহ থাকে না। 


নিরবচ্ছিন্নতাবে তড়িতপ্রবাহ পেতে হলে তাই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবাহকের দুই প্রান্তের মধ্যে সর্বদা একটা 
বিভব পার্থক্য বজায় থাকে। পরিবাহকের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বজায় রাখার জন্য অনবরত শক্তির যোগান দেওয়া 
প্রয়োজন। তড়িথকোষের রাসায়নিক শ্তি, কিংবা ভায়নামোর যান্ত্রিক শক্তি এই বিভব পার্থক্য বজায় রাখে। সরল 
তড়িৎকোষে কীভাবে রাসায়নিকশত্তি তড়িৎশক্তিতে বুপান্তরিত হয়ে চল তড়িৎ উৎপন্ন হয় তা নিচে বর্ণনা করা হল। 


২০.৩। সরল ভোন্টার তড়িথকোষ বা সরল তড়িতথকোষ 
9771)10 ৬০016810 (9]] 07751701010 (011 


রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে যে যন্ত্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায় তাকে তড়িঘকোষ বলে। ১৭৯৪ সালে 
আলেসান্দ্রো ভোল্টা সর্বপ্রথম তড়িঘকোষ আবিষকার করেন। তাই এই কোষকে ভোল্টার কোষ বলা হয়। এটি একটি 
সরলতম তড়িতকোব। 


বর্ণনা : একটি কাচের পাত্রে খানিকটা পাতলা সালফিউরিক এসিড 
নিয়ে তার মধ্যে একটি দস্তা ও একটি তামার পাত পরস্পরকে 
স্পর্শ না করে ডুবালে একটি সরল ভোল্টার তড়িতকোষ তৈরি হয় 
[চিত্র ২০.২]। পাত দুটির সাথে দুটি সযোজক স্কু লাগান থাকে। 
তারের মধ্য দিয়ে তামার পাত থেকে দস্তার পাতে তড়িৎপ্রবাহ শুরু 
হয় এবং তামার পাত বেয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্বুদ উঠতে 
থাকে। দস্তা ও এসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্িয়ার ফলে তামা ও 
দস্তার পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। তামার পাতের 
বিভব দস্তার পাতের চেয়ে উচ্চতর হওয়ায় তামার পাত থেকে 
দস্তার পাতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। পাতদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য 
যতক্ষণ বর্তমান থাকে ভড়িৎপ্রবাহও ততক্ষণ ধরে চলে। 

ক্রিয়া : ঘন সালফিউরিক এসিডের মধ্যে পানি মিশালে আয়নিক 
বিশ্লেষণের ফলে [72904-এর অণুগুলো বিভন্ত হয়ে বিপরীত 
জাতীয় আয়ন উৎপন্ন করে। 


72904 2ান* + 904 
এই আয়নগুলো এসিডের মধ্যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। 


এখন দস্তার পাত এসিডে ডুবালে এ পাত হতে ধনাত্মক দস্তার আয়ন (2:0++) এসিডে মিশে যায় এবং খণাত্বক 
সালফেট (904-) আয়নকে আকর্ষণ করে নিস্তড়িত সাধারণ 77)904 অণু তৈরি করে। 


২৫৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


171 _ 21777 28 

20+ [277 9047] _20904+ 2 

এই 217904-এর সাদা গুঁড়ো পাত্রের তলায় জমা হয়। বিক্রিয়া স্থলে দস্তার এক একটি পরমাণু থেকে দুটি করে 
ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে দস্তার পাতে রয়ে যায় বলে দস্তার পাত খণাত্মক তড়িগগ্রস্ত হয়। এভাবে দস্তার পাত ক্রমশ 
কষয়প্রাপ্ত হয়ে ধনাত্মক দস্তার আয়ন সরবরাহ করে বলে দস্তার পাতকে সরল ভোন্টার কোষের জ্বালানি বলা হয়। 
অপরদিকে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন (177), ধনাত্মক আয়ন 
(207) কর্তৃক বিকর্ষিত হয়ে তামার পাতের দিকে যায় এবং 
তামার পাত থেকে একটি করে ইলেকট্রন সংগ্রহ করে হাইড্রোজেন 
অণুতে পরিণত হয়ে বুদ্বুদের আকারে বেরিয়ে আসে। তামার পাত 
ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক ভড়িথ্গ্রস্ত হয় [চিত্র ২০.৩]। 
0. 0 4+28- 

2” +29--7 নু 

রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দস্তার পাতে খণাত্মক আধান বেশি হওয়ায় 
সেটি খণাত্মক বিভবযুক্ত এবং তামার পাতে ধনাত্মক আধান বেশি 
হওয়ায় সেটি ধনাত্মক বিভবযুক্ত হয়। এর ফলে কোনো পরিবাহক 
তার দিয়ে সংযোগ দিলে তামার পাত থেকে দস্তার পাতের দিকে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্কি হয়। 


তড়িৎপ্রবাহের দিক নির্দেশের প্রচলিত প্রথা 

প্রথম যখন চল তড়িৎ আবিষকার করা হয় তখন ধারণা করা হত উচ্চতর বিভব থেকে নিম্নতর বিভবের দিকে ধনাআক 
আধান প্রবাহিত হয়। সরল তড়িথকোষের ক্ষেত্রে ভড়িতপ্রবাহের প্রচলিত দিক ধনাত্মক তামার পাত থেকে খণাত্মক 
দস্তার পাতের দিকে ধরা হয়। কিন্তু যেহেতু তড়িৎ প্রবাহিত হয় খণাতক আধান অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য 
কাজেই তড়ি্প্রবাহের প্রকৃত দিক বা ইলেকট্রন প্রবাহের দিক হবে, নি্নতর বিভব থেকে উচ্চতর বিভবের দিকে। অর্থাৎ 
প্রচলিত দিকের বিপরীত। ভড়িৎপ্রবাহের দিক হিসেবে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত দিক অনুসরণ করা হয়। আমরাও 
তড়িৎপ্রবাহের দিক হিসেবে প্রচলিত দিক অর্থাৎ ধনাত্বক পাত থেকে খণাত্মক পাতের দিক গ্রহণ করব। 

সরল কোষের ভুটি : সরল তড়িথকোষে দুটি প্রধান ত্রুটি দেখা যায়ঃ যথা- স্থানীয় কিয়া (0.0০৪] 2০101) ও 
পোলারায়ণ (601911981610)। 

স্থানীয় ক্রিয়া : বাজারে সাধারণত যে দস্তা পাওয়া যায় তা বিশুদ্ধ নয়। তাতে অন্যান্য ধাতুর মিশ্রণ থাকে। খাদ 
মিশ্রিত দস্তা এসিডে ভুবালে এসিভ ও খাদ মিলে ছোট ছোট স্থানীয় কোষ তৈরি করে। এই স্থানীয় কোষগুলোতে যে 
তড়িৎ প্রবাহিত হয় তা মূল তড়িতপ্রবাহের সাথে যুক্ত হয় না। পাত দুটি বাইরে থেকে সবুন্ত না থাকলেও এসব স্থানীয় 
কোষে তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকে। ফলে অকারণে দস্তার পাত ক্ষয়প্রা্ত হয় এবং এসিডের শক্তি কমে যায়। এতে করে 
কোষের কার্যকারিতা ক্রমশ ত্রীস পায়। কোষের এই ভ্রুটিকে স্থানীয় ক্রিয়া বলে। সাধারণ দস্তার পাতে পারদের প্রলেপ 
লাগিয়ে স্থানীয় ক্রিয়া ত্ুটি দূর করা যায়। 

পোলারায়ন : তড়িথকোষে রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হলে দুটো করে হাইড্রোজেন আয়ন তামার পাত থেকে ইলেকট্রন নিয়ে 
তামার পাতের বিভব বাড়িয়ে দেয় ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। তামার পাতে বেশি হাইড্রোজেন গ্যাস জমে গেলে 
হাইড্রোজেন আয়ন তামার পাতের সঞ্ষপর্শে এসে ইলেকট্রন নিতে পারে না, ফলে তামার পাতের বিভব কমতে থাকে। 
এতে করে ভড়িৎগ্রবাহ ত্রাস পায়। একে পোলারায়ন বা পোলারন বলে। তামার পাতে হাইড্রোজেন গ্যাস জমতে না দিয়ে 
পোলারণ জুটি দূর করা যায়। সাধারণত ব্রাশ দিয়ে ঘষে কিংবা পোলারন নিবারণ হিসেবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে 
কোষকে এই ত্ুটি মুক্ত করা হয়। 
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হাইদ্রোজেনের €খ) 
বুদবুদ (পোলারন) সানফিউরিক এসিড 


চিত্র : ২০.৪ (ক) স্থানীয় ক্রিয়া (খ) পোলারন 
২০,৪। শুষক কোব 


উড 001 
গঠন : এই কোষে একটি দস্তার চোষ্ের মধ্যস্থলে একটি কার্বন দণ্ড বসানো থাকে। কার্বন দণ্ডটি কোষের ধনাত্মক 
পাত ও দস্তার চোঙ খণাত্মক পাত হিসেবে কাজ করে [চিত্র ২০.৫]। কার্বন দণ্ডের উপরে একটি পিতলের টুপি থাকে। 
কার্বন দণ্ডের চারদিকে ম্যাঙ্জানিজ ডাইঅক্সাইড ও কাঠ-কয়লার গুঁড়ার মিশ্রণ রাখা হয়। মিশ্রণসহ কার্বন দণ্ডটিকে 
দস্তার চোষ্ের মধ্যে স্থাপন করে চোঙের ফাকা অংশ আ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ঘন পেস্ট দারা পূর্ণ করা হয়। পেস্ট 
যাতে শুকিয়ে না যেতে পারে সেজন্য দস্তার চোঞ্ের উপরের মুখ পিচ, গালা, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি ঘবারা বন্ধ থাকে। 
গ্যাস বের হওয়ার জন্য পিচের মধ্যে একটা ছোট ছিদ্র থাকে। অতঃপর কোষের চোঙাকৃতি অংশকে কাগজে মুড়ে দেওয়া 
হয়। 


ক্লোরাইড জেলী 
কার্বন দণ্ড (1৮০) 


কার্বন বোর্ডের 
চাঁকতি 


চিত্র : ২০৫ 


ক্রিয়া : এ কোষকে যখন কোনো বর্তনীতে সবুন্ত করা হয়, তখন দস্তা ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হতে থাকে এবং ইলেকট্রন 
ছেড়ে দেয়। 

207৯2157726 
দস্তার আয়ন এবং বিভব পার্থক্য সৃষ্টিকারী 1বা340]-এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং দস্তা বান40] 
থেকে ধনাত্মক আয়ন [7+ মুক্ত করে নিজে খণাতজ্মক আধান ধারণ করে, ফলে দক্তার খোলের বিভব ত্রাস পায়। 
20114 27401 7৯ 52001217 2ানও + লা 
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এদিকে হাইড্রোজেন আয়ন 077) কার্ধন দণ্ডের কাছে গিয়ে কার্বন দণ্ড থেকে দুটি ইল্ট্রন নিয়ে নিস্তড়িত হাইদ্রোজেন 
গ্যাসে পরিণত হয়। কার্বন দণ্ড ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় এবং এর বিভব বৃদ্ধি পায়। ফলে দস্তার 
খোল থেকে কার্বন দণ্ডের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়ে ভড়িগুপ্রবাহ সৃষ্টি করে। 

চিত্রে পিতলের টুপির নিকট একটি সরু ছিদ্র পথ থাকে যার মধ্য দিয়ে খান গ্যাস বাইরে নির্গত হয়। 

ব্যবহার : টর্চ লাইট, ট্রানজিস্টর, ক্যালকুলেটর, সাইকেলের আলো জ্বালানো ইত্যাদিতে এই কোষের বহুল ব্যবহার 
রয়েছে। 

উদাহরণ ২০.১। কোনো একটি তড়িতকোষের দুই প্রান্তে সত্যুত্ত কোনো পরিবাহক তারের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 
1017 টি ইলেকট্রন ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের মান ও দিক নির্ণয় 
কর। ইলেকট্রনের আধান 1.6 ১ 10190 


জা এখানে, 
ইলেক্রনের চার্জ, ০-1.6 ৯ 10190. 
[-9. প্রতি সেকেভ প্রবাহিত ইলেকট্রন সংখ্যা 7)» 1017 
1015 * 1.6 10190 মোট চার্জ, ৩7০ 
ও 1017 1.6 ৯ 1079 
-1.6% 10208 ৪ 
_1.6 ৮1024. তড়িপ্্রবাহ, [ -? 


.". ধনাত্মক আধানের প্রবাহের দিক তড়িৎপ্রবাহের দিক হিসেবে ধরা হয় এবং ধনাত্মক আধান ইলেকট্রনের বিপরীত 
দিকে প্রবাহিত হয়। সুতরাং তড়িতপ্রবাহ তারের মধ্যে বাম থেকে ডান দিকে হবে। 


২০.৫। ব্যাটারি 


30866০17165 


আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় একটি ভড়িথকোষকে ব্যাটারি বলে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি বলতে 
একাধিক কোষের সমবায়কে বোঝায়। ২০.৬ চিত্রে কয়েকটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাটারি দেখানো হয়েছে। 


২০.৬। ভড়িত্প্রবাহের প্রকারভেদ 
চল তড়িৎ দুই প্রকারের, যথা-সমপ্রবাহ 037০6 00051 বা 1.0) এবং পর্যাবৃতত প্রবাহ (১1571615 
019) বা 4.0)। 
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অড়তপ্রবাহ _৯ 


সময় ৯ 


চিত্র ২০.৭ ;: সমপ্রবাহ চিত্র ২০.৮ : পর্যাবৃত্ত প্রবাহ 


তড়িৎপ্রবাহ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় বা সময়ের সাথে যদি ভড়িৎপ্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন না হয় 
তাহলে সেই প্রবাহকে সমপ্রবাহ বলে [চিত্র ২০.৭|। তড়িতকোষ থেকে আমরা সমপ্রবাহ পাই। যে তড়িৎপ্রবাহ নির্দিষ্ট 
সময় পর পর দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ যে ভড়িৎ্প্বাহের দিক পর্যাবৃত্তভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে পর্যাবৃত্ প্রবাহ বলে। 
আমাদের দেশে বাসায় যে পর্যাবৃতত প্রবাহ ব্যবহার করা হয় তা প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার দিক পরিবর্তন করে। পর্যাবৃত্ত 
প্রবাহের দিক পরিবর্তনের ধরন সাধারণত একটি সাইন রেখা (51116 ০৫৮০) এর মতো [চিত্র ২০-৮]। 


২০১৭। তড়িৎ বর্তনী 

[01০01710010 
তড়িৎপ্রবাহ চলার সম্পূর্ণ পথকে তড়িৎ বর্তনী বলে। যখন কোবের পাত দুটিকে বা তড়িৎ উৎসের দুই প্রান্তকে এক 
বা একাধিক রোধক, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি হয়। চিত্রে তড়িৎ 
বর্তনীর চিত্র আকার সময় যে সকল প্রতীক ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি দেখানো হল। 


কোষ নল 

ব্যাটারি -1010]- 

পরিবাহী তার __ 

সহ্মুক্ত ভার রা 

সহযোগহীন তার ২টি 

চাবি বা সুইচ __€১7 বা - লাল 


গ্যালভানোমিটার _-€) _ বা _ ০৪ 
মিটার যা 
ভোন্টিমিটার -_€ ব -৫* 
বর্নীতে সংযোগ : | ০১০৪ 
সাধারণত বর্তনীতে তড়িৎ যন্ত্র ও উপকরণসমূহ দুইভাবে সত্তুন্ত করা হয়। এই সংযোগগুলো হল : 
(১) অনুরুম সংযোগ এবং 
(২) সমান্তরাল সংযোগ। 


১। অনুকরম সংযোগ : যদি বর্তনীতে রোধ, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণসমূহ এমনভাবে সবুক্ত হয় যে একটির পর একটি 
পর্যায়ক্রমে থাকে, অর্থাৎ প্রথমটির এক প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির এক প্রান্ত, দ্বিতীয়টি অপর প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির 
একপ্রান্ত এবং এইরূপে সব কয়টি সাজানো থাকে, তবে সেই সংযোগকে অনুরুম সংযোগ বলে। অনুরুম সংযোগে সব 
কয়টির মধ্য দিয়ে সমান প্রবাহ প্রবাহিত হয়। 


ফর্মা-৩৩, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২৫৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


চিত্র (২০.১০) এ রোধ 7২, জ্যামিটার 4 এবং চাবি চকে অনুরুমে সংযুক্ত করা হয়েছে। 

প্রবাহ পরিমাপ কল্মার জন্য আ্যামিটার ব্যবহৃত হয় এবং একে বর্তনীতে অন্যান্য উপকরণের সাথে অনুরুমে যুক্ত করা হয়। 
জ্যামিটারের রোধ খুবই কম হওয়ায় এটি বর্তনীতে কোনো বোধ সৃষ্টি করে না, ফলে এটি ব্যবহার কালে বর্তনীর মুল 
প্রবাহের কোনো পরিবর্তন হয় না। অনেক জ্যামিটারের প্রাস্ত্বয়ে + এবং _ চিহ্ু থাকে। এক্ষেত্রে + চিহিনত প্রাস্তকে 
অবশ্যই কোষের ধনাআক পাতের সাথে যুক্ত করতে হবে। যদি ভুলক্রমেও বিপরীত সংযোগ দেওয়া হয় তাহলে যজের 
অত্যান্তরস্থ সুক্ষ্ম ও সুবেদী কু্লী পুড়ে বা ছিড়ে গিয়ে য্ত্রটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। অনেক সময় তড়িৎ বর্তনীতে 
প্রবাহের উপস্থিতি বোঝার জন্য গ্যালতানোমিটার নামক একটি ষন্ত্রও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 


্ 


চিত্র : ২০,১৪০ চিত্র £ ২০.১১ 


২। সমান্তরাল সংযোগ : কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক রোধ, তড়িৎ উপকরণ বা বস্ত্র ষদি এমনভাবে সহঘুক্ত 
থাকে যে সব করটির এক প্রান্ত একটি সাধারণ কিনদুতে এবং অপর প্রান্তপুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে সংঘুক্ত হয় 
তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে। সমান্তরাল সংযোগে প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে ভিন্ন তিন্ন তড়িৎ প্রবাহ চলে 
কিন্তু প্রত্যেকটির দুই সাধারণ কিছ্দুর বিভব পার্থক্য একই থাকে। চিত্র ২০.১১ এ রোধ 7২1 ও রোধ 7২? সমান্তরালভাবে 
এবং রোধ [২3 ও তোন্টমিটার % সমান্তরালতাবে সংবুক্ত করা হর়েছে। 


কোনো ক্লোধকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপের জন্য তোল্টমিটার ব্যবস্থৃত হয় এবং এই কারণে রোধকের দুই 
প্রান্তের সাথে একে সমান্তরালে যুক্ত করতে হয়। তোস্টমিটারের রোধ খুব বেশি হয় এবং সমান্তরাল সংযোগের ফলে এটি 
খুব কম তড়িতপ্রবাহ গ্রহণ করে। ফলে এটি ব্যবহার করলে বর্তনীর মৃল প্রবাহের কার্যত কোনো পরিবর্তন হয় না। 
তোন্টমিটারের প্রান্তে + এবং _ চিহ্ন থাকে এবং + চিহ্নিত প্রান্তকে অবশ্যই কোষের ধনাত্মক পাতের সাথে যুক্ত করা 
হয়। উল্টোভাবে সংযুক্ত করলে যন্ত্রটি নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। 


২০.৮। ও"মের সুত্র 

(0100018 1.8ঘ্দ 
কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে তড়িতপ্রবাহ চলে। এই প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর 
করে পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিশ্তব পার্থক্য, পরিবাহকের আকৃতি ও উপাদান এবং পরিবাহকের তাপমাত্রার ওপর। একটি 
নির্দিষ্ট পরিবাহকের তাপমাত্রা স্থির থাকলে তার মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ চলে তা শুধু এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের ওপর 
নির্ভর করে। এ সম্পর্কে জর্জ সাইমন ও"ম (১৭৮৬-১৮৫৪) একটি সূত্র প্রণয়ন করেন- যা ও'মের সূত্র নামে পরিচিত। 


ও"মের স্তর : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে ত়িত্প্রবাহ চলে তা 
পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক। 


ব্যাখ্যা : ধরা যাক, 4 একটি পরিবাহক, এর দুই প্রান্তের বিভব যথারুমে ৬» ও ৪ (চিত্র ২০.১২)। যদি % ৯ » 
৬০ হয়, তাহলে পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য হবে, % - ৬৯ _ %৪. এবং 4. থেকে ৪ কিছুর দিকে 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৫৯ 


ভড়িতপ্রবাহ চলবে। এখন স্থির তাপমাত্রার পরিবাহকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ | হলে ও'মের সৃত্রানুসারে, 
10৮ 


বা,-0% 
এখানে 0 একটি সমানুপাতিক ধুবক, একে পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা (90100809709) বলে। 0-এর বিপরীত 


রাশি £._ ঢ উপরিউক্ত সমীকরণে বদালে আমরা পাই, 


1৮০ জজ ভি উড উজ ভর এ হ ক কচ ও ক 3১৯, ৬» (জর 
চি ৬৪ 
& ৪ 
চিত্র : ২০.১২ 


গ্রধানে ঢু. একটি ধুব সংখ্যা, চকে পরিবাহকের রোধ বলে। এটি পরিবাহকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদান 
ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। (২০.২) সমীকরণ থেকে ও'মের সুত্রকে নিম্বোস্তুভাবে লেখা বায়। তাপমাত্রা স্বির 
থাকলে কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ্প্রবাহ চলে তা এ পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক 
এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক। 

২০,৯। তড়িচ্চালক শক্তি 

[190107077100%9 17076 (6,728, 

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি ষে কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন তড়িত্প্রবাহ পেতে হলে এর দুই প্রান্তে বিতব 
পার্থক্য বঙ্গায় রাখতে হয়। এই বিতব পার্থক্য বজ্ায় রাখার জন্য অনবরত শস্তির যোগান দেওয়া প্রয়োজন হয়। আর এই 
শক্তি পাওয়া যায় কোলো তড়িৎ উৎস খেকে_ যেমন তড়িতকোষের রাসায়নিক শস্তি বা ভায়নামোর যাক্জ্িক শক্তি থেকে। 
তড়িঘকোষে রাসায়নিক পরিবর্তনের কলে বর্তনীতে তড়িত্প্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় শত্তি উৎপন্ন হয়। তড়িচালক 
বল যাকে সাধারপতাবে ভোল্টেজ (%01682০) নামেও অভিহিত করা হয়, তা ছারা তড়িৎ উৎসের এ তড়িৎ বলের 
পরিমাপ পাওয়া যায়। এক কুলম্ঘ আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক কিছু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে 
আবার এ বিন্দুতে আনতে যে কাজ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ তড়িথকোষ যে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করে, তাকে এ 
কোষের তড়িচ্চালক শস্তি বলে। 


ণু কুলম্ঘ আধানকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আনতে যদি %/ কাজ হয়, তাহলে 1 কুলম্ঘ জাধানকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আনতে 


১৪ 


এর কাজ করা হয়। অতএব, কোষের তড়িচ্ালক শক্তি 7 ্ 


(ক) চিত্র : ২০,১৩ (খ) হু 


২৬০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


যেহেতু কাজের একক জুল (1) এবং আধানের একক কুলম্ব (0), সুতরাং তড়িচ্চালক শক্তির একক 001 অর্থাৎ ভোল্ট 
(৬)। 

কোনো কোষের তড়িচ্চালক শক্তি (9.07..)1.5৬ বলতে বুঝায় 10 আধানকে এ কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক 
কিছু থেকে একবার সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে এঁ কিছুতে আনতে 1.5] কাজ সম্পন্ন হয়। 

দেখা যায় যে তড়িচ্চালক শত্তি এবং বিভব পার্থক্যের একক ভোল্ট । আসলে কোনো কোষের তড়িচ্চালক শক্তিকে এ কোষসহ 
কোনো বর্তনী তৈরি করলে কোষটি বর্তনীর বিভিন্ন অহশে যে বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি করে তাদের সমফিরুপে গণ্য করা যায়। 

কোষের তড়িচ্চালক শক্তি 7-এর একটি অংশ  ব্যয়িত হয় বর্তনীর বাইরের রোধকের ভিতর দিয়ে আধান চালনা 
করতে আর বাকি অংশ ব্যয় হয় কোষের মধ্য দিয়ে আধান চালনা করতে। 7 সবসময়ই ৬-এর চেয়ে বড় হয়, 
কেবলমাত্র যখন তড়িতকোষ তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করে না অর্থাৎ কোষটি কোনো বর্তনীতে যুক্ত থাকে না, তখন [7 _ ৬ 
হয়। এই অবস্থায় কোষের দুই পাতের সাথে একটি ভোল্টমিটার সংযুক্ত করলে যে পাঠ পাওয়া যায়, তাই এ কোষের 
তাড়িচ্চালক শক্তি। সুতরাং মুক্ত অবস্থায় কোষের দুই পাতের বিভব পার্থক্য কোষের তড়িচ্চালক শত্তি নির্দেশ করে। 7. 
এবং ৬-এর পার্থক্য, কোষের অভ্যন্তরে আধানকে কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ ? অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় যে ভোল্টেজ 
তা নির্দেশ করে। সুতরাৎ বর্তনীর তড়িতপ্রবাহ | হলে, 7 _ ৬ _ [। আবার বর্তনীর বাইরের রোধ 7 হলে ৬ - 
যাং। 


সুতরাং 7 _-৬ -]া 
বা] 
বা৪-10২+1) 


_18 _ ভড়িচ্চালক শক্তি 

বা! 7 মোট রোধ 

., তড়িচ্চালক শক্তি - প্রবাহ * বর্তনীর মোট রোধ, 

কিন্তু বিভব পার্থক্য - প্রবাহ * বাইরের রোধ। 
যখন 7 - 063 তখন 1; - ৬ অর্থাৎ সম্পূর্ণ শক্তিই বাইরের বর্তনীতে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়, কোষের মধ্যে 
কোনো শক্তিই 'হারিয়ে* যায় না। কিন্তু কোনো কোষই অভ্যন্তরীণ রোধহীন নয়, ফলে তড়িৎপ্রবাহ চলার সময় কিছু শক্তি 
কোষের মধ্যে হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয় এবং বাইরের বর্তনীতে কোষের তড়িচ্চালক শস্তির সম্পূর্ণটা পাওয়া যায় না। এই 
হারিয়ে যাওয়া শক্তিকে হারান ভোল্ট (195 ৮০159) বলে। 

সুতরাং প্রবাহ চলাকালীন সময়ে কোনো কোষের 

তড়িচ্চালক শক্তি - প্রান্ত ভোল্ট + হারান ভোল্ট 

বা2-৬+]] 
এমতাবস্থায় কোনো কোষের দুই পাতের সাথে একটি ভোন্টমিটার যুক্ত করলে যে পাঠ পাওয়া যাবে, তা কোষের 
তড়িচ্চালক শক্তির চেয়ে কম হবে। 
উদাহরণ : ধরা যাক 10 অভ্যন্তরীণ রোধের কোনো কোষের দুই পাতের সাথে একটি ভোল্টমিটার যুত্ত করলে পাঠ 
পাওয়া যায় 1.5৬। সুতরাং এটিই কোষের তড়িচ্চালক শক্তি [চিত্র : ২০.১৩ ক]। 
এখন ধরা যাক এই কোষের প্রান্তদ্বয়ের সাথে 20-এর রোধ যুক্ত করা হল, ফলে এর মধ্য দিয়ে কোষ তড়িৎপ্রবাহ্‌ প্রেরণ 
করে। এখন কোষের দুই পাতের সাথে ভোল্টমিটার যুক্ত করলে পাঠ পাওয়া যাবে | ৬ [চিত্র ২০.১৩ খ]। মনে হবে 
কোষটির (1.5 _ 1) ৬ _ 0.5৬ বুঝি হারিয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা নিম্নোন্ত উপায়ে দেওয়া যায়। বর্তনীতে ভড়িৎপ্রবাহ 
হলে, 
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1২7 


এখন 269 এর রোধকের মধ্য দিয়ে এই 0.54 প্রবাহ চালনা করতে প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্য 

৬] 

_ 0.54৯ * 209 

-1% 
যা অবশ্যই ভোল্টমিটারের পাঠের সমান। ভোল্টমিটারটিকে কোষের দুই পাতের সাথে যুক্ত না করে যদি 20) রোধকের 
দুই প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হত, তাহলে এর পাঠের কোনো হেরফের হত না। এর কারণ কোষ এবং রোধের 
সঘযোগকারী তারগুলোর রোধ নগণ্য, ফলে সহযোগকারী তারগুলোর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যও উপেক্ষণীয়। সুতরাং 
কোষের পাতঘয়ের বিভব পার্থক্য, রোধকের প্রান্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্যের সমান। 

কোষের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় 

বিভব পার্থক্য প্রবাহ * অভ্যন্তরীণ রোধ 

- 0.১/৯ * 102 

-0.5৬ 

যা কোষের “হারান ভোল্ট (৮. _ ৬)-এর সমান। 
সুতরাং যখন কোষ বাইরের রোধকের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালনা করে তখন কোষের প্রান্তীয় ভোল্ট হচ্ছে রোধকের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্য। এটি কোষের তড়িচ্চালক শক্তির চেয়ে ছোট এবং এই দুইয়ের 
পার্থক্যই হচ্ছে “হারান ভোল্ট”, যা কোষের অভ্যন্তরীণ রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্য 
নির্দেশ করে। 
২০-১০। তড়িৎ পরিবাহিতা 

719007710 (5071080621706 

ও"মের সূত্র থেকে আমরা জানি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতপ্রবাহ এর দুই প্রান্তের 
বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক। অর্থাৎ কোন পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ৬ হলে এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ্প্রবাহ 

[0৬ 

বা, 0৬ 
এখানে 0 সমানুপাতিক ধুবক। একে পরিবাহকের পরিবাহিতা বলে। 

0০ 
পরিবাহিতার একক সিমেন্স (9170179)। প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা এর রোধের বিপরীত 
ই জ্নতরো হতে: 


নং 
কোনো পরিবাহকের রোধ 0.50) হলে এর পরিবাহিতা, 


নদে 
০-ট5তি 201 -25। 
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কোনো পরিবাহকের পরিবাহিতার মান নির্ভর করে পরিবাহকের উপাদান এবং তাপমাত্রার ওপরে। সাধারণভাবে সকল 
ধাতুই ভালো পরিবাহক অর্থাৎ ধাতব পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা বেশি। আবার সকল ধাতুর পরিবাহিতা সমান নয়। যেমন 
রুপার পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি। আবার সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদির পরিবাহিতা সাধারণ তাপমাত্রায় খুবই সামান্য। 
এদেরকে অর্ধপরিবাহী (501010010110601) বলে। তাপমাত্রা বাড়লে প্রায় সকল পরিবাহকেরই পরিবাহিতা ত্রাস পায় 
এবং রোধ বৃদ্ধি পায়। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী ধাতুর 
তাপমাত্রা বাড়লে এদের পরিবাহিতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। কার্বন অর্ধপরিবাহী না হলেও তাপমাত্রার সাথে এর 
পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। 
২০-১১। রোধ 
7২9515197)06 


তড়িৎপ্রবাহ মানে ইলেকট্রনের প্রবাহ। কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে 
চলার সময় পরিবাহকের অত্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং 
তড়িৎপ্রবাহ বিদ্লিত হয়। পরিবাহকের এই ধর্মকে রোধ বলে। সুতরাং বলা যায় যে, পরিবাহকের যে ধর্মের জন্য এর 
মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বিদ্লিত হয় তাকে রোধ বলে। 


ব্যাখ্যা : ওমের সূত্র _ ২ থেকে পাওয়া যায়, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 
--% 2.2 ৪ ১৫২8 লা 


অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও প্রবাহের অনুপাত দ্বারা এঁ তাপমাত্রায় এ 
পরিবাহকের রোধ পরিমাপ করা হয়। 


একক : রোধের একক ওস্ম। একে গ্রিক অক্ষর 2 দ্বারা সূচিত করা হয়। (২০.৩) সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, ]- 
1, এবং ৬ » 1৬ হলে ২ - 10 হয়। অর্থাৎ 


যে পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট তার মধ্য দিয়ে যদি এক ত্যাম্পিয়ার তড়িত্প্রবাহ চলে সেই 
পরিবাহকের রোধকে এক ও”্ম বলে। ... 101৬1 


কোনো পরিবাহকের রোধ 10003 বলতে বুঝায় এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 100৬ হলে এর মধ্য দিয়ে 14 
তড়িতপ্রবাহ চলবে। 


বড় মানের রোধ পরিমাপের জন্য কিলোও”্ম (0১) এবং মেগাও*ম (৬0) একক ব্যবহার করা হয়। 170 - 
10090) বা, 1030) এবং 1103 - 1060 


২০.১২। মানবদেহের রোধ 

গায়ের চামড়া শুকনো থাকলে মানবদেহের রোধের পরিমাণ প্রায় 50 7) থাকে। কিন্তু চামড়া ভেজা থাকলে এর রোধ 
অনেক কমে প্রায় 10 10১ হয়। সুতরাং ভেজা অবস্থায় শরীরের রোধ কম হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বেশি প্রবাহ চলতে 
পারে। কোনো ব্ুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সুইচ, বালব, পাখা, হিটার, ইসিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি থেকে দেহের মধ্য দিয়ে 
তড়িতপ্রবাহ মাটিতে চলে যায়। একে আমরা বৈদ্যুতিক শক্‌ (9110901) বলি। যদি তড়িৎ প্রবাহ মাটিতে চলে না যেত 
তাহলে শক অনুভব করতাম না। সুতরাং ভেজা অবম্থায় কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্পর্শ করা বিপজ্জনক এবং এই 
কারণে ভেজা মাটিতে খালি পায়ে দীড়িয়ে সুইচ নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। কাঠ বিদ্যুৎ অপরিবাহী বলে সাধারণত কাঠের 
উপর দীড়িয়ে বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা হয়। কাঠ ভেজা হলে তড়িতাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু শুকনো 
কাঠের উপর দীড়িয়ে যদি তড়িৎপ্রবাহের দুটি তারের প্রান্ত স্পর্শ করা হয় তাহলে শক লাগবে। এজন্য হাতে রাবারের 
দস্তানা পরা উচিত। 


আমরা অনেক সময় রাস্তার উচ্চ ভোল্টেজের কোনো বৈদ্যুতিক লাইনে নিরাপদে কোনো পাখিকে বসে থাকতে দেখি। 
পাখিটি শক লাভ করে না- কারণ বর্তনী সম্পূর্ণ না হওয়ায় পাখির ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু যদি পাখিটি 
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দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবার ফলে পাখিটি মরে যাবে। বাদুড় বা অন্যান্য যে সকল পাখিকে বৈদ্যুতিক তারে মৃত অবষ্থায় 
ঝুলতে দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটে। 


২০,১৩। রোধের সুত্র 


[ও 01 7২0915(27109 


কোনো পরিবাহকের রোধ চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যথা- 
১। পরিবাহকের দৈর্ঘ্য 
২। পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 
৩। পরিবাহকের উপাদান এবং 
৪। পরিবাহকের তাপমাত্রা 


তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহকের রোধ এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং উপাদানের ওপর নির্ভর করে। 
রোধের এই নির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তি করে দুইটি সুত্র আছে। তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলে রোধের দুইটি সুক্র প্রযোজ্য হয়। 


দৈর্ঘ্যের সূত্র : কোনো উপাদানের পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি 
পরিবাহকের রোধ এর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়। 


পরিবাহকের দৈর্ঘ্য [, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 4, এবং রোধ [ং হলে, এই মৃত্রানাসারে, 
ঢ২০৮,, যখন ১ অপরিবর্তিত থাকে। 


রোধ ভিন্ন ভিন্ন হবে। পরিবাহকের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে রোধও ছিগুণ হবে। সুষম প্রস্থচ্ছেদের 47) দৈর্ঘ্যের কোনো 
পরিবাহকের রোধ যদি 1000১ হয় তাহলে একই উপাদানের একই প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট ৪॥ দৈর্ঘ্যের পরিবাহকের রোধ 
হবে 20068। পরিবাহকটিকে মাঝখানে কেটে প্রতিটি দুই মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি অথশে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগের রোধ 
506) হবে। 


প্রস্থচ্ছেদের সূত্র : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহকের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহকের রোধ এর 
প্র্থচ্ছেদের ক্ষেব্রফলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ 

২০4, যখন. ুবথাকে। 

ব্যাখ্যা : এই সুত্রানুসারে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একই পদার্থের তৈরি সমান দৈর্ঘ্যের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থচ্ছেদের 
তারের রোধ বেশি হবে। অর্থাৎ মোটা তারের মধ্য দিয়ে চিকন তারের চেয়ে বেশি ও সহজে ভড়িৎ প্রবাহিত হবে। 
তারের প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ হলে রোধ অর্ধেক হয়ে যায়। বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের কোনো তারের ব্যাসার্ধ গুণ বাড়ালে রোধ 


এক- চতুর্থাংশ হবে। 
২০,১৪। আপেক্ষিক রোধ 


9196010 13951568])06 


নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবাহকের রোধ 7২ শুধুমাত্র এর দৈর্ঘ্য, ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল /১-এর ওপর 
নির্ভর করে, অতএব, রোধের সুত্র থেকে আমরা পাই, 


বা, ছল টি ৮23 নী ১ হা নর টি নর পিন (২০.৪) 


২৬৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


এখানে 0 একটি সমানুপাতিক ধুবক। একে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরিবাহকের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে। (২০.৪) 
সমীকরণ থেকে দেখা যায় 0 _ ডি... 7 রর বার রা (২০.৫) 
সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জনি এজি জাতে ৮2 


আপেক্ষিক রোধের সংখ্যামানের সমান। 
আপেক্ষিক রোধের একক (001 


090. তাপমাত্রায় তামার আপেক্ষিক রোধ 1.54১10-800, এর অর্থ হল 090: তাপমাত্রায় 170 দীর্ঘ এবং 1172 
প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট তামার বস্তুর রোধ হবে 1.54 * 10-80। 


উদাহরণ ২০,.২। টেলিফোন তারের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ 4.2১1 0-800) | এর ব্যাসার্ধ 0. 1017) হলে 1210 
লম্বা তারের রোধ কত হবে? 


সমাধান : 
এখানে, 

7 আপেক্ষিক রোধ, (১ ₹ 4.2 ৮ 10-80 
[-9 তারের ব্যাসার্ধ, ৯ 0.101] _ 10-31% 
_:৫.2 * 70 07%)672 * 1037) .. তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, 4৯  7ঢা2 

3.14 ৮106 719 ল3.14 ৮ 10-9772 
নি 19519 তারের দৈর্ঘ্য, [,- 121) 12 ৯ 1030) 
উ: 160.510 ভারেতর 
২০.১৫। রোধের সন্নিবেশ 


€007171)17791107 01 7২99156211009 


অনেক সময় বিতিন্ন প্রয়োজনে একাধিক রোধকে একত্রে সঘযোগ করতে হয়। একাধিক রোধকে একত্রে সংযোগ 
করাকেই রোধের সন্নিবেশ বলে। দুই ধরনের সন্নিবেশ আমরা ব্যবহার করি, যথা- ১. অনুরুমিক সন্নিবেশ (9০168 
0:0100111811017) এবং ২. সমান্তরাল সন্নিবেশ (08181191 0010018001)। 


অনুরুমিক সন্নিবেশ 


১০7165 €007101)171910107) 


কতকগুলো রোধকে যদি পরপর এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রথম রোধের শেষ প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত, 
দ্বিতীয় রোধের শেষ প্রান্তের সাথে তৃতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত এবং এভাবে বাকিগুলোও সবুক্ত থাকে এবং প্রথম রোধের 
প্রথম প্রান্ত এবং শেষ রোধের শেষপ্রান্ত একটি বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সতুত্ত থাকে ফলে একই প্রবাহ সব কয়টি রোধের 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে সেই সঘযোগকে রোধের অনুক্মিক সন্নিবেশ বলে। 


(২০.১৪ ক) এবং (২০,১৪ খ) চিত্রে দুইটি অনুক্রমিক সন্নিবেশ দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ২1, 2 এবং 03 
রোধকে 4, এবং 1) কিছুর মাঝে অনুক্রমিকভাবে সতযুক্তি দেখানো হয়েছে। 


প্রত্যেক ক্ষেত্রে এখানে 4৯ প্রথম রোধের প্রথম প্রান্ত এবং [9 শেষ রোধের শেষ প্রান্ত, যথাক্রমে তড়িৎ কোষ 77- এর 
ধনাত্মক ও খণাত্মক প্রান্তের সাথে পরিবাহক তারের সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে। 


চিত্র : ২০.১৪ (ক) চিত্র : ২০,১৪ (খ) 


ভুল্য রোধ নির্ণয় : 

রোধের কোনো সন্নিবেশে রোধগুলোর পরিবর্তে সমানের যে একটি 
মাত্র রোধ ব্যবহার করলে, বর্তনীর প্রবাহ ও বিভব পার্থক্যের কোনো 
পরিবর্তন হয় না উত্ত রোধকে এ সন্নিবেশের তৃদ্য রোধ বলে। 


ধরা যাক, 4৯, 0, 0 ও 1) কিনদুর বিতব ফথাক্রমে ৮১, ৬৪, 
০ এবং %1১। ধরা যাক প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে ছড়িওগ্রবাহ 
হচ্ছে] বর্তনীর বিভিন্ন অংশে ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা 
পাই, 4. ও 7 কিছুর মধ্যে বিভব পার্থক্য, ৬» _ 13 [াং। 


7 ও 0 কিছুর মধ্যে বিভব পার্থক্য, ৬ _ ৬০ - চিত্র : ২০১৪ (ক) 
0:ও 1) কিন্দুর মধ্যে বিতব পার্থক্য, ৮০ ৬০- [7২৩ যোগ 
করে পাই, ৬» _ ৬১ [0২1 ৮ গড... ১ এত (২০৯৬) 


এখন [1, [২2 ও [ও জালের তান নিক বনি রানের এহন জানার ভিজ রানে এতে 
বর্তনীতে একই প্রবাহ | চলে এবং / ও 1) বিন্দুর বিভব পার্থক্য (৬%-৬1১) অপরিবর্তিত থাকে তা হলে [২3ই হবে এ 
সমবায়ের তুল্য ব্োধ। তুল্য রোধের বেলায় ও'মের সুর প্রয়োগ করে আমরা পাই, 


সা ০ সদ জি জন জজ জা জল আনন (২০.৭) 
(২০.৬) ও (২০.৭) সমীকরণ তুলনা করে পাওয়া যায়, 
[২5 - 101 +1২2+25) 
০ ই রে 8 ০, (২০০৮) 
তিনটি রোধের পরিবর্তে যদি, 7২1, 7২০, 7২3... জরি রাকা গার ীলেদা বর 
তাহলে তুল্য রোধ 7২5 হবে, 

4১ । 1135 1 89.....-০. ০ টব ্লা দিন্যটালিলারাসজ্রুললান 
জরি ররর টিপ রনিররগিগ 


সমান্তরাল সন্নিবেশ 
[987]161 €(00770101718(8071 


কতকগুলো রোধ যদি এমনভাবে সাজানো থাকে যে এদের সবার এক প্রান্ত একটি সাধারণ কিন্ুতে এবং অপর প্রান্তগুলো 
অন্য একটি সাধারণ কিছুতে সব্তুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি রোধের দুই প্রান্তে একই বিভব পার্থক্য বজায় থাকে ছাহলে 


সেই সন্নিবেশকে নৌধের সমান্তরাল সন্নিবেশ বলে। 


কর্মা-৩৪, মাধ্যযিক পদার্থবিজ্ঞান, ১ম 


২৬৬ মাধ্যমিক গণদার্থবিজ্ঞান 


(২০.১৫ক) চিন্দ্রে একটি সমান্তরাল সন্নিবেশ দেখানো 
হয়েছে। এখানে [২1, 7২2 ও চ২3 রোধগুলোর এক প্রান্ত 
£ কিদুতে এবং অপর প্রান্ত 3 কিন্দুতে যুক্ত করা 
হয়েছে। 

ধরা যাক, /, ও 73 বিন্দুর বিভব যথাক্রমে ৬% ও 
এবং » | বর্তনীর মল প্রবাহ [, 4 বিন্দুতে এসে 
তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ২1, ছ2 ও [২3 এর মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে পুনরায় 9 কিনুতে মিলিত হয়। ধরা যাক, 
[২1, [2 ও [২3 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহের মান 
যথারুমে [1, [2 এবং 

৮৮071171511 গা (২০.১০) 


£ ও 8 কিছুর মধ্যে তিনটি শাখায় ও'মের সূত্র প্রয়োগ 
করে আমরা পাই, 


_ ৬৬৪ ৬৯৬৪ 
1 - ৮৬৪ 

রহ ও 
(২০১০) সমীকরণে [1, [7 ও ]3-এরর মান বসিয়ে 

হ +১৫ 

[7৮5 + ৮858 + ৩৯৬৪ চিনি নিি 

জ। 2 [ও 

রী 1 ] 

বা, ০16 রী 2 সঃ 5) .. ৪05. 485 255-8১৮-৯42-52) 


এখন 7২1, [২2, [২3 মানের রোধ তিনটির পরিবর্তে ষদি [২ মানের এমন একটি রোধ বর্তনীতে সংযুক্ত করা হয় যেন 
£ ও ]3 কিছুর বিভব পার্থক্য (৬% _ %৪)-এর কোনো পরিবর্তন হয় না এবং [২০-এর মধ্য দিয়ে মুল প্রবাহ 
বাহিত হয়, তাহলে ই হবে এর সনিবেশের ল্য রোধ চিত্র ২০.১২)। ভূল্য রোধের বেলায় ও'মের সূত্র প্রয়োগ 
করে আমরা পাই, 

[- পে রর কার্রুবুল্বা ্রু্রল্র্রুন্রুর্যা ক্রু র্রুত্র্ যর 


(২০.১১) ও (২০.১২) সমীকরণের তুলনা থেকে পাওয়া যায়, 


গত ৮৮ (স 


ণ ] ক 1 
ৰা, [২৮ স্প্টাুগ ভু ও (২০.১৩) 


জপতে, ও... হত দিরাই, 
তাহলে তৃব্য রোধ ২) নিযস্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়, 


(২০.১৩ক) 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৬৭ 


অর্থাৎ সমান্তরাল সঘযোগে সজ্জিত প্রতিটি রোধের বিপরীত রাশির সমফ্ তুল্য রোধের বিপরীত রাশির সমান। সমান্তরাল 
সংযোগ সজ্জিত দুই বা ততোধিক রোধের তুল্য রোধ সংযোগের যে কোনো রোধের চেয়ে, এমনকি সবচেয়ে ছোট 
রোধের চেয়েও, ছোট হয়। 


গাণিতিক উদাহরণ ২০.৩। একটি মোটর গাড়ির হেড লাইটের ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে 0.6/ তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। 
এর প্রান্তদ্ধয়ের বিভব পার্থক্য 12৬ হলে, ফিলামেন্টের রোধ কত? 


আমরা জানি, এখানে, 
7 প্রবাহ, ॥ _ 0.64. 


৫ বিভব পার্থক্য, ৬ _ 12৬ 


_127% রোধ, ২-? 


গাণিতিক উদাহরণ ২০.৪। একটি বৈদ্যুতিক ইসিত্রর রোধ 5003। এর মধ্য দিয়ে 4.2. তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এর 
উভয় প্রান্তের বিভব পার্থক্য নির্ণয় কর। 


সমাধান : 

আমরা জানি, এখানে, 

লং ইসিত্রর রোধ,চ২ - 506) 
_ (4-24) * (50৫6১) তড়িৎ প্রবাহ, ] - 4.24 
210৬ বিভব পার্থক্য, ৬ _? 
উ: 210 


গাণিতিক উদাহরণ ২০.৫। একটি বৈদ্যুতিক বান্বের ফিলামেন্টের রোধ 66001 এর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য 
220৬ । এর মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ চলবে? 


সমাধান ; 

আমরা জানি, এখানে, 

এ ফিলামেন্টের রোধ, ?২ - 6600 
ং বিভব পার্থক্য, ৬ _ 220৬ 

৯:৩2০827078 ভড়িৎপ্রবাহ,  - ? 

76600 সি 

উ: 0.334, 


গাণিতিক উদাহরণ ২০.৬। 50, 100) ও 150) মানের তিনটি রোধ আছে। এদের তুল্য রোধ নির্ণয় কর (1) যখন 
অনুকুমিক সন্নিবেশে সতুক্ত থাকে। (1) যখন সমান্তরাল সন্নিবেশে সতুক্ত থাকে। 


২৬৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সমাধান : 

€) অনুরুমিক সন্নিবেশে আমরা জানি, এখানে, 

১ ২1+132+15 প্রথম রোধ, | _ 50 

-50১+100+ 150 ঘিতীয় রোধ, ]২, ২100 

হি তৃতীয় রোধ, ২3 - 1520 

(11) সমান্তরাল সন্নিবেশে আমরা জানি, তুল্য রোধ, [২ ? 

- ন্‌ রা + ন্‌ (1) সমান্তরাল সন্নিবেশে 
] ] ] তুল্য রোধ, ১? 

» 52100 152 

6372 ওটি 

টি তেও ২০৫ ঠে 


উত্তর : ৫) 302 (071 2 


উদাহরণ ২০.৭। একটি তড়িতকোষের তড়িচ্চালক শত্তি 1.5৬। এর সাথে 30 এবং 703 রোধের দুটি তার 
অনুক্রমিক সন্নিবেশে সংযুক্ত করা হল। এদের মধ্য দিয়ে তড়িতপ্রবাহের মান নির্ণয় কর। 


সমাধান : 
প্রথম রোধ, |) - 32 
ছ্িতীয় রোধ, [২ ২70১ 


কোষের তড়িচ্চালক বল, [._ 1.5৬ 


এখানে, রোধে দুটি অনুরুমিক সন্নিবেশে সংযুক্ত বলে, তুল্য রোধ 
৯1২1 +7২230১+70- 102 


২০.১৬। আ্যামিটার 


&7171750608 


যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি ত্যাম্পিয়ার 
এককে পরিমাপ করা যায় তাকে আ্যামিটার বলে। জ্যামিটারকে 
বর্তনীর সাথে অনুকুমিক সংযোগে যুক্ত করতে হয়। 

এই যন্ত্রে একটি চলকুন্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। 
গ্যালতানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে বর্তনীতে 


তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। 
গ্যালভানোমিটার সম্পর্কে তোমরা পরে বিস্তারিত জানবে। চিত্র : ২০.১৬ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৬৯ 


এই প্যালভানোমিটারের কুষ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কু্টলীর তলের সমকোণে একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। 
সূচকটি আ্যাম্পিয়ার, মিলিআ্যাম্পিয়ার বা মাইক্রোজ্যাম্পিয়ার এককে দাগকাটা একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। 
কুন্ডলীর সাথে সমান্তরালে একটি স্বঙ্মমানের রোধ থাকে। বেহেতু আ্যামিটারকে বর্তনীতে অনুকুমিক সংযোগে যুক্ত করতে 
হয় তাই এর রোধ বর্তনীতে কার্ধকর হয়, ফলে বর্তনীতে প্রবাহের মানের পরিবর্তন হতে পারে। এজন্যে কুন্ডনীর সাথে 
সমান্তরালে একটি অল্প মানের ব্লোধ সব্তুক্ত করা হয়। এর ফলে জ্যামিটারের তুল্য রোধ খুব কমে যায় এবং এটি 
বর্তনীতে সংযুক্ত করলে বর্তনীর প্রবাহের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। 


আ্যামিটার একটি সমান্তরালে অল্পমানের রোধ সংবুক্ত আযাম্পিয়ারে দাগাঙিকত প্যালভানোমিটার। 


২০,১৭। ভোন্টমিটার 
৮0110775167 


যে যঙ্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুই কিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে 
তোল্টমিটার বলে। বর্তনীর যে দুই কিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে ভোল্টমিটারকে সেই দুই কিন্দুর সাথে 


এই যন্ত্রে একটি চলকুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। 
কুষ্ভলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুল্উলী তলের সমকোণে একটি 
সূচক বা কাটা লাগানো থাকে। সূচকটি ভোন্ট এককে দাগাঙ্িকিত 
একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। কুষ্লীর সাথে অনুরুমিক 
সংযোগে একটি উচ্চমানের বোধ সংুত্ত থাকে। বর্তনীর যে দুই 
কিনদর বিতব পার্থকা পরিমাপ করতে হয় ভোন্টমিটারটিকে সেই দুই 
কিছুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। যেহেতু 
ভোস্টমিটারটি বর্তনীর দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুন্ত করতে 
হয়, প্রবাহ তোস্ট মিটারের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হয়, সুতরাং সুল 
প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। বর্তনীতে মুল প্রবাহের যাতে কোনো 
পরিবর্তন না হয় সেঙ্ছন্য এর সাথে অনুকমিক সহযোগে একটি 
উচ্চমানের রোধ যুত্ত করা হয়। এই উচ্চমানের রোধটি মূল বর্তনীর 
চিত্র £ ২০-১৮ সাথে সমান্তরালে যুক্ত হওয়ায় ভো্টমিটারের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত 
নগণ্য মানের ভড়িৎ প্রবাহিত হয়। তান্বিকভাবে তোন্টিমিটারের 
রোধ অসীম হওয়া উচিত; কিনতু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। 
তবে রোধের মান ষথাসস্ভব বেশি নেওয়া হয়। তোল্টমিটারকে তোট্টে দাগাঙ্কিত উচ্চ রোধের গ্যালভানোমিটার হিসেবে 
ধরা যায়। 


২০.১৮। ভাড়িতক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা 
ঢ19067168] 1৯0ঘ/07 
কাজ করার হার অর্থাৎ একক সময়ে কৃত কাজকে ক্ষমতা বলে। কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক 
সেকেন্ড ধরে তড়িত্প্রবাহের ফলে যে কাজ সম্পন্ন হয় বা যে পরিমাণ তড়িৎ শস্তি জন্য শন্তিতে (আলো, তাপ, যাক্জ্রিক 
শক্তি ইত্যাদি) রুপান্তরিত হয়, তাকে তাড়িতক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে। 
আমরা জানি তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে আধানের প্রবাহ। ধরা যাক, £3 
4 ৪ পরিবাহকের মধ্য দিয়ে ! সময়ে 3 পরিমাণ আধান প্রবাহিত 
-৯৯-/৬//৬১/৬৯ হচ্ছে। 4 ও 73 কিন্দুঘবয়ের বিতব পার্থকা %॥ _ %০ ৬; এই 


চিত্র :২০.১৮ আধান স্থানান্তরের জন্য কৃত কাজ ঘ/ হলে 


২৭০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


৪ 2785, হও 27 ১: 2 ০৯7 : ২৪ (২০.১৪) 


97115 ৮8) 5 বস 8৮404 2৮ 2৮0৯০2৫) 


আবার ওমের সুত্র থেকে, ৬ - 
2 .25-8555825557255485848455475-8558 


*]-ড৬/]ং 
2 
“২ (২০১৬) সমীকরণ থেকে ৮- 
2 
বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক ওয়াট ডে/) । প্রতিসেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে। 


« 1ম 4147 10571 

15 
(২০.১৭) সমীকরণে ৬ - 1 এবং | _ 1 হলে 7 - 1%/ হবে। অর্থাৎ কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের দুই 
প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে যদি এর মধ্য দিয়ে এক ত্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয় তবে এ পরিবাহকের বা 
ভড়িৎ যন্ত্রের ক্ষমতা এক ওয়াট । .. ]1/- 1৬ » 14৯ 
বৈদ্যুতিক ক্ষমতাকে কিলোওয়াট (4) এবং মেগাওয়াট (*৬া) এককেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। 
11৬1 -_ 105৬ এবং 1৬৬ _ 106৬1 


২০,১৯। তড়িৎ শত্তি 

001901010 7171670% 
৬ বিভব পার্থক্য বিশিষ্ট 413 পরিবাহকের ভিতর দিয়ে £ সময় ধরে 3 আধান পরিবাহিত হলে কৃত কাজে ব্যয়িত শক্তি 
বা অন্য শক্তিতে (আলো, তাপ, যান্ত্রিক শ্তি ইত্যাদি) রুপান্তরিত তড়িৎ শক্তির পরিমাণ, 


*/- ৬3 ১ তি 242 2 ৫ টি ৭ ক ১৮৫ 2 (২০,১৮) 


ব্যয়িত শক্তির একক জুল। 
(২০.১৮) সমীকরণে ৬ _ 1৬ এবং 3 10 হলে ড/ _ 1 অর্থাৎ কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 
এক ভোল্ট হলে এর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে এক কুলন্ব আধান পরিবহণের জন্য ব্যয়িত শক্তিকে এক জুল বলে। 
পরিবাহকের মধ্য দিয়ে ভড়িত্প্রবাহা হলে 0-1 

১. জানা 
(২০.১৫) সমীকরণ থেকে, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ৮ _ ৬া 

৮১ উ/- 0 ১ ৩০ 212 টত টি 22 নর এ .... (২০,১১৯) 
(২০.১৯) সমীকরণ থেকে, ৮ _ 1 ওয়াট এবং €_ 19 সেকেন্ড হলে, ড/ _ 1 ওয়াট সেকেন্ড (ড/9)। সুতরাৎ 1] 
1 ড/5। অর্থাৎ এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড ধরে ভড়িৎ প্রবাহিত করলে যে 
পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শস্তিতে রুপান্তরিত হয় তাকে এক ওয়াট সেকেন্ড বলে। 


অর্থাৎ ৮১ ৬] -াহাং- (২০১৭) 
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আবার এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহিত করলে যে পরিমাণ তড়িৎ 
শত্তি অন্য শক্তিতে রুপান্তরিত হয় তাকে এক ওয়াট-ঘন্টা (ড/৪৮-110]1 বা ড/-1)1) বলে। 


147) 1৬ ৮ 11) 
1৬ « ৫০ * 60) 
_ 3600 ৪ 

- 3600 


আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বে তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বাড়িতে, দোকানে, অফিস আদালতে, কলকারখানায় যে তড়িৎ 
সরবরাহ করে, তার পরিমাণ শক্তির একক অনুযায়ী করে। তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিলোওয়াট ঘণ্টা (11018 
17০ বা 1117) এককে শত্তি পরিমাপ করে। এই একককে বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট (3.0. [011) বা সংক্ষেপে 
শুধু ইউনিট বলে। আমরা যে তড়িৎ বিল পরিশোধ করি তা এই কিলোওয়াট ঘণ্টার জন্য। আমাদের বাড়িতে কত তড়িৎ 
শক্তি আমরা ব্যয় করি আলো জ্বালাতে, পাখা ঘুরাতে, টি.তি চালাতে তা দেখার জন্য তড়িৎ বিভাগ থেকে মিটার বসানো 
থাকে। এই মিটার থেকে প্রত্যেক বাড়িতে কত তড়িৎ শত্তি খরচ হল কিলোওয়াট ঘণ্টা বা 3.0. [011/-এ তা পাওয়া 
যায়। এই হিসাব অনুসারে তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তড়িৎ বিল তৈরি করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি এককের একটি 
মূল্য ধার্য করে। সেই অনুযায়ী আমরা তড়িৎ বিল পরিশোধ করে থাকি। ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির খরচ _ ব্যয়িত তড়িৎ 
শক্তির মোট একক * প্রতি এককে খরচ। 


73.0.দ' এককে তড়িৎ শস্তি ব্যয়ের হিসাব 
যেহেতু এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো তড়িৎ যন্ত্র এক ঘণ্টা ধরে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তিকে অন্য শক্তিতে 
রুপান্তরিত করে বা ব্যয় করে তাকে 1151) বা 3.0. একক বলে। 
সুতরাৎ ক্ষমতাকে ওয়াটে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে, ব্যয়িত শস্তি 
12 1 
ডি 9৬7-1000910- 1006 8.9] 


প্রবাহকে ত্যাম্পিয়ারে, বিভব পার্থক্যকে ভোল্টে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে, 


7711 711 
ডল ৬] ৬1) 1900 11 7600 13.0.]1 
আবার, প্রবাহকে ত্যাম্পিয়ারে, রোধকে ও'মে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে, 
12771 12171 


ভা ৬।-1900 11) 1900 8.0. 
এবং রোধকে ও'মে, বিভব পার্থক্যকে ভোল্টে এবং সময়কে ঘণ্টায় প্রকাশ করলে, 


72 ৬2 ৬21 
॥ » 7 ৬1) _ 10907 11) ₹ 1060 3.0. 
নু 771 127 72৫ 
৬500) 1:৯4 -760ট 1975 71900 1৯1). 078 ১৭০৪2 (২০,২০) 


220৬-60 ৬/-এর অর্থ 


বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বালব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে ৬ এবং ৬/ লেখা থাকে। 
কোনো বালবের গায়ে 220 ৬ এবং 60 ড/ লেখা থাকলে বোঝা যায়। 220 ৬ বিভব পার্থক্যে বাতিটি সংযুক্ত করলে 
বাতিটি সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করবে এবং প্রতি সেকেন্ড 60 1016 হারে বৈদ্যুতিক শত্তি আলো ও তাপ 
শস্তিতে রুপান্তরিত হবে। 
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উদাহরণ ২০.৮। 60 ওয়াটের একটি বালব প্রতিদিন 5 ঘণ্টা করে 30 দিন জ্বীলালে কত ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় 
হবেঃ 


আমরা জানি, এখানে, 
ঘড় 3 47 11) ক্ষমতা, 7 - 60৬৬ 
1000 
১:১৪ ২59,12 সময়, - (5 * 30) 
10090 
ব্যয়িত শক্তি ৬/- ? 


উদাহরণ ২০.৯। একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রতে 220৬ এবং 10007 লেখা আছে। এর রোধ কত? প্রতি ইউনিট 
বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য 2.00 টাকা হলে ইসিত্রটি 2 ঘণ্টা চালাতে কত খরচ পড়বে? 


আমরা জানি, এখানে, 
72 বিভব পার্থক্য, ৬ - 220% 

£ 

. ঢল 75 _ 02207)% 0207) ক্ষমতা, ৮১- 10009৬/ 
1 10007 

_ 48.40 রোধ, ]২-? 
ব্যয়িত শক্তি ৬ হলে, সময়, 1 2] 
1৮ প্রতি এককের খরচ -2.00/1 
ল 1000 ৬৮৯21) মোট খরচ, -₹? 
_:1000 *2 1ম? 

1000 
2 [দেডা। মোট খরচ _ ব্যয়িত তড়িৎ শক্তি * 


." মোট খরচ - 2 2 ৯ 4.00 প্রতি এককে খরচ 


উঃ 48.40)5 4.00 টাকা 
গাণিতিক উদাহরণ ২০.১০। একটি 100/-220৬ বালবের রোধ কত এবং এর মধ্য দিয়ে তড়িত্প্রবাহ কত 


হবে? 
আমরা জানি, এখানে, 
772 বিভব পার্থক্য, ৬ _ 220৬ 
4 
. ২5 72 ক্ষমতা, ৮৮- 1090৬/ 
১ 
_ 2207 * 2207 রোধ, 7২? 
1007 
_48463 প্রবাহ, [-? 
আবার, ৮- 
০4 ₹ 1901 04554. 
7৮ 2207 


উঃ 48403 এবং 0.4554 
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অনুশীলনী 
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 


১। বৈদ্যুতিক হিটারের গায়ে লেখা ওয়াট শব্দ দ্বারা বুঝায়_ 

যন্ত্র কর্তৃক ব্যবহৃত তড়িৎ শক্তির হার 

ভোল্টেজের মান যা দিয়ে যন্ত্রটি পরিচালিত হবে 
যন্ত্রটিতে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হবে তার মান 
যন্ত্রটি হতে যে পরিমাণ তাপ শত্তি নির্গত হবে তার পরিমাণ 


শ্রেল্টি ডি তে 


প্রদত্ত বর্তনীর আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্রের উত্তর দাও : 


২।  বর্তনীর চাবি ও কে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখলে এর তুল্য রোধ কত হবে? 
ক. 482 ও'ম খ, 5-90 ও*ম 
গু" 17073 ও'ম ঘ, 1.083ও"ম 


৩। যদি চাবি সবযুত্ত থাকে তবে : 
1.  আ্যামিটার 4১] এবং 42 -এর পাঠ বৃদ্ধি পাবে 
1. আ্যামিটার 41 এবং 42 -এর পাঠের অনুপাত বৃদ্ধি পাবে 
11, আ্যামিটার 4১3 -এর পাঠের কোনো পরিবর্তন হবে না 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক. 1 খু, 11 
গ. 131 ঘ. 111 


২৭৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


8। উচ্চ তোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইনে পাখিদের নিরাপদে বসে থাকতে দেখা যায় কারণ : 
1. মাটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইন ও পাখির সরাসরি সংযোগ না থাকা 
111. বর্তনী সম্পূর্ণ না হওয়া 


নিচের কোনটি সঠিক 


1 খ, 111 


গর 131] ঘ. 11111 


সৃজনশীল প্রন 


এস এস সি পরীক্ষার্থী আঃ রহমান তার নতুন পড়ার ঘরে বিদ্যুৎ সহযোগ দেওয়ার জন্য একটি বর্তনীর নকশা প্রণয়ন 
করে। বর্তনী অনুসারে 100 ওয়াটের একটি বালব, 60 ওয়াটের একটি টিউব লাইট, 75 ওয়াটের একটি ফ্যান সযোগ 
দেয়। বর্তনীতে ফিউজ সত্যুক্ত করে। একদিন রহমান লক্ষ করল ফ্যান ঘুরছে না। পরীক্ষা করে দেখা গেল ফ্যানে 
কোনো ত্ুটি ছিল না। কিন্তু 100 ওয়াটের বালবটি ফিউজ হয়ে গেছে। রহিম বর্তনীর নকশা পরিবর্তন করে এবং পড়ার 
ঘরে নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়। 


ওয়াট -এর সংজ্ঞা দাও। 

রহমান বর্তনীতে কেন ফিউজ ব্যবহার করেছিল ব্যাখ্যা কর। 

বর্তনী অঙ্কন করে ফ্যান না ঘোরার কারণ বর্ণনা কর। 

পরিবর্তিত বর্তনীটি অঙ্কন করে পূর্ববর্তাঁ বর্তনীর সাথে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। 


শ্রেনি তি তে 


একক্ংশ অধ্যায় 
চৌম্বকবিদ্যা 


1১০৮6১18011 
প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চুম্বক, চুম্বকের কিছু কিছু ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে অবগত ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার 
দিকে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে তড়িৎ এবং চুম্বকত্ব পরস্পর সম্পর্কিত। তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং 
একটি পরিবাহী কুন্ডলীর কাছে কোনো চুম্ঘক আনা নেওয়া করলে সেখানে তড়িশপ্রবাহ সৃষ্টি করে। আজকাল তাই 
তড়িৎবিদ্যা ও চৌম্বকবিদ্যা একত্রে তাড়িতচৌম্বক বিদ্যা শিরোনামে যে কোনো পাঠ্য বই-এ আলোচিত হয়। এ 
অধ্যায়ে অবশ্য আমরা বিভিন্ন প্রকার চুম্বক, তাদের প্রভাব অঞ্চল তথা চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করব এবং 
সবশেষে চুম্বকত্বের আধুনিক মতবাদ উপস্থাপন করব। 


২১-১। চুম্বক ও চুম্বকত্ 

[১1967)61 2780 1৬127001019) 
প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার ম্যাগনেশিয়া নামক অঞ্চলে এক প্রকার খনিজ পাথর পাওয়া যায়। এগুলো লোহা ও লোহা 
জাতীয় পদার্থকে আকর্ষণ করে এবং এঁ জাতীয় একখন্ড পাথরকে মুক্ততাবে ঝুলিয়ে দিলে তা এদিক ওদিক দুলতে দুলতে 
মোটামুটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর অব্থান নেয়। ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায় বলে এগুলোকে ম্যাগনেটাইট বলা হত। 
এই দুইটি বিশেষ ধর্মসম্পন্ন পদার্থকে ম্যাগনেট বা চুম্বক বলে। এটি লোহার একটি যৌগিক পদার্থ যার রাসায়নিক 
সকেত হল 63041 
যে বস্তু চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ফলে অন্য একটি চুম্বক বা চৌম্বক পদার্থের ওপর বল প্রয়োগ করে তাকে চুম্বক 
বলে। চুম্বকের বিশেষ ধর্ম দুটি হচ্ছে (১) আকর্ষণী ধর্ম ও (২) দিক নির্দেশক ধর্ম। কোনো চুম্বকের আকর্ষণী ও দিক 
নির্দেশক ধর্মকে এর চুম্বকত্ব বলে। চুম্বকত্ব চুম্বকের একটি ভৌত ধর্ম। এটি কোনো রাসায়নিক ধর্ম নয়। কেননা 
কোনো বস্তুকে ছুম্বকে পরিণত করলে এর কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। 


২১, ২। প্রাকৃতিক চুম্বক ও কৃত্রিম চুম্বক 

17819] 2710 4১110180121 1৬1 90770/ 
খনিতে যে সকল চুম্বক পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। প্রাকৃতিক চুম্বকের কোনো সুনির্দিষ্ট আকার থাকে 
না, এগুলো যে কোনো আকৃতির হতে পারে। এদের চুম্বকত্ব স্থায়ী কিন্তু শক্তিশালী হয় না। বর্তমান কালে প্রাকৃতিক 
চুম্বকের কোনো ব্যবহার নাই। প্রাচীন কালে নাবিকেরা দিক নির্দেশ করার জন্য প্রাকৃতিক চুম্বক ব্যবহার করতেন। 
এজন্য প্রাকৃতিক চুন্বককে তখন সন্ধানী পাথর (080 9600০) বলা হত। প্রাকৃতিক চুম্বক মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া, 
কানাডা, স্ক্যানডিনেতিয়া, উরাল পর্বত ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়। 


পরীক্ষাগারে কোনো চৌম্বক পদার্থকে (যেমন- লোহা, ইস্পাত, নিকেল) বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হলে তাকে 
কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বক নিয়মিত আকারের হয়ে থাকে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়। 
বিভিন্ন আকারের কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা যায়। নিচে বিভিন্ন আকারের চুম্বকের বিবরণ দেওয়া হল : 
দণ্ড চুম্বক : এটি আয়তকার বা বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের সুষম 
চুম্বকদণ্ড [চিত্র ২১.১ (ক) ও €ে)] (ক) (খ) 
চিত্র : ২১.১ 

বা ছা-আকৃতির চুম্বক : এই প্রকার চুম্বকের আকার ঘোড়ার খুরের মতো বা ইৎরেজি ছ-এর মতো 

হয়। [চিত্র ২১১ (গ)] 


২্ণ৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


মী | ূ | 
(গ) (ভ) 
থে) 


চিত্র : ২১.১ 


শলাকা চুম্যক বা ছুম্যক শলাকা : এটি খুব হালকা চুম্বকিত ইস্পাতের পাত। এই পাতের দুই মাথা সুচালো এবং মধ্যভাগ 
মোটা বা আগাগোড়া সুষম আকৃতির হতে পারে চিত্র (২১-১ ঘ)। 


তাড়িতচুম্বক : এক টুকরা কীচা লোহাকে দণ্ডাকারে বা []-আকারে বাকিয়ে একে অন্তরিত তামার তারে জড়িয়ে তারের 
ভিতর দিয়ে তড়িত প্রবাহ চালনা করলে তাড়িতচুম্বক তৈরি হয়। যতক্ষণ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় 
ততক্ষণই এর চুম্বকত্ থাকে, তড়িত প্রবাহ বধ করার সাথে সাথে চুম্বকত্ব লোপ পায় (চিত্র ২১-১ ও)। 


অস্থায়ী বা কোমল ও স্থায়ী চুম্বক বা কঠিন চুম্বক (71109078707 900 &০ 1১07778710710 07 [7970 
71198057191) : 


কৃত্রিম চুম্বক দুই ধরনের হয়, যথা- অস্থায়ী বা কোমল চুম্বক (067901গ7% ০30টি ) এবং স্থায়ী বা কঠিন 
চুম্বক (১6101817017 01 17210 10851196)| চুম্বক পদার্থকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আনলে সেটি চুম্বকে 
পরিণত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রটি অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব বিলু্ত হয় তাকে অস্থায়ী 
চুম্বক বলে। সাধারণত কীচা লোহা, নিকেল ও লোহার সংকর ধাতু পারমালয় (১8721109) অস্থায়ী চুম্বক তৈরি 
করে। বিদ্যুৎ চুম্বক তৈরি করতে, মটর, জেনারেটর, ট্রানসফরমার ইত্যাদি তৈরিতে অস্থায়ী চৌম্বক পদার্থ ব্যবহার 
করা হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত হলেও যে কৃত্রিম চুম্বকের চৃম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত হয় না তাকে স্থায়ী চুম্বক বলে। 
প্রথম স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হয়েছিল ইস্পাত দিয়ে। এখন অনেক শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হচ্ছে। 

এরা প্রধানত দুই ধরনের যথা (ক) সংকর চুম্বক (৪110 702816) (খ) সিরামিক চুম্বক (০612001017)821191)। 
সহকর চুম্বক : এলনিকো (41100) সংকর_ যা লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা এবং আ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণে 
তৈরি_ শত্তিশালী স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। লোহার সংকরের মধ্যে শতকরা ০.৮ ভাগের বেশি কার্বন থাকলে তা স্থায়ী 
চুম্বক তৈরি করে। সম্প্রতি উদ্ভাবিত সবচেয়ে শত্তিশালী স্থায়ী চুন্বক হচ্ছে নিয়োডিমিয়াম বোরন আয়রন। 


সিরামিক চুহ্যক : ফেরাইট (7766) নামে পরিচিত এক ধরনের যৌগিক পদার্থ_ বা আয়রন অক্সাইড ও বেরিয়াম 
অক্সাইডের মিশ্রণে তৈরী_ সিরামিক চুম্বক তৈরি করে। টেপরেকর্ডার এবং কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায় এই চুম্বক 
বহুল ব্যবহৃত হয়। 


২১,৩। চৌম্বক মেরু 


1৬7৪70600 7১016 


একটি চুষ্মককে লোহার গুঁড়ার মধ্যে ভুবালে দেখা যায় যে চুম্বকের গায়ে লোহার গুঁড়া লেগে আছে। চুম্বক লোহাকে 
আকর্ষণ করে বলে এরকম হয়। কিন্তু লোহার গুঁড়া চুম্বকের গায়ে সব জায়গায় সমানভাবে লাগে না। চুম্বকের দুই 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৭৭ 


প্রান্তের কাছাকাছি স্থানে লোহার গুঁড়া সবচেয়ে বেশি লেগে থাকে চিত্র 
২১.২)। প্রান্ত থেকে চুম্বকের মধ্যভাগের দিকে আকৃষ্ট লোহার গুঁড়ার 
পরিমাণ কমতে থাকে এবং মধ্যস্থলে কোনো লোহার গুঁড়াই লেগে থাকে না। 
এ থেকে বোঝা যায় চুম্বকের প্রান্তের কাছাকাছি স্থানে এর আকর্ষণ ক্ষমতা 
সবচেয়ে বেশি এবং মাঝখানের দিকে কমতে থাকে, ঠিক মধ্যস্থলে কোনো 
আকর্ষণ ক্ষমতাই থাকে না। কোনো চুম্বকের দুই প্রান্তের কাছাকাছি যে 
সংকীর্ণ অঞ্চলে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তাদেরকে চুম্বকের মেরু বা 
চৌম্বক মেরু বলে। মুক্তভাবে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত কোনো চুম্বকের যে 
মেরু সর্বদা পৃথিবীর উত্তরদিকে মুখ করে থাকে তাকে উত্তর-সন্ধধানী মেরু বা 
উত্তর মেরু বা -১০1৪ আর যে মেরু সর্বদা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে 
তাকে দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা দক্ষিণ মেরু বা 3-0015 বলে। চুম্বকের 
সমধর্মীয় মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত ধর্মীয় মেরু 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী একটি চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। 
পৃথিবীর ভৌগোদিক উত্তর মেরু আসলে পৃথিবীর চৌম্বক দক্ষিণ মেরু এবং 
ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু চৌম্বক উত্তর মেরু। এ জন্যই চুম্বকের উত্তর মেরু 
পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়। 


২১.৪। চৌম্বকক্ষেত্র ও বল রেখা 
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একটি দন্ড চুম্বকের উপর একখন্ড শত্ত কাগজ রেখে কাগজের উপর কিছু লোহার গুঁড়া নিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিলে 
দেখা যাবে যে লোহার গুঁড়াগুলো গায়ে গায়ে লেগে কতকগুলো বরুরেখার আকারে সঙ্জিত হয়ে চুম্যকের এক মেরু থেকে 
অন্য মেরু পর্যস্ত চলে গেছে (চিত্র ২১.৩)। চুম্বককে ঘিরে একটা অদৃশ্য বল লোহার গুঁড়াকে যে বক্ররেখাগুলোর আকারে 
বিন্যস্ত করে তাদেরকে চৌম্বক বলরেখা বলে। এই অদৃশ্য বল চুম্বকের চার দিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বিরাজ 
করে যাকে এ চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র বলে। ২১৪ চিত্রে ছুম্বক থেকে প্রসারিত রেখাগুলো চৌম্বক ক্ষেত্র নির্দেশ 
করছে। চৌম্বক ক্ষেত্রের যেখানে বলরেখাগুলো বেশি 

সংখ্যায় রয়েছে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র বেশি প্রবল 


আর যেখানে ব্লরেখাগুলো পরস্পর থেকে বেশি দূরে ও রঃ 

রয়েছে সেখানে ক্ষেত্র দুর্বল। স্প্টতই চুম্বকের দুই... (4৮777 এ সু ই ২ 
প্রান্তে চৌম্বকক্ষেত্র সবচেয়ে শক্তিশালী । এ ২//%/ 111 ২২৭ ২২১ 1102 
চিত্র ২১.৪ থেকে আরো দেখা যায় যে চুম্বকের ১ জা ০২২৯৯১০%% তি 


রাত থেকে যত দূরে যাওয়া যায় বলরেখাগুলোর 22 ্ তি রা হু 
মধ্যবর্তী দুরত্ব তত বেড়ে যায় অর্থাৎ চুজ্ঘক থেকে 2 1 )। ২ টু 
দুরত্ব বাড়ার সাথে সাথে চৌন্বক ক্ষেব্রও দুর্বল হতে হি 

থাকে। চুম্ঘকের চারদিকে যে অঞ্চল জুড়ে বল রেখা 
ক্রিয়াশীল থাকে তাকে চৌম্বক ক্ষেত্র বলে। চিত্র : ২১.৩ 


২৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


কোনো চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি উত্তর মেরু স্থাপন করলে এই উত্তর মেরুটি এ চুম্বকের উত্তর মেরুর জন্য একটা 
বিকর্ষণ বল অনুভব করে এবং দক্ষিণ মেরুর জন্য একটি আকর্ষণ বল অনুভব করে এবং মেরুটি মুক্ত হলে লব্ধি বরাবর 
একটা নির্দিষ্ট রেখা বরাবর চলে। এই রেখাই চৌম্বক বল 
ব্রেখা। যুক্তাবস্থায় স্থাপিত বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরু যে পথে 
পরিভ্রমণ করে তাকে চৌম্বক বল রেখা বলে। চৌম্বক 
ক্ষেত্রের কোনো কিছুতে বলরেখার সাথে অজ্ভিত স্পর্ণক 
এ কিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক এবং বলরেখার সাথে 
লম্ঘভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে 
অতিক্রান্ত বলরেখার সথখ্যা চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্বতার মান 
নির্দেশ করে। 


চৌম্বক বল রেখা বন্ধ কা রেখা। ব্ল রেখাগুলো চুম্বকের 

উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে যায় বলে ধরা হয়। 
বল রেখাগুলো পরস্পরের ওপর আড়াআড়ি চাপ দেয়, ফলে দুইটি বল রেখার মধ্যে বিকর্ষণ হয়। দুটি বলরেখা কখনো 
পরস্পরকে ছেদ করে না। চৌম্বক বল রেখা উত্তর মেরু থেকে চৌম্বক পৃষ্ঠের সাথে লম্বভাবে বের হয় আর দক্ষিণ 
মেরুতে চৌম্বক পৃষ্ঠের সাথে লম্ঘভাবে প্রবেশ করে। 


কম্পাস কাটার সাহায্যে চৌম্ঘক বল রেখা অঙ্কন 
(20006 01 17127900011 01 00706 7) ০0111192959 স্ব ০০৫০) 


একটি ছোট কম্পাস কীটার সাহায্যে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের বন রেখার চিত্র আকা যায়। (ব্যবহারিক অংশ দ্রষটবা) 
২১.৫। চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ 


৯1287160045 সি 070-7৬180710010 1৮190071919 


চৌম্বক ধর্ম অনুসারে পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা_ চুম্বক, চৌম্ঘক পদার্থ ও অচৌম্বক পদার্থ। চুম্বক 
হচ্ছে এমন কল্তু যা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ফলে চুম্বকের আকর্ষণী ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে। যে সকল পদার্থকে 
ছুম্বক আকর্ষণ করে এবং যাদেরকে চুম্বকে পরিণত করা যায় তাদেরকে চৌম্বক পদার্থ বলে। সব থেকে সাধারণ 
চৌম্বক পদার্থ হচ্ছে লোহা ও লোহার যৌগ এবং সেইসব সংকর ধাতু যার মধ্যে লোহা বা ইস্পাত আছে। চৌম্বক 
পদার্থকে ফেরো চৌম্বক বা ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ (66101)8211000 018100819) বলা হয়ে থাকে। ফেরো- 
শব্দটির অর্থই হচ্ছে লোহা। বেশির ভাগ চৌম্ঘক পদার্থে লোহা থাকে। লোহা ছাড়া আর যে মৌল চুম্বক ছারা দৃঢ়ভাবে 
আকৃষ্ট হয় তারা হচ্ছে নিকেল এবং কোবান্ট। 

যে সক পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না এবং যাদেরকে 
ছুম্বকে পরিণত করা যায় না তাদেরকে অচৌম্বক পদার্থ 
বলে। লোহা, ইস্পাত, নিকেল ও কোবান্ট বাদে প্রায় সবই 
অচৌম্বক পদার্থ । সোনা, রুপা, তামা, পিতল, 
আ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, টিন ইত্যাদি ধাতুকে চুম্বক আকর্ষণ 
করে না_ এরা অচৌহ্বক পদার্থ। বেশির ভাগ অধাতৃ, যেমন, 
কাঠ, কাচ, কাগজ, চামড়া, প্রাম্টিক, রবার ইত্যাদিও চুম্বক 
ঘারা আকৃষ্ট হয় না_ এরা অচৌম্বক পদার্থ 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৭১ 


২১.৬। কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক তৈরি 
(2081 1৬7011)00 011৬7810715 11 817191) 
কোনো চৌম্বক পদার্থকে নিয্োন্ত পদ্ধতিতে চুম্বকে পরিণত করা যায় : 


€ক) এক স্পর্শ পদ্ধতি : যে চৌম্বক পদার্থ /১3-কে চুম্ঘকিত করতে হবে তাকে টেবিলের উপর স্থাপন করে একটি 
দণ্ড চুম্বক "9- এর এক প্রান্ত দণ্ডের 4 প্রান্তে স্থাপন করা হয় [চিত্র ২১.৫]। এরপর চুহ্বকটিকে চিত্রানুযায়ী 
আনতভাবে টেনে দণ্ডের অপর প্রান্ত 73-তে নেওয়া হয়। এরপর হুম্বকটি উঠিয়ে কয়েক বার এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি 
করা হয় কিন্তু সব সময়ই 4, প্ান্ত থেকে শুরু করে 3 প্রান্তে শেষ করা হয়। ফলে 4১03 দণ্ডটি চুহ্বকে পরিণত হয় এবং 
ছুম্বকের যে মেরু দিয়ে টানা হয়েছে ৪-_তে তার বিপরীত জাতীয় মেরুর সঞ্ধার হয়। এই পদ্ধতিতে ঘর্ষণ যে প্রান্তে শেষ 
হয় সেই প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর বিপরীত জাতীয় মেরুর সৃষ্ঠি হয়। 
(€খ) পৃথক স্পর্শ পন্ধতি : পরীক্ষণীয় চৌম্বক পদার্ঘটিকে 
টেবিলের উপর দুইটি দণ্ড চুম্বকের বিপরীত মেরুর উপর 
স্থাপন করা হয় [চিত্র ২১.৬]। এরপর দুটি দণ্ড চুম্বকের 
বিপরীত মেরু তবে যে দুম্বকছুয়ের ওপর পদার্থটিকে রাখা 
হয়েছে তার অনুরুপ মেরু পরীক্ষণীয় দণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে 
স্থাপন করা হয় এবং ছুম্বকগুলোকে আনত অবস্থায় 
চিত্র : ২১.৬ পরীক্ষণীয় দণ্ডের দুই প্রান্তের দিকে টেনে নেওয়া হয়। 
এরপর চুহ্বক দুটিকে উঠিয়ে পুনরায় দণ্ডের মাঝখানে আনা 
হয় এবং আবার একইভাবে ঘষা হয়। এইরুপ কয়েকবার করা 
হয়। এরপর পরীক্ষণীয় দণ্ডটিকে উল্টিয়ে এই পদ্ধতিতে [ভর ন৬ ভিঘ) 
আরো কয়েকবার ঘর্ষণ করা হয়। দণ্ডের যে প্রান্তে ঘর্ষণ শেষ 
হয় সেই প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর বিপরীত মেরু সৃষ্ি হয়। [5৭৬ 3... 9 


20875171558775885, বি 
উপমেরু : ভুল বা অনিয়মিত পদ্ধতিতে চুহ্ষকনের সময় 
চৌম্বক পদার্থের দুই প্রান্তে সং-মেবু এবং মাঝখানে বিপরীত চিত্র : ২১৭ 


মেৰু সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ছুম্বকের দুই প্রান্ত ব্যতিত অন্যত্র 


সৃষ্ট এই অনিয়মিত মেরুকে উপমেরু বঙগা হয়। একে অনুবন্ধী 
মেরুও বলা হয়। 


২১.৭। চুম্বকত্বের তন্তব 

'00907109 01119076097) 
আণবিক মতবাদ 
২7010011107 (1800775 01 10907101160) 
কোনো চুম্ঘককে কেটে যদি দুই খণ্ড করা হয় তাহলে প্রত্যেক খণ্ডই একটি স্বতন্ত্র চুম্বকের গুণাগুণ প্রদর্শন 
করবে। এদের প্রত্যেকেরই উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু থাকবে (চিত্র ২১.৭)। চুম্বককে মোট যত খণ্ডই করা হোক না 
কেন, এই একই ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি খণ্ডই একটি স্বতন্ত্র চুম্বক হিসেবে আচরণ করবে। সুতরাং বলা 
যায়, যে কোনো চুম্বক দণ্ডই অসথখ্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের সমন্বয়ে গঠিত (চিত্র ২১-৮)। চৌম্বক পদার্থের প্রত্যেক 
অণুও এক একটি ক্ষুদ্র চুম্বক। কিন্তু তবুও চৌম্বক পদার্থ চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে না। তার কারণ এই 
অণুমুম্বকগুলো চৌম্বক পদার্থের মধ্যে এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অণুচুম্বকগুলো একই দিকে মুখ 
করে থাকে না চিত্র ২১-৯)। চৌম্বক পদার্থকে যখন ছুম্বকে পরিণত করা হয় তখন এই অণুদুম্বকগুলো একই 
দিকে মুখ করে সঙ্জিত হয় বলে তখন ছুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। 


২৮০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


রি 
২3 আক] 02২22২8 
আহহ ই 22122 
5575555324৭ 
চিত্র :২১৮ চিত্র ১২১৯ 
ডোমেইন তন্ 


ছুম্বকত্বের 
10077191711 11007 01৬19071069] 


ইলেকট্রন হচ্ছে চার্জযুক্ত কণা। একটা পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যেমন ঘুরতে থাকে 
তেমনি লাটিমের মতো নিজের অক্ষের উপরেও পাক খায়। আমরা জানি, চার্জযুক্ত কণার গতির জন্য পরমাণুর মধ্যে 
প্রত্যেক ইলেকট্রন স্বতন্ত্র চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো যে কোনো অভিমুখে ঘূর্ণায়মান 
থাকে। কোনো পরমাণুতে যদি সমানসংখ্যক ইলেকট্রন বিপরীত অতিমুখে ঘৃর্ণনরত থাকে তাহলে একটি ইলেকট্রন ছারা 
উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র বিপরীত অভিমুখে ঘর্লায়মান অপর ইলেকট্রনের চৌম্বকক্ষেত্র দারা নাকচ হয়ে যায়। অর্থাৎ এ 
পরমাণুতে কোনো লব্ধি চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে না। এধরনের পরমাণু ছারা গঠিত পদার্থই হচ্ছে অচৌহ্বক পদার্থ। এসকল 
পদার্থকে খুব শত্তিশালী কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করলে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই পদার্থের পরমাণুর 
ইলেকট্রনের ঘূর্ণন সামান্য প্রভাবিত হয়ে এ সকল পদার্থে খুবই ক্ষীণ চৌম্বকত্ব দেখা যেতে পারে যাকে ডায়াচৌম্বকত্ব 
(0012028)50917) বলে। এ ধরনের অচৌম্বক পদার্থকে ডায়াচৌম্বক পদার্থ বলে। পানি, তামা, বিসমাথ, 
আ্যান্টিমনি ইত্যাদি ভায়াচৌন্বক পদার্থ । 

পক্ষান্তরে কোনো পরমাণুতে যদি বিপরীত অভিমুখে দ্ূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান না হয় তাহলে প্রত্যেক 
ইলেকট্রন ছারা সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পরের ক্রিয়া নাকচ করতে পারে না। ফলে পরমাণুটি একটি লব্ধ চৌম্বকক্ষেত্র 
লাভ করে। এরকম পরমাণুটি একটি ক্ষুদ্ব চুম্বক হিসেবে আচরণ করে যাকে চৌম্বক ছিপোল (0£19110 ৫17)016) 
বলে। এরকম পরমাণু চুম্বক ছারা গঠিত পদার্থের ওপর যদি কোনো চৌম্বকক্ষেব্র প্রয়োগ করা না হয় তাহলে চৌম্বক 
দ্বিপোলগুলো বিক্ষিশ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে ফলে পদার্টিতে কোনো ল্খ চৌম্বক ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি 
কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই চুম্বক ছিপোলগুলো আর্ধশকভাবে বিন্যস্ত হয়ে সামান্য পরিমাণ 
চুম্বকত্‌ প্রদর্শন করে। এদেরকে প্যারাচৌম্বক পদার্থ (98187185796009 108167121) বলে। 


ফেরোচৌম্বক পদার্থে (20092206110 7796217181) চৌম্বক পরমাণুগুলোর মধ্যে একটি প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র কাজ 
করে। একে বলা হয় অভ্যন্তরীণ আণবিক চৌম্বক ক্ষেত্র। এর প্রভাবে পরমাণুগুলো এই চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়াই 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিন্যস্ত হয়ে শত্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। কিন্তু ফেরোচুম্বকের একটি সম্পূর্ণ দণ্ড বা খণ্ডের দেহ 
জুড়ে চৌম্বক পরমাণুগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত হয় না। কারণ সে ক্ষেত্রে প্রদুর চৌম্বক শত্তি এর মধ্যে জমা হবে। 
বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ না করলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুহ্বকিত এলাকা বা ডোমেইনে (৫010817) বিভন্ত হয়ে পড়ে। 
প্রত্যেকটি ডোমেইন এক একটি স্বতন্ত্র চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। অসংখ্য চৌম্বক ডোমেইন নিয়ে গঠিত এ সকল 
ফেরোচৌম্বক পদার্থ সাধারণভাবে অুম্কিত মনে হয়, কারণ এই ডোমেইনগুলো বিভিন্ন দিক মুখ করে থাকে। লক্ষণীয় 
যে চুম্বকত্ব একটি ভেক্টর রাশি। ফলে এলোমেলোভাবে থাকলে এদের লব্ধি শুন্য হতে পারে। ফেরোচৌম্বক পদার্থ খন 
ছুম্বকিত নয় তখনও আসলে এর ডোমেইনগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুম্বকিত থাকে। 

একটি অচুম্বকায়িত ফেরোচৌম্বক ধাতুখন্ডে যেমন, এক খণ্ড লোহার ভিতরে এইসব চৌম্বক ডোমেইন সাধারণভাবে 
অনিয়মিত বা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে চিত্র : ২১,১০ক)। ফলে এই লৌহ খণ্ডের সামগ্রিক চুম্বকত্ব শূন্য 
অর্থাৎ সাধারণ লোহা চুম্বক হিসেবে আচরণ করে না। কিন্তু এই লৌহ খন্ডটিকে যদি কোনো বহিঃচৌম্বক ক্ষেত্রে (যেমন 
সঙ্গিনয়েড ঘারা সৃষ্ট) স্থাপন করা হয় তাহলে ডোমেইনগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের বল রেখার সাথে সমান্তরালে নিজেদেরকে 
স্থায়ীভাবে বিন্যস্ত করে। ফলে একটি সামধিক চুম্বকায়নের আবির্ভাব ঘটে এবং লৌহখন্ডটি স্থায়ীভাবে চুম্যকত্ব লাভ 
করে। প্রযুক্ত চুম্বক ক্ষেব্রটি সরিয়ে নিলেও এর চুম্বকত্ব নট হয় না। সঙ্গিনয়েডের মধ্যে লৌহখণ্ডটি স্থাপন 
করলে একটি শত্তিশালী চুস্বক তৈরি হয় যাকে তড়িতচূম্বক বলে। কাচা লোহার ডোমেইনগুলোকে 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৮১ 


চিত্র : ২১১০ 


বহিঃচৌম্ঘক ক্ষেত্রের প্রভাবে সহজে বিন্যস্ত করে চূম্বকে পরিণত করা যায় কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রের অপসারণে এরা 
আবার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ফিরে যায়। ফলে এদের ছুম্বকত্বও নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যে কীচা লোহাকে কলিঘবেলের মতো 
যেখানে অস্থায়ী চুম্বকের প্রয়োজন হয় সেখানে ব্যবহার করা হয়। ইস্পাতের ক্ষেত্রে ডোমেইনগুলো সহজে বিন্যস্ত 
হতে চায় না। এজন্য বেশ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় এবং একবার চুম্বকে পরিণত হলে সহজে চুম্বকত্ব 
হারায় না। এ জন্য ভালো স্থায়ী চুম্বক তৈরি করতে ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। একটি চুম্বককে তাপ প্রয়োগ করলে বা 
হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে এর চুম্বকত্ব বিনষ্ট হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় ফেরোচৌম্বক পদার্থে চৌম্বক ডোমেইনগুলো 
চুম্বকত্বের বিলোপ ঘটে । কোনো চুম্বকে তাপ প্রয়োগ করলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চুম্বকের চুম্বকত্ব লোপ পায়। 
এই তাপমাত্রাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। বিভিন্ন পদার্ধের জন্য এই তাপমাত্রা বিভিন্ন হয়ে থাকে। লোহার কুরি তাপামাত্রা 
প্রায় 77001 


অনুশীলনী 
বহুনির্বানি প্রশ্ন 
১। চুম্বকের ডোমেইন তত্ত্ব অনুসারে 
1, পরমাণুর দুইটি ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণনের অভিমুখ বিপরীত হলে পরমাণুতে লব্ধি চৌন্বকক্ষেত্র থাকে না, 
7. শ্তিশালী চুম্বকের সাহায্যে অচৌম্বক পদার্থের ইলেক্টনের ঘূর্ণন দিককে প্রভাবিত করা যায়, 
11. পরমাণুর বিজোড় সংখ্যক ইলেকট্রনের কারণে পদার্থটি একটি হুদ চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। 
ফর্মা-৩৬, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২৮২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


নিচের কোনটি সঠিক? 
ক. 1 খু, 
গ. 1৩11 ঘ, 15113 111 
২। নিচের কোনটি ডায়াচৌস্বক পদার্থ ? 
ক. লোহা খ, নিকেল 
গ. পানি ঘ্ব. ইস্পাত 
নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নত প্রশ্নের উত্তর দাও : 
(০ 
*২১২২২3 
পর্ণ 


চিত্র 
৩। বক রেখাগুলোর নাম কী? 
ক. চৌস্বক বদরেখা খ. চৌম্বক বরুরেখা 
গ. চৌম্বক সরল রেখা ঘ, চৌম্বক রেখা 
৪। কোন কিন্দুদ্বয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ বল কাজ করবে? 
ক. &ও৩ ০ খ. 331) 
গ. £&ও]) ঘ. 17 


সৃজনশীল প্রশ্ন 


খতুর খেলনার ভাঙা অংশটুকু ফিজের গায়ে লাগাতেই আটকে গেল। সে সেই ভাঙা অংশটুকু অন্যান্য পদার্থের সংস্পর্শে 
আনল। কিছু পদার্থের সাথে টুকরাটি আটকে থাকল আবার কিছু পদার্থে আটকে থাকল না। অতি উৎসাহী হয়ে খেলনার 
ভাঙী অংশটি সে দেয়ালে ছুড়ে মারার পর দেখল ভাঙা অংশটি আর পূর্বের ন্যায় আচরণ করছে না। 
খেলনার ভাঙা অংশটি কী? 

খেলনার ভাগা টুকরা সব পদার্থকে আকর্ষণ করল না কেন? 

ছুড়ে মারার পর খেলনাটি আর পূর্বের ন্যায় আচরণ করল না কেন, ব্যাখ্যা কর। 

ছোড়ার পর খেলনাটির আচরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও। 


শর স্িলি ও 


ছাবিংশ অধ্যায় 


ছ]0োন২01৬/0খমা' 


কোনো দুম্বকের চারপাশে যে এলাকা পর্যস্ত চুম্বকটির প্রভাব বিস্তৃত তাকে বলা হয় এঁ চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র। কোনো 
বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্রের অতিমুখ হল, এঁ বিন্দুতে কোনো চুম্বকের উত্তর মেরুকে স্থাপন করলে মেরুটি চৌম্বক ক্ষেত্রের 
প্রভাবে যে দিকে চলমান বা গতিশীল হয় সে দিক। এরকম একটি মেনু যে পথ অনুসরণ করে বা যে পথে চলে তাকে বলা 
হয় চৌম্বকক্েত্র রেখা বা চৌম্বক বসরেখা। চৌম্বকক্ষেত্রকে এভাবেও সং্জ্ঞায়িত করা যায়, যে অঞ্চলে চৌম্বক 
বলরেখা ক্রিয়াশীল তাকে বলা হয় চৌম্বকক্ষেত্র। 


ছূম্বকত্ের উৎস শুধু চূম্ঘকই নয়। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, কোনো তারের মধ্য দিয়ে তড়িতপ্রবাহ চালালে এর 
চারপাশে চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্ঠি হয়। 


আমরা এ অধ্যায়ে তড়িৎ প্রবাহজনিত চৌম্বকক্ষেত্র এবং দণ্টচুম্বক ও সলিনয়েডের চৌম্বকক্ষেত্রের তৃলনা, ভড়িতবাহী 
তারের ওপর চৌন্বকক্ষেত্রের ক্রিয়া, তাড়িতচৌম্বক আবেশ, মোটর ও জেনারেটরের মূলনীতি, তড়িৎ সরবরাহ ও 
্রা্দকরমারের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। 


২২.১। ভড়িৎ প্রবাহজাত চৌম্ঘকক্ষেত্র 
1৬185716610 71010 006 (0 
81০০৫10 00176770 
ওয়েরস্টেড ১৮২০ সালে আবিষকার করেন যে, তড়িতবাহী 
তারের সাথে চৌহ্বকক্ষেত্র বিজড়িত। কোনো সোজা খাড়া 
তারের দরুন চৌম্বক ক্ষেত্ররেখা বা বলরেখাগুলো হল 
তারটিকে ঘিরে কতকগুলো সমকেন্দ্রিক বৃত্ত (চিত্র ২২-১)। 
এই বৃত্তগুলোর সমতল তারের সাথে লম্ব। তারের কাছাকাছি 
চৌম্বকক্ষেত্রে প্রাবল্য কমতে থাকে। নিও শা 


এই চৌম্বকক্ষেত্রের অতিমুখ ডানহাতি নিয়মে বের করা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া রেখে ডান হাত মুফ্িবন্ধ করলে 
বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি ভড়িতপ্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করে তাহলে অন্য আঙ্গুলগুলো দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের অতিমুখ নির্দেশিত 
হবে। চৌম্বক বলরেখাগুলোর দিক ভড়িৎপ্রবাহের দিকের (অতিমুখের) ওপর নির্ভর করে। যেমন, সোজা তারে 
তড়িৎপ্রবাহ খাড়া নিচের দিকে হয়। চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকাতিমুখী হবে। তড়িৎপ্রবাহের দিক 
পরিবর্তন করলে ক্ষেত্রের অভিমুখও বিপরীতমুখী হয়ে যায়; কিন্তু ক্ষেব্র-প্যটার্ন বা বিন্যাস একই থাকে। তারটিকে 
কুন্ডলী পাকিয়ে সলিনয়েড তৈরি করে চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাব্য বাড়ানো যায়। 


২২,২। সলিনয়েড 


901071010 


সলিনয়েড হল কাছাকাছি বা ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলো পেচযুক্ত 
জন্বা বেলনাকার কয়েল বা তারকুণ্ডলী। একটি লম্ঘা অস্তরিত 


পরিবাহক তারকে স্প্রি-এর মতো বহুপাকে ঘনসন্নিবিউ 
করে সাজালে বা কয়েল তৈরি করলে সঙ্গিনয়েড তৈরি হয়। 
অন্তরিত বেলনাকার চোঙ্ের উপর তার পেঁচিয়ে সলিনয়েড 
তৈরি করা যেতে পারে। তারের প্রতিটি পাক বেদনের অক্ষের 
সাথে লম্বভাবে থাকে। (চিত্র : ২২.২) 


২৮৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সঙিনয়েড দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালালে সগগিনয়েডের প্রতিটি পেঁচ একটি একক কয়েল হিসাবে কাঁজ করে এবং চিত্রের মতো 

চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও পেঁচগুলো একত্রে ষে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে, তা কোনো দণ্ড চুম্বকের চারদিকের 

চৌম্বকক্ষেত্রের সদৃূশ। কয়েলটি এমনভাবে আচরণ করে যেন এর একক্রান্তে উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি 

হয়েছে। কোনো সপিনয়েডের বলরেখার প্রকৃতি ঠিক একটি দষ্টচুম্বকের বলরেখার মতো। দক্টুম্বকের মতোই 

সঙলিনয়েডের দুই প্রান্ত দুই বিপরীত চৌম্বক মেরুর মতো 

আচরণ করে। সলিনয়েডের যে প্রান্তের দিকে তড়িত্প্রবাহ ঘড়ির 

কাটার দিকে ঘোরে বলে মনে হয় সেই প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর 

সৃষ্টি হয় আর যে প্রান্তে ভড়িখপ্রবাহ ঘড়ির কাটার বিপরীত 

দিকে ঘোরে বলে মনে হয় সেই প্রান্তে উত্তর মেুর সৃষ্টি হয়। 

যখন কোনো চুম্বক শলাকাকে সল্িনয়েডের 4 প্রান্তে আনা 

হয়, শলাকার দক্ষিণমেরু এর দিকে আকৃষ্ট হয়, শলাকাকে 

অপরপ্রান্তে (3 প্রান্তে) আনা হলে এর উত্তর মেনু 3 প্রান্তের 

০০১৮০৮৮৯৯৮০ চিত : ২২,৩ 
১৮১০-৬-০ 

এবং বলরেখাগুলোর অতিমুখ বিপরীতমুখী হয়। 


২২-২-১। সঙ্গিনয়েভসৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য 
ছাা6571911 01119010966 8610 0702 10 &। 901871100 
সলিনয়েডের কোনো বিন্দুর ওপর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য দুইটি বিবয়ের ওপর নির্ভর করে : 
১। ভড়িত্প্রবাহের মান : সলিনয়েডে প্রবাহের মান বৃদ্ধি করলে এর চৌম্বকক্ষেব্রের প্রাবন্য বৃদ্ধি পায়। 
নি নরক ন রা গার বররন 
পায়। 


২২.২,২। সঙ্গিনয়েডের তিতরকার বস্তুকে চুক্ঘকায়িতকরণ : তাড়িজৃদ্যক। 

778506125(8018 01 8 1900 2789106 81901671080 : 1710000008917710 
আমরা জানি যে, সলিনয়েছের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে অধিকাংশ বলরেখা কয়েলের কেন্দ্রে ঘনীভূত হয় এফং 
সঙগিনয়েডের চৌম্বকক্ষেত্র দন্ড চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্রের মতো হয়। সলিনয়েডের ভিতর কোনো লোহার দন্ড বা পেরেক 
ছুকিয়ে সঙগিনয়েডে তড়িতপ্রবাহ চালালে দস্ড বা পেরেকটি দুম্ঘকে পরিণত হয়। তখন দস্ড বা পেরেককে বলা হয় 
তাড়িতচুম্বক। ভড়িৎপ্রবাহ বণ্ধ করলে দণ্ড বাঁ পেরেক আর চুম্বক থাকে না। ভড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে 
তাড়িতচুম্বকের মেরু বিপরীত হয়ে যায়। 


২২.৩। ভাড়িতচুম্বকের প্রাবল্যের বৃদ্ধি 
0676896 01 17166719165 01 চ:160670700907061 
আমরা ছানি যে, তড়িত্বাহী সলিনয়েডেন্র ভিতর কোনো লোহার 
দণ্ড বা পেরেক ঢুকালে ভা চুম্বকে পরিণত হয়। আরো একটি 
লক্ষণীয় ব্যাপার হল লোহার দণ্ড বা পেরেক শুধু চুম্বকেই পরিণত 
হয় না, সঙিনয়েডের নিজের যে চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে তাকেও 
শক্তিশালী বা প্রবল করে। এর কারণ কী? |_৮৫ 


এর কারণ হল, দণ্ড পেরেকটি যখন ভাড়িতদুম্বকে পরিণত হয়, ভাড়িত দুম্যক 
তখন এটি ভার নিজের চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে 
সপিনয়েডের চৌম্বকক্ষেত্র ও পেরেকের চৌম্বকক্ষেত্র মিলে 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৮৫ 


সলিনয়েড থেকে বেশি চৌম্বকক্ষেত্র পাওয়া যায়। ভড়িতপ্রবাহ 
চলাকালীন এটি বেশ শ্তিশালী চুম্যকে পরিণত হয়। তাড়িত 
ছুম্ঘকের প্রাবল্য নিম্লোত্তভাবে বাড়ানো যায়। 


_ সলিনয়েডের তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বাড়িয়ে। 
_ সল্গিনয়েডের পাক বা গেঁচের সব্যা বৃদ্ধি করে। 


- লোহার দণ্ড বা পেরেককে [0-অক্ষরের মতো বীকিয়ে মেরু 
দুইটিকে আরও কাছাকাছি এনে। 


২২.৪। তাড়িতচৌম্ঘক আবেশ 


[1০০00771916180 27100008017 


ওয়েরস্টেডের তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা চিস্তা করতে থাকেন চৌম্বকক্ষেত্র থেকে ভড়িৎ 
প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় কি- না? ইন্জ্যান্ডে মাইকেল ফ্যারাডে, আমেরিকায় জোসেফ হেনরি এবং রাশিয়াতে এইচ. এফ. 
ই. লেনজ এ বিষয়ে কাজ শুর করেন এবং তিনজনই পৃথক পৃথকভাবে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডে 
তার পরীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রথম প্রকাশ করেন, তাই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে তাড়িতচৌম্বক আবেশের আবিষকর্তা হিসাবে 
খ্যাতি লাভ করেন। আসলে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বর্ণনার আগে আমরা দুইটি পরীক্ষার কথা বলব যা ফ্যারাডে 
করেছিলেন। এ দুটো পরীক্ষা ফ্যারাডের পরীক্ষা নামে খ্যাত। 


পরীক্ষা-১ : কার্ড বোর্ডের একটি চোষ্চের গায়ে অস্তরিত তার পেঁচিয়ে তারের দুই প্রান্তে একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার 
যুন্ত করা হয়। এখন একটি দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুতে দ্রুত চোষ্ঠের ভিতর আনা-_নেওয়া করলে গ্যালভানোমিটারের 
কাটার বিক্ষেপ ঘটবে। চুম্বক প্রবেশ করানোর সময় গ্যালভানোমিটারের কাটার বিক্ষেপ যে দিকে ঘটবে চুম্বককে বের 
করানোর সময় বিক্ষেপ ঘটবে তার বিপরীত দিকে। 


ছুম্বকটিকে স্থির রেখে এবার যদি গ্যালভানোমিটারসহ কুগলীটিকে চুম্ঘকের দিকে দ্রুত নেওয়া হয় তাহলেও 
গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। কুন্ডলীটিকে চুম্বক থেকে দূরে সরিয়ে নিলে বিক্ষেপ বিপরীত দিকে দেখা 
যাবে। 


পরীক্ষা-২ : অস্তরিত তামার তারের দুটি বন্ধ কুন্ডলী নেওয়া হয়। প্রথম কুন্ডলীতে শুধু একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার 
সংযুন্ত। দ্বিতীয় কুডলীতে একটি তড়িচ্চালক শক্তির উত্স, একটি পরিবর্তনশীল রোধ ও একটি টেপা চাবি সংযুক্ত [চিত্র 
২২-৫]। যে কুস্ডলীতে তড়িচ্চালক শত্তির উৎস সংযুক্ত তাকে মুখ্য কৃ্ডলী বলে। আর যে কুম্ডলীতে গ্যালভানোমিটার সবুক্ত 
সেটি গৌণ কুন্লী। মুখ্য কৃন্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ চালালে গৌণ কুন্ডলীর গ্যাভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যায়। আবার 
ভড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করার সময়ও গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যায়। তবে এবার বিক্ষেপ বিপরীত দিকে হয়। 


২৮৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


মুখ্য কুন্তলীর তড়িৎপ্রবাহ ক্রমাগত পরিবর্তন করতে থাকলে গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যাবে। এ ক্ষেত্রে তড়িতপ্রবাহ 
বৃদ্ধির সময় বিক্ষেপ যেদিকে হবে ভড়িতপ্রবাহ ত্রাসের সময় বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে হবে। 


মুখ্য কুস্ডলীর তড়িতপ্রবাহ স্থির রেখে যদি কুন্ডলীঘয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা হয় তাহলেও গ্যালতানোমিটারে 
ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। দূরত্ব বৃদ্ধি করলে বিক্ষেপ যেদিকে হবে, দুরত্ব হাস করলে বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে 
হবে। 


উপরের পরীক্ষা থেকে নিম্নোন্ত বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ বর্তনীতে ভড়িচ্চালক শক্তি তথা 
ভড়িতপ্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই তড়িচ্চালক শক্তিকে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শত্তি এবং প্রবাহকে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ 
বলে। 

চুম্বক ও কুপ্লীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি বন্ধ হয়ে গেলে গ্যালভানোমিটারে শুন্য বিক্ষেপ দেখা যায়। আপেক্ষিক গতি 
যত বেশি হয় বিক্ষেপের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায়, চুম্বক ও কুষডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি 
যতক্ষণ থাকে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহও ততক্ষণ স্থায়ী হয় এবং এর মান আপেক্ষিক গতির মানের ওপর নির্ভর করে। 


চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করলে আবিষ্ট ভড়িৎপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। চুম্বকের মেবু শত্তি বৃদ্ধি করলে আবিষ্ট 
তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। 

সুতরাং কোনো তার বা তার কুন্ডলীর কাছে আমরা যদি কোনো চুম্বককে নাড়াচাড়া করি, বা আনা-নেওয়া করি বা 
কোনো চুম্বকের নিকট কোনো তার কুশুলীকে আনা-নেওয়া করি তাহলে তার কুন্ডলীতে তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে 
তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। কোনো তড়িতবাহী তার বা বর্তনীর নিকট কোনো তার কুষ্ঠলী আনা-নেওয়া করলেও তার 
কুডলীতে তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, একটি গতিশীল 
চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি সংবন্ধ বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক শক্তি ও তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন 
হওয়ার পদ্ধতিকে তাড়িতচৌম্ঘক আবেশ বলে। মুখ্য কুষ্ডলীতে প্রবাহের সূচনা ও সমাপ্তির সময়ে গৌশ কুম্ডলীতে 
আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ দেখা যায়। মুখ্য কুক্ডলীতে ভড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন হলেও গৌণ কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ জাবিষ্ট হয়। 
দ্বিতীয় পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, দুইটি কুন্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ বজায় থাকে গৌণ কুণ্ডলীতে আবিষ্ট 
তড়িৎপ্রবাহও ততক্ষণ স্থায়ী হয়। 


২২.৫। ভড়িৎ প্রবাহবাহী তারের ওপর চুম্ঘকের প্রভাব 
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আমরা জানি যে, তড়িৎবাহী তার নিজস্ব একটি 
চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। শক্তিশালী চুম্বকের বিপরীত 
মেবুদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্ঘকক্ষেত্র এবং ভড়িত্বাহী তারের 
চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিকিয়া ঘটে। ফলে চিত্রে 
প্রদর্শিত পরিস্থিতিতে তারটি উপরের দিকে লাফিয়ে ওঠে। 
তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে নিচের দিকে নামে । এর 
ফলে বোবা যায় যে, একটি বল তারের ওপর কাজ করছে। 


২২.৬। বৈদ্যুতিক মোটর নিম্ন ভোল্টেজ তড়িৎ উৎস 
16017017060 চিন্র : ২২৬ 


তড়িত্বাহী তারের ওপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে 
তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর। 
যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শত্তিকে যাক্ত্রিক শত্তিতে রূপান্তরিত করে 
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তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে। তড়িৎ মোটর দুই 

প্রকারের; যথা 

(কে) ডি. সি. মোটর 

(খ) এ. সি. মোটর 

নিচে একটি ডি. সি. মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালি আলোচনা করা 

হল। 

চিত্র ২২.৭ এ একটি ডি. সি. মোটরের গঠন দেখানো হয়েছে। 

এতে থাকে_ 

১, ক্ষেত্র চুম্বক : [)-আকৃতির একটি স্থায়ী বা তাড়িতচুম্বক এই 
যন্ত্রের ক্ষেত্র চুম্বকের কাজ করে। 

২. জর্েচার : কাচা লোহার মজ্জার উপর অস্তরিত তামার তার 
জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়। আর্সেচার মূলত একটি 
আয়তকার কুন্ডলী বা কয়েল। সরল চিত্র অঙ্কনের কারণে 
চিত্রে লোহার মজ্জা দেখানো সম্ভব হল না। 

৩. কমুটেটর : শত্ত তামার কতকগুলো খন্ড অদ্রের পাতের ছারা পরস্পর থেকে অন্তরিত করে কমুটেটর তৈরি করা হয়। 

৪, ব্রীস : কার্বন অথবা তামা দ্বারা ব্রাস তৈরি করা হয়। 

আর্েচারের কুষ্ডলীর দুই প্রান্ত কমুটেটরের দুই পাতে সতুক্ত থাকে। ব্রাসের মাধ্যমে কমুটেটরের সাথে বহিঃবর্তনী 

সতুক্তু। বহিঃবর্তনীতে একটি তড়িচ্চালক বলের উৎস ও পরিবর্তনশীল রোধ বা রিউস্ট্যাট থাকে। 

ক্রিয়া : বহিঃবর্তনী থেকে আর্মেচার কুষ্ডলীর মধ্য দিয়ে ০৫১৪ অভিমুখে তড়িৎ প্রবাহিত হলে কুন্ডলী ঘুরতে শুরু করে। 

দুইটি বিপরীত মুখী চৌম্বক বলের ক্রিয়ায় কৃম্ডলীতে ঘৃর্ণন উৎপন্ন হয়। ঘৃর্ণনের অভিমুখ ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম 

থেকে পাওয়া যায়। কুডলীতে তড়িৎ প্রবাহ বাড়ালে ঘূর্ণনের বেগও বৃদ্ধি পায়। 


যখন কৃষ্ডলীটি স্বরে তখন এতে অল্প পরিমাণ তড়িচ্চালক শত্তি আবিষ্ট হয়। এই সময় কুষ্ডলীটি এ চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরে 
চৌম্বক বলরেখার সাথে নিজেকে স্থাপিত করতে চায়। কুন্তলীর ঘৃর্ণনের সাথে সাথে কমুর্টেটরও ঘুরে। কুম্তলীর তল 
যখন উল্লম্ঘ অবস্থায় আসে তখন গতি জড়তার জন্য কুন্ডলীটি একই দিকে আরো একটু এগিয়ে যায়। 


কুম্ডণীর এ অবস্থায় ব্রাস ও কমুটেটর অংশের মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয় ফলে কুন্ডলীতে তড়িৎ্প্রবাহ 81১00 অভিমুখে 
ক্রিয়া করে এবং কুণ্ডলীকে একই দিকে আরো ঘুরিয়ে দেয়। 


বৈদ্যুতিক মোটরে তড়িৎ শত্তিকে যাক্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। বিটি নি দিিলি 
ক্ষেত্রের প্রাবন্য বাড়াতে হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য নিম্নোন্তভাবে বাড়ানো যায় 


১. কারেন্ট বা তড়িত্প্রবাহ বৃদ্ধি করে 

২. আর্মেচারে পাক সংখ্যা বৃদ্ধি করে 

৩. অধিকতর শত্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করে 
৪. কয়েলের দৈর্ঘ্য ও বেধ বাড়িয়ে 


ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করা হয় তা এই নীতিতে কাজ করে। কিন্তু এদের ক্ষমতা ও ঘোরার 
মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য এতে অতিরি্ত উপাতশ যোগ করতে হয়। একমাত্র একটি কয়েল বা কুণ্লীর পরিবর্তে 
অনেকগুলো কয়েল বা কুণ্তলী তৈরি করা হয় এবং কেন্দ্রীয় অক্ষের চারদিকে তাদেরকে বৃত্তাকারে সাজানো হয়। 
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এদের প্রত্যেকটিকে তার নিজ নিজ কমুর্টেটরের সাথে সত্যুক্ত করা হুয়। এটি নিরবচ্ছিন্ন ও মসৃণতাবে দ্বুরতে 
সহায়তা প্রদান করে। 


ব্যবহার : বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিল ইত্যাদিতে তড়িৎ মোটর ব্যবহৃত হয়। 


২২.এ। জেনারেটর বা ভারনামো 
(61067800701 70200 


যে তড়িত্যস্রে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎশত্তিতে রুপান্তরিত করা হয় তাকে জেনারেটর বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের ওপর 
তিন্তি করে এই যন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। জেনারেটরও দু প্রকার হতে পারে। যথা _ 


১। এ. সি. ছ্েনারেটর বা এ. সি. ডায়নামো 
২। ডি. সি. জেনারেটর বা ডি. সি. ভায়নামো। 
এসি জেনারেটর অধিক প্রচলিত বিধায় এর সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল ; 


গঠন : এতে একটি ছুষ্বক "9 থাকে। একে ক্ষেত্র চুম্বক বলে। 
চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কীচা লোহার পাতের উপর একটি তারের 
আয়তাকারে কুগ্ডলী চিত্র &) থাকে। কীচা লোহার পাতটিকে আর্সেচার 
বলে। আর্সেচারটিকে চুম্যকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যাস্জিক উপায়ে 
সম-ছ্ুতিতে ঘুরানো হয়। আয়তাকার কুক্ডলীর দুই প্রান্ত দুইটি দ্রিপ রিং 
এর সাথে সন্ত থাকে। টিপ রিং দুইটি আর্মেচারের সাথে একই অক্ষ চিত্র: ২২.৮ 
ব্রাবর ঘুরতে পারে। দুটি কার্ধন নির্মিত ব্রাস এমনভাবে স্থাপন করা হয় 

যেন তারা যখন আর্সেচার ঘুরতে থাকে তখন স্টপ রিং দুইটিকে স্পর্শ করে 

থাকে। ব্রাস দুটির সাথে বহিঃবর্তনী রোধ [২ সংযুক্ত থাকে। 


ক্রিয়া : যখন আর্মেচারটিকে দ্বুরানো হয় তখন আর্মেচার কুষ্ডলী চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাপুলোকে ছেদ করে এবং তাড়িত 
চৌম্ঘক আবেশের নিয়মানুযায়ী কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। এখন কুন্ঠনীটির দুই প্রান্ত বহিঃবর্তনীর সাথে 
সতঘুক্ত থাকায় বর্তনীতে পর্বাবৃ্ত ভড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। জাবিষ্ট তড়িগ্প্রবাহের মান প্রধানত চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য 
ও ঘূর্ণন বেগের ওপর নির্ভর করে। কুগুলীর একবার ঘূর্ণনের মধ্যে আবিষ্ট ভড়িৎপ্রবাহের অভিমুখও একবার পরিবর্তিত 
হয়। এভাবে যাক্জ্িক শত্তি থেকে পরিবর্তী প্রবাহ উৎপন্ন হয়। 


২২.৮। বুপান্তরক বা ট্রান্সফরমার 

'02910)0] 
একটি কুন্ডলী বা কয়েলে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করে অন্য কয়েলে আবিক্ট তড়িচ্চালক শস্তি বা তড়িৎ উৎপাদনের 
পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্ররাস রয়েছে ট্রান্সকর্মারে। 
যে ষক্পের সাহায্যে পর্যাবৃন্ত উচ্চ বিভবকে নিয্ন বিভবে বা নিম বিতবকে উচ্চ বিভবে রুপান্তরিত করা যায় ভাকে বৃপান্তরক 
বা ট্রাঙ্গফর্মার বলে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের ওপর তিন্তি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। ট্রালফর্সার সাধারণত দুই 
প্রকারের হয় । যথা_ 
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১. উচ্চধাগী বা আরোহী বা স্টেপ জগ ট্রালফর্মার (96০1) 01) 15:91791077807) ও ২. নিম্নধাপী বা অবরোহী বা স্টেপ 
ডাউন ট্রান্দকর্মার (96০1) 00] 1800900171761)। 

যে ট্রান্সফরমার অল্প বিভরের অধিক ভড়িতপ্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে উচ্চধাপী বা 
আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার বলে। আর যে ট্রান্সফর্সার অধিক বিভবের অল্প ভড়িতপ্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক 
ভড়িতপ্রবাহে রুপান্তরিত করে তাকে নিম্নধা্পী অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার বলে। 

গঠন : একটি কাচা লোহার আয়তাকার মজ্জা বা কোর-এর বিপরীত বাহুতে অন্তরিত তার পেঁচিয়ে ট্রান্সফর্মার তৈরি করা 
হয়। [চিত্র ২২.৯]। কোরের যে বাহুর কুডলীতে পরিবর্তী প্রবাহ বা বিভব প্রয়োগ করা হয় তাকে মুখ্য কুষ্ডলী বলে। আর 
যে কুণ্ডলীতে পরিবর্তী বিভব আবিষ্ট হয় তাকে গৌণ কুন্তলী বলে। 


উচ্চধাগী ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কু্ডলীর চেয়ে গৌণ কুন্ডলীতে পাক সংখ্যা বেশি থাকে। আর নিম্নধাগী ট্রান্সফর্মারে মুখ্য 
কুন্ডলীর চেয়ে গৌণ কুভলীর পাক সংখ্যা কম থাকে। 


ধরা যাক 7 গেঁচ বিশিষ্ট মুখ্য কুষ্লীতে [3 পরিবতী বিভব প্রয়োগ করার ফলে এই কুষ্ডলীতে ]) প্রবাহ পাওয়া গেল। 
এই প্রবাহ মজ্জাটিকে চুম্বকিত করে চৌম্বক বলরেখা উৎপন্ন করে যা মুখ্য কু্ডলীতে একটি আবিষ্ট তড়িচ্চালক শস্তি 
উৎপন্ন করে। চৌম্বক বলরেখার যদি কোনো ক্ষরণ না হয় তাহলে গৌণ কুষ্তলীর প্রতি পাকেও একই সংখ্যক বলরেখা 
সংযুক্ত হবে। ফলে গৌণ কুডলীতেও তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হবে। গৌণ কুন্ডলীর পাক সংখ্যা 173 এবং গৌশ কুন্ভলীতে 
আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি 73 হলে, 

জু. হিরা, 42242 চারে 2 555 ৮5 বহুত এল ৪৯২৩] 


অর্থাৎ কুউলীঘয়ের তড়িালক শক্তি এদের পাক সংখ্যার সমানুপাতিক। 
যখন 19 ৯ 1০, তখন ট্রালফর্ারটি উচ্চধাপী এবং যখন 1 € 10, তখন ট্রালফর্মারটি নিষ্নধাপী ট্রা্সফর্মার। কোনো 
ক্ষমতার অপচয় না ঘটলে মুখ্য কয়েলে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা গৌণ কয়েলে সরবরাহ হবে। 


সুতরাং 
মুখ্য কয়েলের তোন্টেজ » মুখ্য কয়েলের তড়িৎপ্রবাহ - গৌণ কয়েলের ভোল্টেজ » গৌণ কয়েলের তড়িতপ্রবাহ 
অর্থাৎ [30০ চা, 

] 
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শি 1 রি 
এর অর্থ এই যে, কোনো ট্রান্সফরমার যে হারে তোল্টেজ কমায় ঠিক সে হারে তড়িৎপ্রবাহ বৃদ্ধি করে যাতে ক্ষমতার 
পরিমাণ সমান বা ধুব থাকে। 


সুতরাংঘ্রান্সফর্মার ভোন্টেজ ও তড়িত্প্রবাহ উভয়কেই রুপান্তর করে। 
ফর্মা-৩৭, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ঈম 


২৯০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


দুরদূরান্তে ড়িৎ প্রেরণের জন্য আরোহী বা উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়। নিম্নধাপী বা অবরোহী ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত 
ঘড়ি, ওয়াকম্যান ইত্যাদিতে । 


উদাহরণ : ২২.১। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কু্ডলীতে ভোল্টেজ 5৬ এবং প্রবাহ 34১ | গৌণ কুন্ডলীর ভোল্টেজ 10 ৬ 
হলে, গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ নির্ণয় কর। 


সমাধান : 

রি টন রা চ-5৬ 
উট গৌণ কুুলীর ভোল্টেজ, 09 - 10৬ 
বর এ মুখ্য কুলীর প্রবাহ, [0 - 3 &. 

উঃ 1.5 48. গৌণ কুলীর প্রবাহ, $-? 


উদাহরণ : ২২.২। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুডলীর পাক সংখ্যা 30, ভোল্টেজ 210 ৬।| এর গৌণ কুণ্তলীর পাক 
সংখ্যা 100 হলে ভোল্টেজ কত? 


সমাধান : 
756 এখানে, 

? ভি: মুখ্য কুডলীর পাক সংখ্যা 30 
নি মুখ্য কৃডলীর ভোল্টেজ, 0 210৬ 
» 257 20 

৪7 

টি 

80-2177557 গৌণ কুগ্লীর পাক সংখ্যা, 1 100 
30 গৌণ কুলীর ভোল্টেজ, [29 -? 


উ: 700৬, 


উদাহরণ : ২২.৩। একটি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুষ্ডলীর পাক সংখ্যা 15 এবং গৌণ কু্ডলীর পাক সংখ্যা 90, মুখ্য কুণ্ডলীর 
ভড়িতপ্রবাহ 5 4. হলে গৌণ কুম্ডলীর প্রবাহ কতঃ 


সমাধান : 
আমরা জানি, রানে 
তির মুখ্য কুডলীর পাক সংখ্যা 015 
যে 
বা, ৮1 গৌণ কুণলীর পাক সংখ্যা 7 - 90 
্ 
5 টি 
টু [--*54--7-4-0834 ুখয কুঁডলীর প্রবাহ, [৮ - 54 


উঃ 0:83 2. গৌণ কুঙলীর প্রবাহ, 1$ -? 
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২২. ৯। দূর-দুরান্ডে তড়িৎ প্রেরণ 
'1871570155200 01 61606710165 ৪ 10710 015687108 

আমরা জানি পাওয়ার স্টেশন বা ঘড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তড়িৎ উৎপাদন করা হয়। এই তড়িৎ উৎপাদন করা হয় পানির 
বিশ্ুর শস্তিকে ব্যবহার করে বা বিভিন্ন জ্বালানি (যেমন তেল, গ্যাস বা কয়লা) পুড়িয়ে উৎপাদিত তাপ শ্তি ব্যবহার করে। 
উৎপাদিত তড়িৎ দূরদূরান্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবন্থৃত হয়, তাই তড়িথকে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে একটি প্রেরণ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে সারা দেশে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থায় পাওয়ার স্টেশনগুলো পরস্পরের সাথে সহযুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থার নাম 
জাতীয় গ্রিড। তড়িৎ প্রেরণ করা হয় তারের মাধ্যমে । এ তার উঁচু টাওয়ারের মাধ্যমে টানানো থাকে। তোমরা আমাদের 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের টাওয়ার (চিত্র ২২.১০) দেখে থাকবে। এসব তারে অনেক উচ্চ ভোন্টেজের তড়িৎ থাকে। 
কিন্তু তড়িৎপ্রবাহের মান থাকে কম। এসব তারে ২৭৫০০০ থেকে ৪,০০,০০০ ৬ পর্যন্ত তড়িৎ থাকে। পাওয়ার স্টেশন 
থেকে তড়িতকে ২৫,০০০ ৬ পাঠানো হয় এবং তড়িত্প্রবাহের মান থাকে ২০০০০ আ্যাম্পিয়ার। এই ভোন্টেজকে একটি 
বিরাট আরোহী (স্টেপ আগ) ট্রানসফর্মীরের সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। তখন ভোন্টেজের মান হতে পারে ২৭৫,০০০ থেকে 
৪০০,০০০ ৬ | এই জন্য ভড়িৎপ্রবাহ (তড়িৎ কারেন্ট) কে অনেক কমিয়ে ফেলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ৪০,০০০ ৬ 
২০০০ 4 থেকে কমিয়ে ১২৫ 4 করা হয়। প্রেরক তারে যে রোধ থাকে তা খুবই সামান্য কিন্তু এই রোধ তাৎপর্যপূর্ণ । 
তারের ভিতর দিয়ে যত বেশি তড়িৎপ্রবাহ চলে, ততই এটি উত্তস্ত হতে থাকে। এই তাপশস্তি পারিপার্থিক বায়ুতে ছড়িয়ে 
পড়ে। তাপশত্তির উৎপাদনে তড়িৎ ব্যয় হয় এবং অপচয় ঘটে। এছাড়া তার যত বেশি উত্তপ্ত হয় এর রোধও বাড়তে থাকে। 
সুতরাং ৬ বাড়ালে এবং তড়িৎপ্রবাহের মান কমালে শত্তি বা ক্ষমতার অপচয় কম হয়। 


275,000 ঈ 
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শহর ডিও 
0 বাড়ি ঘর 
চিত্র : ২১১০ টি 


উচ্চ ভোন্টেজের এবং কম মানের তড়িপ্রবাহ গ্রাহকের ব্যবহার উপযোগী নয়, তাই এই ভোন্টেজ আবার অনেকগুলো 
অবরোহী বা নিম্নধাপী ট্রাসফর্মারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এতে ভোল্টেজ কমে যায় এবং ভড়িৎপ্রবাহের মান বৃদ্ধি 
পায়। ফলে এই তড়িৎ গ্রাহক ব্যবহারের উপযোগী হয়। বাংলাদেশে এই উচ্চ ভোন্টেজকে কমিয়ে ২২০ ৬ নিয়ে আসা হয়। 


বন্ুনির্বানি প্রশ্ন 


১। ড়িৎ মোটরের ক্ষেত্রে_ 
ক. তাপ শত্তি তড়িৎ শত্তিতে রুপান্তরিত হয় খ, তাপ শ্তি যান্ত্রিক শত্তিতে রূপান্তরিত হয় 
গ. তড়িৎ শত্তি যাস্ত্রিক শস্তিতে রুপান্তরিত হয় ঘ. যাস্ত্রিক শত্তি তড়িৎ শত্তিতে রুপান্তরিত হয় 


২৯২ 


২। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


অধিক দূরত্বে তড়িৎ প্রেরণের সময় ভোল্টেজ বাড়ানো হয় এবং তড়িত্প্রবাহ কমানো হয় যেন_ 
1. তড়িৎ অতিদ্বুত গন্তব্যে পৌছায় 

1. তাপ শত্তি উৎপাদনে তড়িতের অপচয় কম হয় 

111. প্রেরক তার অধিক তড়িৎ বহন করে 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক. 1 খ, 1 
গন 1911 ঘ.দর 11111 


একটি ট্রান্সফরমারে প্রাথমিক কয়েলের পাক সংখ্যা 100 এটি 220 ৬ এসিকে 117৬ এসিতে রূপান্তর করে। উপরের 
তথ্য থেকে ৩ ও ৪ নৎ প্রশ্নের উত্তর দাও : 


৩। 


বর্ণিত ট্রান্সফরমারের গৌণ কুম্ডলীর পাকসংখ্যা- 
1, ১০০ এর চেয়ে বেশি 

11, ১০০ এর চেয়ে কম 

111. ১০০ এর সমান হবে 


নিচের কোনটি সঠিক 

ক. খ, 11 

গর 1 1ও111 
৪। গৌণ কুগ্ডলীর পাক সংখ্যা কত? 

ক. 4500 4800 

গ. 5000 5500 
সৃজনশীল প্রশ্ন 


সুমন বাসায় 220 বিদ্যুৎ লাইন ব্যবহার করে রেডিও চালায়। একদিন তার পরিবারের সব সদস্য বিবিসির সংবাদ 
শোনার জন্য বসেছিল। এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। এ সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে মিটানোর জন্য 1.5৬ এর চারটি 
ব্যাটারি ব্যবহার করে সংবাদ শোনে । এতে রেডিওতে 0.5 বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। 


ক. “৬” চিহুটির অর্থ কী? 

খ. রেডিওতে ব্যাটারির সংযোগ ব্যাখ্যা কর। 

গ. ব্যাটারির বর্তনীর মোট রোধ কত? 

ঘ. 220৬ এর পরিবর্তে 1.5৬ এর চারটি ব্যাটারির সাহায্যে কীভাবে রেডিওটি চলে ব্যাখ্যা কর। 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
ইলেকট্রনিকস 


[181011২0105 


আমাদের বাসগৃহে ফ্যাক্টরিতে বা কল কারখানায়, অফিসে, ব্যাংক ও হাসপাতালে ইলেকট্রনিকসের ব্যবহার ক্রমেই 
বেড়ে চলছে। অর্ধপরিবাহী কৌশল (৪৬10০) বা ডিভাইস যেমন ট্রানজিস্টর, সমন্বিত বর্তনী বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট 
€111095850 ০1001) বা চিপ্স এর বিকাশ অন্যান্য জিনিসের সাথে আমাদের উপহার দিয়েছে পকেট ক্যালকুলেটর । 
এই ক্যালকুলেটরের মধ্যে থাকে ঘড়ি ও বাদ্যযন্ত্র। এছাড়া এই চিপসের কল্যাণে সম্ভব হয়েছে রোবট, 
মাইক্োকম্পিউটার, টিভি গেইমস, শিক্ষণকল, বানান লেখা ও গণিত শেখা ও শেখানোর যন্ত্র | এমনকি কোনো ব্যস্তির 
স্বাক্ষর চেনা বা শনান্তকরণের যন্ত্র তৈরি করা সন্তব হয়েছে চিপস আসার ফলে। 


এই অধ্যায়ে অর্ধপরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ভায়োড, ট্রানজিস্টর, তড়িৎ চুম্বক শস্তি ও তরঙ্ঞা, রেডিও, টেলিভিশন, রাডার, 
কম্পিউটার, ইত্যাদির গুরুত্ব ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 


২৩.১। অর্ধপরিবাহী 


১671710078011007-5 


আমরা এ পর্যন্ত পরিবাহক ও অপরিবাহক বস্তুর কথা জেনেছি। যেসব বস্তুর ভিতর তড়িৎ আধান (এবং তাপও) সহজে 
চলাচল করতে পারে তাদের বলা হয় পরিবাহক (০0100001) এবং যেসব বস্তুর ভিতর দিয়ে তড়িৎ আধান চলাচল 
করতে বা পরিবাহিত হতে পারে না তাদের বলা হয় অস্তরক (17501801)। সাধারণত ধাতব পদার্থ তড়িৎ সুপরিবাহক 
হয়। এ রকম ধাতব পদার্থ হল তামা, রুপা, আ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। পরিবাহকের আপেক্ষিক রোধ কম প্রায় 10-802যা) | 
পরিবাহকে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এ জন্য পরিবাহকের দুইপ্রান্তে সামান্য বিভবান্তর ঘটলেই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো 
তড়িতপ্রবাহের সৃষ্টি করে। অন্তরকের আপেক্ষিক রোধ বেশি, প্রায় 1011021). ক্রমের। এতে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। 
তাই সাধারণ তাপমাত্রায় এর ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ ঘটে না। 


অর্ধপরিবাহী বস্তু হল সেই বস্তু যার পরিবাহকত্ব অন্তরকের চেয়ে বেশি কিন্তু পরিবাহকের তুলনায় কম। তড়িৎপ্রবাহের 
জন্য পরিবাহী পদার্থটি সবোন্তম। কিন্তু তড়িত্প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহী পদার্থের ভূমিকা অধিকতর গুরুতুপূর্ণ। 
সাধারণত অর্ধপরিবাহী বস্তু হল কঠিন পদার্থ তবে কিছু তরল পদার্থও রয়েছে যারা অর্ধপরিবাহী। যেসব অর্ধপরিবাহী 
বস্তু সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে রয়েছে সিলিকন, জার্মেনিয়াম, গ্যালিয়াম, আর্সেনাইড, ইনডিয়াম, 
ত্যান্টিমোনাইড এবং ক্যাডমিয়াম সালফাইড। এদের সকলেই কঠিন পদার্থ। অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ 
10 4৫0. ব্রমের। আমরা জানি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সকল পরিবাহকের আপেক্ষিক রোধ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু 
অর্ধপরিবাহী বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর আপেক্ষিক রোধ কমতে থাকে বা ত্রাস পায়। 
অন্তরকেরও বৈশিষ্ট্য হল অতি উচ্চ তাপমাত্রায় এর আপেক্ষিক রোধ ত্রাস পায় এবং তখন অন্তরক বস্তু অর্ধপরিবাহী 
বস্তুর মতো আচরণ করে। সুতরাং অন্তরক উচ্চ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহী নিম্ন তাপমাত্রার অন্তরক রূপে 
কাজ করে। 

অর্ধপরিবাহীর ইলেকট্রন ধাতুর ইলেকট্রনের চেয়ে বেশি দৃঢ়ভাবে এবং অধাতুর ইলেকট্রনের চেয়ে কম দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ 
থাকে। অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এসব ইলেকট্রন কীগতে থাকে। ফলে এদের বাধন টিলা হয়ে যায় বা মুক্ত 
হয়। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীতে এমন 
কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না যা আধান বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে কিন্তু তাপমাত্রায় তাপীয় উত্তেজনার দরুন 
কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয় তাই কক্ষ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীতে স্বল্প তড়িৎ পরিবাহিত হয়। 


সিলিকনের বহির্খোলকে থাকে চারটি ইলেকট্রন যা চারটি যোজন ইলেকট্টরনরূপে কাজ করে (চিত্র ২৩.১)। সিলিকনের 
সবচেয়ে স্থিত গড়নের জন্য এর চারটি ইলেকট্রন লাভ করা অর্থাৎ ভাগাভাগি বা শেয়ার (911816) করার প্রবণতা থাকে। 


২১৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সুতরাং, বিশৃদ্ধ সিলিকনের পরমাণু এর বহিষ্থ যোজন ইদেকট্রন বিশুদ্ধ সহযোগী অনুবন্ধের ছারা সতঘুক্ত হয়, ফলে 
সিলিকনে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। বিশুদ্ধ সিলিকন তাই উত্তম অস্তরক। সামান্য তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কিছু কিছু 
অনুবন্ধ ভেঙে যায় এবং ইলেকট্রনের গতিশস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, যতক্ষণ না বন্ধন মুক্ত হবার মতো যথেষ্ট শত্তি লাভ 
করে। এসব ইলেকট্রন চলাচলের জন্য মুক্ত থাকে, ফলে ভড়িৎ্প্রবাহের সৃ্চি হয়। 

এছাড়াও, সিলিকনকে আরেকভাবে তড়িৎ পরিবাহী করা যায়। এই কাজটি করা হয় বিশুদ্ধ সিলিকনের সাথে খুব সামান্য 
ভেজাল নিয়ন্ত্রিতভাবে মিশিয়ে। কোনো অর্ধপরিবাহীর ভিতর দিয়ে কী পরিমাণ তড়িৎ পরিবাহিত হবে তা নির্ভর করে এ 
অর্ধপরিবাহী বস্তুতে ভেজালের উপস্থিতির পরিমাণের ওপর। 


২৩,২। [)-টাইপ ও 7-টাইপ অর্ধপরিবাহী 


[৮079০ ৪700 78-65]9০ 9677110071010010 


[)-টাইপ অর্ধপরিবাহী 
সিলিকনে পরিবাহকত্ব বৃদ্ধির একটি উপায় হল এর সাথে নিয়স্ত্রিতভাবে অতি সামান্য খাদ (11097059) যোগ করা। 
একে বলা হয় ডোপায়ন (00112)। ভোপিত মৌলের প্রকৃতি থেকে নির্ধারিত হয় সিলিকন [-টাইপ (ধণাত্মক টাইপ) 


হবে না 7-টাইপ (খণাত্বক টাইপ) হবে। যেসব মৌলের (যেমন আ্যালুমিনিয়াম, বৌরন, গ্যালিয়াম বা ইনডিয়াম) 
বহির্বোলকে তিনটি যোজন (ড৪167০9) ইলেকট্রন থাকে তাদের ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করা হলে সিলিকন 7-টাইপ 
বস্তুতে বা 0-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে পরিণত হয়। 


এ সব পরমাণুর যারা সহযোজী অনুবন্ধে (00816173000) কোনো ইলেকট্রন প্রদান করে না তাদের বলা হয় গ্রাহক 
(4009101) পরমাণু। গ্রাহক পরমাণুর বহির্ধোলকে সাতটি যৌজন ইলেকট্রন থাকে এর খোলকে একটি ইলেকট্রনের 
ঘাটতি থাকে। ফলে “একটা ফাঁকা জায়গা বা হোল (3016) সৃ্ি ৃ 

হয়। সুতরাং, ব্যকম্থাটি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য তৈরি 918 3 

থাকে। এজন্য এ ধরনের কেলাসকে বলা হয় গ্রাহক। হোলটি তে 1 হেল 

একটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হলে পরমাণুটির খোলকের গঠন স্থিত রি থ্াহক পরমাণু 
হয়। ধনাত্মক হোল ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে ফলে ইলেকট্রন (আ্যালুমিশিয়াম, /1) 
সিলিকনের মধ্যে গতিশীল বা চলমান থাকে। এভাবে ইলেকট্রন 
পরমাণু থেকে পরমাণুতে গমন করে। যে ইলেকট্রনটি হোলে চলে 
যায় তা যে পরমাণু থেকে আসে তাতে একটি হোল সৃষ্টি করে। 
সেই হোলকে দখল করার জন্য অন্য একটি ইলেকট্রন আসে। এই 
ইলেকট্রনটিও রেখে আসে আরেকটি হোল। এতে মনে হয় সৃষ্ট 
এই হোল যা ধনাত্মক চার্জের মতন কাজ করে, পদার্থের চিত্র : ২৩.২ টাইপ অর্ধপরিবাহী 
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মধ্যে ইলেকট্রনের গতির বিপরীত দিকে চলছে। এখানে গরিষ্ঠ আধান বাহক 0210: 072750 ০৪10) হল 
হোল। সুতরাং এই ধরনের পদার্থের নাম [-টাইপ অর্ধপরিবাহী। 


লক্ষণীয় যে 7)-টাইপ অধপরিবাহীতে অতি সামান্য, অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষে একটি অণু খাদ হিসাবে মিশাবার ফলে ধনাত্মক 
আধান বহনকারী হোলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। যদি মূল অর্ধপরিবাহীটি সিলিকনের হয় তাহলে বিশুদ্ধ সিলিকনের 
অর্ধপরিবাহীতে আমরা সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও হোল বাহক পাই। এদের উভয়ের সংখ্যাই খুব কম। অর্থাৎ বক্ষ 
তাপমাত্রায় প্রতি সহম্ন কোটি পরমাণুর জন্য আনুমানিক একটি করে ইলেকট্রন ও হোল বাহক সৃতি হয়। কিন্তু ত্রিযোজী 
খাদ- পরমাণুর প্রত্যেকটি একটি করে হোল বাহক সৃষ্টি করে। এর ফলে ?-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে আধান বাহকর্পে 
হোলের সংখ্যা কয়েক সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায়। খেয়াল রাখতে হবে 7-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে মুক্ত ধনাত্বক হোলের সংখ্যা 
বেশি হলেও কেলাসটির নিট আধান শৃন্য। কারণ প্রতিটি মুক্ত ধনাত্মক হোলের জন্য একটি আবদ্ধ ইলেকট্রনও সৃষ্টি 
হচ্ছে যা জাধান বাহকর্পে অংশ নিচ্ছে না। 


ঢ-টাইপ অর্ধপরিবাহী : 

যে সব মৌলের (যেমন ফসফরাস, আর্সেনিক বা ত্যাল্টিমনি) বহির্ধোলকে €টি যোজন ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে সিলিকন 
বা জার্মেনিয়ামের সাথে তেজাল হিসেবে মিশালে তাদের প্রত্যেকটি পরমাণু কেলাসে অতিরিন্তু একটি ইলেকট্রন সরবরাহ 
করে। ফলে সিলিকন 1-টাইপ বস্তুর ধর্ম প্রাপ্ত হয়। চিত্রে যে কেলাসটি দেখানো হয়েছে তাতে প্রতি ত্যাল্টিমনি পরমাণু 
ব্যবস্থাটিকে একটি অতিরিত্ত ইলেক্ট্রন দান করে, এ জন্য একে বলা হয় দাতা পরমাণু (00100: 26071) 

আ্যান্টিমনি ৫টি যোজন ইলেক্রনের মধ্যে ৪টি সিলিকনের 
পরমাণুর সাথে সহযোজী বন্ধন তৈরি করে। পঞ্চমটি 
অনেকটা মুক্ত থাকে এবং কেলাসে ঘোরাফেরা করে, যেমন 
ধাতব পরিবাহকে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাফেরা করে। এই 
ইলেকট্রনকে তাগীয় শত্তি ঘ্বারা সহজেই সরিয়ে নেওয়া যায়। 
?-টাইপ বস্তুকে বলা হয় ইলেকট্রন সমৃদ্ধ বস্তু। ?-টাইপ 
সিলিকন, সেই সিলিকন দিয়ে তৈরি যাতে সমান সংখ্যক মুক্ত 
ইলেকট্রন ও আবন্ধ (9০) ধনাআক আধান যোগ করা 
হয়, যাতে নিট আধান শূন্য হয়। চিত্র : ২২.৩ টাইপ অর্ধপরিবাহী 


অনেকের ধারণা এই ষে, [-টাইপ বতু ধনাআক আধানযুক্ত বস্তু এবং 1-টাইপ বস্তু খণাত্বক আধানযুক্ত বস্তু। এই 
ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 7-টাইপ ও 7-টাইপ উত্তয়ই ধরনের বন্তুই আধান নিরপেক্ষ (19191) | 


২৩.৩। অর্ধপরিবাহী ডায়োড 


৩71100710110607 010085 


0-7 জতশন ডায়োড 

একটি 7)- টাইপ অর্ধপরিবাহী ও একটি 71- টাইপ অর্ধপরিবাহী 
পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে 7) জংশন ডায়োড তৈরি করা 
হয়। এই জংশন ভড়িৎপ্রবাহ একদিকে প্রবাহিত করে বা 
একমুখী করে তাই এর অপর নাম অর্ধপরিবাহী রেকটিফায়ার। চিত্র : ২৩.৪ 7-7 জহশরন ডায়োড 


__ তড়িৎপ্রবাহ 
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00 জশনে 7)- টাইপ ও 1- টাইপ বস্তুর স্তর তৈরি হয়। ফলে বাইরে থেকে কোনো ভোল্টেজ প্রয়োগ না করলে 
তড়িতপ্রবাহ চলে না। 


চিত্র : ২৩. 


[৷ জংশনে যদি কোনো বহিষ্থ ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয় তাহলে ভড়িৎপ্রবাহ ঘটে। ভোল্টেজ যদি 
এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে ব্যাটারি বা সেলের ধনাত্মক প্রান্ত [- টাইপ বস্তুর সাথে এবং খণাত্মক প্রান্ত 1 টাইপ বস্তুর 
সাথে সব্ুত্ত হয় তাহলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত ইলেকট্রনগুলোকে 0 টাইপ বস্তুর দিকে এবং ব্যাটারির খণাত্মক প্রান্ত 
হোলগুলোকে 1- টাইপ বস্তুর দিকে টানবে। ফলে [)_ 0 জংশন ও বহিষ্থ বর্তনীতে তড়িগপ্রবাহ চলবে। এই প্রবাহকে বলা 
হয় সম্মুখী প্রবাহ (07%/0 00170) এই ধরনের সঘযোগকে বলা হয় সম্মুথী বৌক (07%/210 0145)। 

ভোল্টেজ যদি বিপরীত অভিমুখে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যদি 7॥- টাইপ এবং খণাত্মক প্রান্ত যদি 
[- টাইপ বস্তুর সাথে সবুন্ত করা হয় তাহলে 1- টাইপ বস্তুর মুক্ত ইলেকট্রন ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের আকর্ষণের 
ফলে 7- টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে 7)-) জংশন পার হয়ে [3 টাইপ বস্তুতে যেতে পারবে না। 7)- টাইপ বস্তুর 
“হোল”ও 7১- টাইপ বন্তুতেই থেকে যাবে। এতে জন দিয়ে কোন তড়িৎপ্রবাহ চলবে না। এ ধরনের সঘযোগকে বলা 
হয় বিমুখী ঝৌক ৫০ড০199 0183)। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে 1)-0 জংশন শুধু 
ইলেকট্রন এক অভিমুখে প্রবাহের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ এই জংশনে ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ এটি। সুতরাৎ এটি 
রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে। 


২৩:৪। ট্রানজিস্টর 
'ঢ1271519607 

ট্রানজিস্টরের আবিষকার ইলেকট্রনিক্সের জগতে বিপ্লব এনেছে। ১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্টর প্রথম আবিষকৃত হয়। এই ক্ষুদ্র 
অর্ধপরিবাহীটি তড়িৎ সঘকেতকে বিবর্ধন করতে পারে এবং উচ্চ-গতি (71. 59০9৫) সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হতে 
পারে। ট্রানজিস্টর তাই ইলেকট্রনিক সার্কিট বা বর্তনীতে বিবর্ধক ও সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

দুই শ্রেণী অর্ধপরিবাহীর (1- টাইপ ও [- টাইপ) তিনটি দিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এতে একটি [- টাইপের 
কেলাসের উভয় পার্থে একটি করে 1)- টাইপ কেলাস বা 1)- টাইপের কেলাসের উভয় দিকে একটি করে 7- টাইপ কেলাস 
স্যান্ডউইচ করে যথাক্রমে 1)-0-1) বা 7)-17-0 জংশন তৈরি করা হয়। এদেরকে যথাক্রমে 0-)-। ট্রানজিস্টর ও [)-- 
[) ট্রানজিস্টর বলা হয়। 


এরকমভাবে সজ্জিত কেলাসের প্রথমটিকে নিঃসারক (9101697), মাঝেরটিকে গীঠ (৮৪9০) এবং অন্য পাশেরটিকে 
সম্রাহক (০01190607) বলা হয়। সুতরাং ট্রানজিস্টরে দুটি জংশন থাকে-প্রথমটি হল নিঃসারক-পীঠ জংশন, অপরটি 
সংগ্রাহক-পীঠ জংশন। স্বাভাবিক কার্যপ্রণালি (0190181101) অনুযায়ী নিংসারক-পীঠ জংশন সম্মুখী বৌক বিশিষ$ 
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নর 3 তে যে 2 প্র 


শ]চ] [৮17 [চ] 
নিঃসারক পীঠ সগ্রাহক নিঃসারক পীঠ সংগ্রাহক 
নিঃসারক নিঃসারক 

চিত্র ৪ ২৩.৬ 


এবং সংগ্রাহক-পীঠ জংশন বিমুখী ঝৌক বিশিষ্ট । সম্মুখী ঝৌক বা সম্মুখ বায়াস অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বিভব প্রয়োগ করা 
হলে গীঠ দিয়ে শুধু তড়িৎপ্রবাহই চলে তা নয় বরং পীঠ ও সংগ্রাহকের কারেন্ট প্রবাহে বাধাদানকারী প্রভাব (০৮০ 
৮1০০1008 ০০) কমিয়ে দেয়। ফলে জংশনটি তড়িৎ প্রবাহী বা কারেন্ট পরিবাহী হয়ে যায় এবং নিঃসারক ও 
সংগ্লাহকের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চলে। গীঠ_এ বা অন্তর্গামী বর্তনীতে একটি ক্ষুদ্র তড়িৎপ্রবাহ সগ্্রাহক বা বহির্গামী 
বর্তনীতে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বর্ধিত হয়ে প্রবাহিত হয়। 


২৩.৫। ত্যামপ্রিফায়ার হিসাবে ট্রানজিস্টর 


[91198900725 4৯711101106] 

যে যন্ত্র এর অন্তর্গামীতে (1১) প্রদত্ত সংকেতকে বহির্গামীতে বিবর্ধিত (৪1111) করে তাকে বলা হয় 
আ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক আ্যামপ্রিফায়ার ক্ষুদ্র অন্তর্গামী সকেতকে বৃহৎ বহির্ামী সধকেতে পরিণত করে। ট্রানজিস্টর 
ত্যামপ্রিফায়ার হিসেবে ব্যবসৃত হয়। কারণ তড়িতপ্রবাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি করতে বা বিবর্ধিত করতে ট্রানজিস্টর ব্যবহার 
করা হয়। অন্তর্গামী হতে পারে তড়িতপ্রবাহ বা ভোল্টেজ। ট্রানজিস্টরের গীঠ প্রবাহের (095০ ০0201) সামান্য 
পরিবর্তন সংগ্লাহক প্রবাহের (০০01190607 ০1701%1) বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। ট্রানজিস্টর গীঠ-প্রবাহকে ৫০ থেকে ১০০ 
গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক প্রবাহ হিসেবে প্রদান করতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে 
আ্যামপ্রিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 


২৩.৬। তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ 


[19067-077857161010 1২98018001) 
আলোক তরঙ্গ তাড়িতচৌম্ঘক বর্ণালি নামে পরিচিত একটি বিস্তৃত পাল্লার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশবিশেষ । আমরা জানি, 
তাড়িতচৌম্বক বর্ণালিতে থাকে দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত বিকিরণ, বেতার তরঙ্গ, অতিবেগুনি বিকিরণ, এক্সরশ্মি ও 
গামারশ্মি। 
মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের মধ্যে মিল আছে। এসব বৈশিষ্ট্য হল : 
১. তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ ত্যাকুয়ামে আলোর দ্বুতিতে (3 ৮ 1081/5) সরলরেখায় চলে। 
২. উত্স থেকে বিশেষ দূরত্বে বিকিরণের তীব্রতা বিপরীত ব্গীয় নিয়ম (117%5756 5011916 19) মেনে চলে। অর্থাৎ 
দূরত্বে বর্গের ব্যব্তানুপাতে এদের তীব্রতা বাস পেতে থাকে। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা এক-চতুর্থাংশ হয়ে যাবে। 
৩. এ তরঙ্গ তাড়িতচৌম্বক এক আড় তরঙ্গ। 
৪. যথোপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তাড়িতচৌন্বক বিকিরণের সব ধরনের বিকিরণের মতো প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন 
(0107800000) ও ব্যতিচার (10067675109) ঘটে। 


৫. এদের সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এরা সঞ্চালিত হতে পারে। 


ফর্মা-৩৮, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


২৯৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


২৩,৭। বেতার তরঙ্গ 

[২9010 ৬2৮65 
তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের মধ্যে আমরা বেতার তরঙ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব। তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের মধ্যে 
যেগুলোর তরঙ্গ-দৈর্্যের পাল্লা 10400 থেকে 5 % 1040. তাদের বলা হয় বেতার তরঙ্তা। বেতার তরঙ্গকে আবার 
কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। এরা হল মাইক্রোওয়েভ বা মাইকোতরঙ্ঞা; রাডারতরঙ্ঞা ও টেলিভিশন তরঙ্গা। 


বেতার তরঙ্গ উৎপাদিত হয় তড়িৎ স্পন্দনের মাধ্যমে । সাধারণ কোনো আ্যারিয়েল বা আযানটেনা (৪17579) ছারা 
ইলেকট্রনকে স্পন্দিত করে বেতার তরঙ্গ উৎপাদন করা হয়। দূরবর্তী স্থানে শব্দ বা ছবি প্রেরণের জন্য এই বেতার 
তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। 


আযানটেনা দ্বারা বিকীর্ণ (79018690) যে তাড়িতশত্তি মুত্ত স্থানে (70০ 508০6) তাড়িতচৌন্বক তরঙ্ঞ 
হিসেবে সঞ্চালিত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় বেতার তরঙ্ঞ। 


এই তরঙ্গের শক্তি তাড়িত ও চৌম্বক এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত থাকে। মধ্যম (079010101) ও দীর্ঘ 
(1908) তরঙ্ঞোর পথে বাধা থাকলেও অপবর্তনের মাধ্যমে তাদের পথের বাধা (পাহাড়-পর্বত) পেরিয়ে যেতে পারে। 
ফলে তরঙ্গ রেডিও সিগন্যাল প্রেরক আযানটেনা থেকে গ্রাহক যন্ত্রে গৌছায়। এছাড়া পৃথিবীর উর্ধ্ষ বায়ুমণ্ডলের আধানযুক্ত 
কণিকার স্তর দ্বারা মধ্যম ও দীর্ঘ বেতার তরঙা প্রতিফলিত হয়। ভূপৃষ্ঠ বাকা থাকা সন্ত্েও দূরবর্তী স্থানে এ ধরনের 
তরঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারে। 

টেলিভিশন (৬ ও [1777) তরজ্তোর তরঙ্ঞাদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতর। এরা উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না 
এবং কোনো উচু বাধা (যেমন পাহাড়-পর্বত) দ্বারা খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়। গ্রাহক্যস্ত্রে উত্তম সিগন্যাল পেতে হলে 
এই ধরনের তরঙ্োর জন্য প্রেরক আ্যানটেনা থেকে গ্রাহক (টিভি) আযারিয়েল পর্যস্ত ভ্রমণ-পথ সরলরেখা হওয়া উচিত। এ 
জন্য দূরবর্তী স্থানে টেলিভিশন তরঙ্ঞা কৃত্রিম উপগ্রহ বা (স্যাটেলাইট)-এর মাধ্যমে রিলে (7519) করা হয়। 


২৩,৮। রেডিও 

২৪010 
রেডিও যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্পূর্ণ মাধ্যম। এর সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে শব্দ, সংগীত, কোড বা 
যোগাযোগের অন্য কোনো সংকেত পাঠানো যায়। রেডিও আবিষকার বিকাশ ও উন্নয়নে যে সব বিজ্ঞানী অবদান রেখেছেন 
আমেরিকান লী দ্য ফরেস্ট (.9০ 799 70950 
রেডিওতে আমরা শব্দ শুনতে পাই। এই শব্দ কীভাবে প্রেরিত হয় এবং কীভাবেই বা আমরা শুনতে পাই? কোন বেতার 
সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে কোনো ব্যক্তি মাইকোফোনের সামনে কথা বললে, মাইকোফোন এ ব্যক্তির মুখ থেকে 
বের হওয়া শব্দতরঙ্ঞাকে তড়িত্তরঙ্গো রুপান্তরিত করে। এই তড়িত্তরঙ্াকে বাহক তরঙ্ঞা (991716 ৮৪৬০) নামক 
এক প্রকার উচ্চ কম্পার্ক বিশিষ্ট তাড়িতচৌম্বক তরঙ্োর সাথে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রিত তরঙ্ঞাকে বলা হয় 
মড্যুলেটেড বা রুপারোপিত তরঙ্ঞা। রুপারোপিত তরঙ্জীকে বেতারতরঙ্ঞাও বনা হয়। বেতারতরঙ্ঞাকে ত্যামপ্রিফায়ার 
বিবর্ধিত করে প্রেরক যন্ত্রের আযানটেনার সাহায্যে শৃন্যে (598০০) প্রেরণ করে। এই বেতার তরক্ঞা শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং ভূমি তরঙ্গ (৪:০0 /৪৬০) ও আকাশ তরক্ঞা (915 ৮৪৬০) নামে দুই ধরনের তরঙ্গে ভাগ হয়। ভূমি 
তরঙ্গা সরাসরি গ্রাহক যন্ত্রের আযারিয়েলে পৌছায়। আমাদের ঘরে যে রেডিও বা ট্রানজিস্টর সেটটি থাকে তাহলো 
গ্রাহকমন্ত্র। আকাশতরঙ্ঞা আয়নমন্ডলে (10180921079) প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং গ্রাহকযন্ত্রের 
আ্যারিয়েলে ধরা পড়ে। 
গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্ঞাকে গ্রহণ করে একে ভড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করে। এরপর [07710001900] বা বিরুপারোপন 
প্রক্রিয়ায় বাহকতরঙ্গ হতে শব্দসঘকেত আলাদা করে নেওয়া হয়। অতঃপর অ্যামপ্রিফায়ার সাহায্যে তড়িত্প্রবাহকে 
বিবর্ধিত করে এবং লাউড স্পিকারে প্রেরণ করে। লাউড স্পিকার তড়িৎ প্রবাহকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করে। এই শব্দ 
আমরা শুনতে পাই। সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে, রেডিওতে প্রেরক যন্ত্র থেকে শব্দ প্রেরণ করা হয় না। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ২৯৯ 


শব্দ তরঙ্গেকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গে (বেতার তরঙ্গে) রূপান্তরিত করে পাঠানো হয়, গ্রাহকযন্ত্র বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে 
লাউড স্পিকার একে শব্দে রূপান্তরিত করে। 


1 
২৩.৯। টেলিভিশন চিত্র : ২৩.৭ 


"1016৮15167) 


টেলিতিশন হল এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে শব্দ শোনার সঙ্গে বক্তার ছবি 
টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। স্কটিশ আবিষকারক লজি বেয়ার্ড ১১২৬ সালে টেলিভিশনে চিত্র প্রেরণে সক্ষম হন। 
সেদিনকার টিতি শিল্পী ছিল একটি কথা বলা পুতুল। 


টেলিতিশন কী করে কাজ করে 


আমরা জানি টেলিভিশনে ছবি দেখার সাথে সাথে শব্দও শোনা যায়। টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য প্রয়োজন 
একটি প্রেরক স্টেশন। প্রেরক স্টেশনে থাকে প্রেরক যন্ত্র, যার সাহায্যে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্ঞাুপে শব্দ ও ছবি প্রেরণ 
করা হয়। শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য টেনিতিশন প্রেরক স্টেশনে পৃথক প্রেরক যন্ত্র থাকে। একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে 
শব্দকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্জে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। অন্য একটি প্রেরক বস্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ 
সহকেতে রুপান্তরিত করে তা তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। প্রথমে ছবি প্রেরণের কথাই বলা যাক। যে 
ছবি বা দৃশ্য প্রেরণ বা সম্প্রচার করতে হবে তার প্রতিবিম্ব বা ছবি লেন্সের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার পর্দায় ফেলা 
হয়। এই ছবিকে টেলিভিশন ক্যামেরা তড়িতে রূপান্তরিত করে। এরপর তড়িথকে ব্েডিও কম্পাঞ্ক পাওয়ার-এ 
রুপান্তরিত করা হয় এবং একে তাড়িতচৌম্বক বেতার তরঙ্ঞ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। এই বেতার তরঙ্ঞা আমাদের 
বাড়ির ছাদে রাখা জ্যানটেনা বা ইনডোর আ্যানটেনায় সামান্য তড়িতপ্রবাহের সৃষ্টি করে। এই প্রবাহ জ্যারিয়েল দিয়ে 
আমাদের টিভি সেটে যায়, বিবর্ধিত হয় এবং ছবিতে ুপাস্তরিত হয়। যে দৃশ্য প্রেরণ করতে হবে টেলিভিশন ক্যামেরার 
পর্দায় তার একটি ছবি ফেলা হয়। 


ছবিকে তড়িৎ_সংকেতে রুপান্তর : স্ক্যানিং 

টেলিভিশন ক্যামেরা কোনো দৃশ্যের ছবির উজ্বল ও অনুজ্ন অংশকে তড়িৎ আধান বা চার্জে রুপান্তরিত করে। ক্যামেরার 
লেন্সের পিছনে থাকে একটি পর্দা বা মোজাইক। এই পর্দার উপর সিজিয়াম নামক একটি আলোক সংবেদী পদার্থের 
আস্তরণ থাকে। 

ক্যামেরার লেকে যখনই কোনো দৃশ্যের দিকে ফেরানো হয় ৰা নির্দেশ করা হয়, লেনে যে ছবিটি দৃশ্যমান হয় তা লেন্স 
মোজাইক পর্দায় ফোকাস করে, ফলে সিজিয়াম বিন্দগুলো ইলেকট্রন নির্গমন করে, অর্থাৎ সিজিয়াম কিন্দুগুলো তড়িৎ চার্জ 
বা আধানযুক্ত হয়। ইলেকট্রন নির্গমনের সংখ্যা (উৎপাদিত তড়িতের পরিমাণ) সিজিিয়াম কিন্দুর উপর পতিত 
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আলোর তব্বতার ওপর নির্ভর করে। উজ্জ্বল আনো কোনো বিন্দুতে পতিত হলে তা থেকে বেশি ইলেকট্রন বের হয় এবং 
বেশি পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদিত হয়। অনুজ্জবল বা ফ্যাকাসে আলো কোনো কিছুতে পতিত হলে তা থেকে কম সংখ্যক 
ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং উৎপাদিত তড়িতের পরিমাণও হয় কম। 


খর সেট স্ক্যানিৎ এর সমাস্তিতে ফ্রেম এর সম্পূর্ণতা শ্রাস্তি প্রথম সেট সক্যানিৎ এর 
চিত্র : ২৩৮ 


এভাবে ছবির উজ্জ্বল অংশ অধিক ইলেকট্রন এবং অনুজ্বল অংশ কম ইলেকট্রন নিঃসরণ করে। ছবির উজ্জ্বল ও অনুজ্ৰবল 
অংশ বা ছবির বিভিন্ন অংশের পার্থক্যের জন্য সিজিয়াম বিন্দু থেকে নির্গত ইলেকট্রনের পরিমাণও বিভিন্ন হয়। সুতরাং 
টেলিভিশন ক্যামেরায় পূর্ণাঙ্গ ছবিটি হয় তড়িৎ চার্জ বা ইলেকট্রন ছারা সৃষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গা অভিন্ন ছবি। সিজিয়াম কিছুর 
তড়িৎ চার্জ নির্গমনের জন্য অন্য কারো সহায়তার প্রয়োজন হয় না। পরবর্তী ধাপ হল এই ক্ষুদ্র চার্জ বা আধান ছারা 
ভড়িৎ প্রবাহ বা কারেন্টের সৃষ্টি হওয়া, এই তড়িৎ কারেন্ট বিবর্ধিতকরণ এবং বিবর্ধনের পর তাড়িতচৌম্বক বেতার 
তরঙ্গ হিসেবে টেলিভিশন জ্যারিয়েলে প্রেরণ। 

ইলেকট্রনগান বা ইলেকট্রন নিক্ষেপকের সাহায্যে এই কাজটি করা হয়। ইলেকট্রনগান হল এমন একটি কৌশল বা যন্ত্র যা 
ইলেকট্রনের গ্রোতকে সুইয়ের মতো চিকন রশ্মি হিসেবে ছুড়ে দেয়। ইলেকট্রনগানকে এমনভাবে তাক করা হয় যে, 
নির্গত রশ্মি (ইলেকট্রন বীম) মোজাইক পর্দার উপর অগ্র-পশ্ঠাৎ ও উপরে-নিচে আসা-যাওয়া করে। বীমের এই অগ্র- 
পশ্চাৎ এবং উপরে_-নিচে গমনকে বলা হয় স্ক্যানিৎ বা স্ক্যানকরণ। এই স্ক্যানিং হয় লাইন ধরে ধরে বা লাইনে 
লাইনে ছবির উপর বাম প্রান্ত বা কোনা থেকে নিচের ডান কোনায় গিয়ে শেষ হয়। ঠিক যেন লাইন ধরে ধরে বই পড়ার 
মতো। যে কোনো লাইনের ডান পাশের শেষ শব্দটি পাঠ শেষ করেই কোনাকুনি পরবর্তী নিচের লাইনের বা পাশের 
কোনায় লাইনের প্রথম শব্দটি পাঠ করতে হয়। 


ক্যামেরা কোনো কর চিত্রকে একের পর এক রেখার আকারে স্ক্যান করে। মার্কিন টেলিভিশন ব্যবষ্থায় প্রথমে মোট 
২৬২টি রেখার একটি সেটকে ক্ক্যান করে। একে বলা হয় ক্ষেত্র বা ফিল্ড। পরবর্তীতে ২৬২ ২টি বরেখার অপর 
একটি সেটকে বা অপর একটি ফিল্ডকে চক্যান করে। দ্বিতীয় ফিল্ড প্রথম ফিল্ডের ফাঁকগুলো পূরণ করে। ফিল 
ফিল্ড (৫২৫টি রেখা) চিত্রের একটি ফ্রেম বা কাঠামো তৈরি করে। ইউরোপীয় ও আমাদের উপমহাদেশে টেলিভিশন 

ব্যথায় চিত্রের একটি ফ্রেমের জনয প্রয়োজন হয় ৬২৫টি রেখা। এই ব্যবস্থার ক্যামেরা প্রথম ফিল্ডে ৩১২ ইটি এবং 
বিভীয় ফিল্ডে ৩১২ ২টি রেখাকে স্ক্যান করে। ডডিতপরবাহকে এরপর একটি ববর্কের সাহায্যে বাড়ানো ই এবং 


তাড়িতচৌম্বক বেতার তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর একে বাহক তরঙ্গের সাহায্যে প্রেরক আ্যানটেনা থেকে 
প্রেরণ করা হয়। 
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শব্দ প্রেরণ 


যে টেলিভিশনে চিত্র প্রেরণ করা হবে তা যখন ক্যামেরা সঞ্ুহ করতে থাকে তখন উপম্থাপকের কণ্ঠস্বর বা এ দৃশ্যের 
সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দকেও মাইকরোফোনের সাহয্যে সঞ্জহ করতে হয় এবং ভা প্রেরণ করতে হয়। ক্যামেরার কাজ হল 
ছবিটিকে রূপান্তরিত করা এবং মাইক্লোফোনের কাজ হল শব্দকে তড়িতে রূপান্তরিত করা। মাইক্লোফোনের মধ্যে 
ভায়াফ্কাম নামে ধাতুর একটি পাতলা পাত খাকে। শব্দ দ্বারা এই ডায়াফ্রাম কম্পিত হয়। ভায়াফ্রাম হল মাইকোফোনের 
যন্ত্রের সেই অংশ যা কম্পনকে তড়িতে রূপান্তরের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিভিন্ন রকম শব্দের কম্পন 
ডায়াফামফেও বিভিনুভাবে কীপায়। ডায়ান্্রামের এই কম্পন মাইক্লোফোনে পরিবর্তনশীল তড়িৎপ্রবাহে রুপান্তরিত হয়। 
এর বহির্ণমন ঘটে পর্যাবৃন্ত ভোগ্টেজ হিসেবে। পর্যাবৃন্ত তোস্টেজের প্রাবল্য ও কম্পাজ্ মূল শব্দের প্রাবল্য ও কম্পপাজেচর 
ওপর নির্ভর করে। এই পর্যাবৃত্ত তোস্টেজকে বিবর্ধিত করা হয় এবং প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। 
টেলিতিশনের ক্যামেরা থেকে ছবির সংকেত এবং মাইক্রোফোন থেকে শব্দ সহকেত আমাদের ঘরে রাখা টেলিতিশন সেট 
বা গ্রাহক যন্ত্রে আসে। 


টেলিভিশন সেটের সাহাব্যে শব্দ ও ছবি গ্রহণ 


আমরা বাড়িতে যে টেলিভিশন সেট ব্যবহার করি তা হল একটি টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্র। এতে শব্দ ও ছবি সতকেত 
গ্রহণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে। যে কোনো টেলিভিশন সেটই কোনো না কোনো আউটডোর (বাড়ির ছাদে রাখা বা 
ঘরের বাইরে রাখা) আ্যানটেনা অথবা ইনভোর জ্যানটেনার সাথে তারের মাধ্যমে সবংুক্ত থাকে। 


প্রেরক যন্ত্র প্রেরিত তাড়িতটৌম্বক তরঙ্গ আমাদের টিভি সেটের জ্যানটেনায় আসে (বাহকের কম্পাক্ষের সাথে 
টিতি সেটটি যদি টিউনিত করা থাকে, অথবা যে চ্যানেলে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে, টিভি দেটটি যদি সে চ্যানেলে 
ধরা থাকে) এবং ভড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। এই ভড়িগগ্রবাহ তারের মাধ্যমে টেলিভিশন নেটের গ্রাহকযন্ত্রে যায়। 
টেলিতিশন সেটের শব্দ গ্রহণকারী গ্রাহকযন্ত্র এই ভড়িৎ সংকেত গ্রহণ করে বিবর্ধিত করে এবং একমুখী বা রেকটিফাই 
করে। পরে একে লাউড স্পিকারের অন্তরগামী প্রান্তে প্রদান করে। লাউড স্পিকার এই ভড়িৎ সংকেতকে মূল শন্দে 
রূপান্তরিত করে। এই শব্দ আমরা শুনতে পাই। 


চিত্র : ২৩.১ 


আ্যানটেনার সাহায্যে টিতি সেট ছবির জন্য প্রেরিত তাড়িতচৌম্ঘক বাহক তরঙ্া গ্রহণ করে। রেকটিফায়ার বাহক তরঙ্গ 
থেকে ভিডিও তড়িৎ সংকেতকে পৃথক করে, বিবর্ধকের সাহায্যে এই ভড়িৎ সংকেতকে বিবর্ধিত করা হয় এবং 
ইলেকট্রনগানে তা প্রদ্দান করা হয়। 


৩০২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


কোনো টিভির পর্দাকে আমরা বাইরে থেকে চ্যাপ্টা কাচ খণ্ড বা কাচের পর্দা হিসেবে দেখি। এটি আসলে কাচের পর্দা নয় 
বা চ্যাপ্টা কোনো কাচ খণ্ডও নয়। এটি মোচাকৃতি একটি ক্যাথোডরে টিউব যার নাম পিকচার টিউব। আমরা বাইরে 
থেকে টিভির যে পর্দাটি দেখি সেটি আসলে পিচকার টিউবের সামনের অং্শ। মোচাকৃতি পিকচার টিউবের পিছনের প্রান্তে 
ইলেকট্রনগান সংযুক্ত থাকে। ভিডিও সঘকেত গ্রহণের পর ইলেকট্রনগান সুইয়ের ন্যায় সবু ইলেকট্রন বীম বা স্রোত ছুঁড়তে 
থাকে। সঘকেতের তীব্রতার ওপর ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ভর করে। 


স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, এই গিকচার টিউবে কী করে ছবির সৃষ্টি হয়। পিকচার টিউবের সম্মুখের অংশের (টিভি পর্দা 
হিসেবে যাকে আমরা দেখি) ভিতরের পিঠে একটি প্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে। এই প্রতিপ্রভ 
রাসায়নিক পদার্থটির নাম ফসফর। প্রতিপ্রভ পদার্থের ধর্ম হল, এতে কোনো তড়িৎ চার্জ বা ইলেকট্রন এসে পড়লে যে 
স্থানে ইলেকট্রন এসে পড়ে সে স্থানটি আলো বিকিরণ করে। টিভির পর্দার প্রতিপ্রভ ফসফরে ইলেকট্রনগান থেকে যখন 
৯1812888158 পতিত 
ইলেকট্রন বীমের তীব্রতা বা ইলেকট্রনের সংখ্যা অনুসারে নিঃসৃত আলোক ঝলকের তীব্রতা হয় অর্থাৎ পতিত ইলেকট্রনের 
সংখ্যা অনুসারে টিভির পর্দায় উজ্জ্বল ও অনুজ্ল আলোক কিন্দু বা ঝলকের সৃষ্টি হয়। আমাদের নিশ্যয়ই মনে আছে, 
টেলিভিশন ক্যামেরার ছবি স্ক্যান করার ব্যাপারটি । ছবির উজ্জ্বল ও অনু্ল অথশের জন্য যথাক্রমে অধিক সংখ্যক 
ইলেকট্রন ও কম সংখ্যক ইলেকট্রন আমরা পেয়েছিলাম । এখানে ঘটে উল্টো ঘটনা- ক্যামেরার আলোর তীব্রতা অনুসারে 
পেয়েছিলাম ইলেকট্রন সংখ্যা আর এখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা অনুসারে পাওয়া যাচ্ছে আলোর তীব্রতা। ক্যামেরার ছবি 
থেকে পাওয়া গিয়েছিল ইলেকট্রন বা তড়িৎ সঘকেত, এখানে তড়িৎ সংকেত থেকে পাওয়া যাচ্ছে উজ্জ্বল ও অনুজ্্বল 
আলোক কিছু। এই উজ্জ্বল ও অনুজ্ল আলোক কিছুর সমন্বয়েই টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে ক্যামেরার থেকে পাঠানো 
ছবি। 


মোটামুটিভাবে এই হলো সাদাকালো টেলিভিশনের কার্যপ্রণালি। 


রঙিন টেলিভিশন 


রঙিন ও সাদা-কালো টেলিভিশনের মূল কার্ধনীতিতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। টেলিভিশনে রষ্িন অনুষ্ঠান প্রচারের 
জন্য যে সব মৌলিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তা সাদা-কালো অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মতোই। এছাড়া 
বিভিন্ন রঙ সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য বাড়তি কিছু আলোকীয় এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে 
হ্য়। 

রঙিন টেলিতিশন ক্যামেরায় তিনটি মৌলিক রঙ (লাল, নীল এবং সবুজ)-এর জন্য তিনটি পৃথক পৃথক ইলেকট্রন টিউব 
থাকে। রষ্তিন টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রেও তিনটি ইলেকট্রনগান থাকে। রঙিন টেলিভিশনের পর্দা তৈরি হয় তিন রকম 
ফসফর দানা দিয়ে। একটি বিশেষ রং শুধু তার বিশেষ রঙের ফসফরাস দানাগুলোকে আলোকিত করে। ফলে টেলিভিশন 
টিউবের পর্দায় একই সাথে ফুটে ওঠে লাল, নীল ও সবুজ রঙের বিন্দু এবং এদের বিভিন্ন রকম মিশ্রণে টেলিভিশনের 
পর্দায় ফুটে ওঠে রঙিন ছবির বিভিন্ন রং। 


২৩.১০। রাডার 
027 

রাডার এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা যায়। ইঘরেজি 
[২১0২ শব্দটি [২2010 [09650061017 /১70 [২911516 শব্দের সংক্ষেপিত রূপ। রাডারকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা 
হয়। রাডার হল, এমন একটি কৌশল বা ব্যবস্থা যার সাহায্যে রেডিও প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কোনো বস্তুর 
উপস্থিতি জানা যায়। বস্তুটির অভিমুখ ও রেঞ্জ বা পাল্লা নির্ণয় করা যায়, বস্তুটির বৈশিষ্ট্য শনাত্ত করা যায় 
এবং এ সব তথ্য বা উপান্তকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। যুদ্ধে শত্দু বিমানের উপস্থিতি ও গতিবিধি জানার 
জন্য মূলত এর উদ্ভব হলেও শান্তির সময় সমুদ্র ও আকাশে যথাক্রমে জাহাজ ও বিমানের পথ নির্দেশ, ঝড়ের পূর্বাভাস 
ইত্যাদি কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩০৩ 


র্লাডারে যেসব যন্ত্রপাতি থাকে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় £ 

১। এ্রকটি প্রেরক যন্ত্র : এই যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট শক্তি বিকীর্ণ হয় বা প্রেরিত হয় যাতে দূরবর্তী বস্তুটি (যে বন্তুর 
উপস্থিতি ও অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য নির্শয় করা হবে) থেকে বিকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে। রাডারে মাইক্রোওয়েভ বা 
অতি হ্ু্ব তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। 

২। একটি গ্রাহক বন্ত্র : এটি প্রেরকযন্ত্র যে অবস্থানে থাকে সেখানেই অবস্থান করে। এর সাহাষ্যে লক্ষবস্তু থেকে 
প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়। 

ও। একটি নির্দেশক : প্রাপ্ত তথ্যকে উপস্বাপনের জন্য থাকে একটি নির্দেশক (17010801)| এটি আসলে একটি 
ক্যাঘোভরে টিউব। 

৪| বিভিন্ন কার্যকে সমন্ঘিত করার জন্য এদের সাথে সমস্রিষট একটি সময় বা কাল নির্ধায্ক বর্তনী থাকে। প্রেরক যন্ত্র 
রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি শত্তির ক্ষ ক্ষমতা সম্পন্ন পালস্‌ বা শব্দ উৎপাদন করে। উচ্চ দিকবিমুত্বী আ্যানটেনা ব্যবস্থা এই 
পালস বিকরিত বা বিকীর্ধ করে বা ছড়িয়ে দেয়। গ্রাহকষন্ত্রটি কোনো ক্তু থেকে প্রতিফলিত বিকিরণ বা প্রতিধ্বনি 
উদ্ঘাটন বা গ্রহণ করে। নির্দেশক একে সংকেতে প্রকাশ করে। নির্দেশক কস্তুটির দুরত্ব, উন্নতি সংকান্ত তথ্য 
ক্যাথোড_রে টিউবের পর্দায় উপস্থাপন করে। 

রাডারের কার্ষপ্রপালি 

নিচের ব্লকচিত্রে রাডারের কার্ধাবলি দেখানো হল : 


রাডারে জ্যামপ্রিফায়ারের ব্যবহার 
রাড়ারের প্রেরকষন্ত্র থেকে প্রেরিত মাইক্লোওয়েত (বেতার তরঙ্গ) এর ক্ষমতা কয়েক হাজার কিলোগয়াট হলেও বহু 
দূরবর্তী লক্ষবস্ত থেকে এ তরঙ্গ যখন প্রতিফলিত হয়ে কিরে আসে তখন তার ক্ষমতা খুব অল্প থাকে। এই জন্য 
প্রতিফলিত তরঙ্গকে বহুগুণ বিবর্ধিত করা প্রয়োজন হরে পড়ে। এই তরজ্োর বিবর্ধনের জন্য আ্যামপ্রিফায়ার ব্যবহার 
করা হয়। আ্যামপ্রিফায়ারের সাহায্যে প্রতিফলিত সংকেতকে বিবর্ষিত করে নির্দেশকে প্রয়োগ করলে তা আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়। 
কোনো কোনো রাডারের সাথে কম্পিউটার, উপাস্ত প্রক্রিয়াকরণ যক্জ বা কৌশল (05%1০9) এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক যন্ত্র 
সংযুক্ত থাকে। এগুলো বিশেষ গৃরুতৃপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হয়। 
র্লাডারের ব্যবহার 
যুদ্ধে ব্যবহার 

(১) দূর পাল্লায় শত্তু বিমান বা শত্রু জাহাজ খুঁজে বের করতে রাডার ব্যবহার করা হয়। 


৩০৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


(২) আক্রমণীত্বক (0265155) ও রক্ষণাতবক (0515৩) যুদ্ধাস্ত্রের সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাডার ব্যবহৃত হয়। 

(৩) মিশাইল ব্যবস্থাকে ব্যবহারের নির্দেশনা (£011706) ও আদেশ (০0171100) দানে ব্যবহৃত হয়। 
শান্তিকালীন ব্যবহার 
রাডারের বহুবিধ শাস্তিকালীন ব্যবহার রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি হল : 

(১) বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ। 

(২) সামুদ্রিক জাহাজ নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্র কদরের নিকট জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ। 

(৩) বিমানের ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ। 

(8) টাদ ও নিকটবর্তী গ্রহদের নিয়ে গবেষণা । 

(6) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির পূর্বাভাস। 
২৩.১১। কম্পিউটার 

(০020])867 


উদ ০১২8৮৮১৮০১৭দূপ 
আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হতে চলেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের অনেক কিছুই কম্পিউটারের 

ঘারা প্রভাবিত হচ্ছে। কেনো কেনা নত ছে 
অপরিহার্য । কম্পিউটার গাণিতিক হিসাব কষতে পারে, গাণিতিক যুক্তি দিতে পারে। গাণিতিক হিসাব ছাড়াও কম্পিউটার 
কোনো কিছু পছন্দ করা বা নির্বাচন করা, নকল করা, তুলনা করা, ধারাবাহিকভাবে সাজানো ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করতে 
পারে। ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের 
প্রয়োগ ও ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। ছয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য কম্পিউটার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসাবে 
বিবেচিত। এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য হল এর গতি (কাজ করার দ্ুততা), সঞ্চয় ক্ষমতা (তথ্য জমা করে রাখার ক্ষমতা), 
সঙ্গাতিপূর্ণতা (০0151965105) এবং নির্ভুলতা বা সঠিকতা, ক্রান্তিহীনতা ও স্বয়ক্রিয়তা। কম্পিউটার অবিশ্বাস্য দ্রুত 
কাজ করতে পারে, সেকেন্ডে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গাণিতিক হিসাব করতে পারে। 


প্রোগ্রীমিং এ কোনো ভুল থাকলে ভুল হতে পারে। 
কম্পিউটার ভুল শনান্ত করতে পারে কিন্তু নিজে 
নিজে তুল সংশোধন করতে পারে না। চিত্র : ২৩.১১ 


মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতার সাথে কম্পিউটারের ক্ষমতার এটা একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য । 
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কম্পিউটারের গঠন 

কম্পিউটার একটি উন্নত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। কম্পিউটার তথ্য সং্হ করে, সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী তথ্যকে 
প্রক্রিয়াজাত করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী ফলাফল উপস্থাপন করে। কম্পিউটার যেখানে তথ্য গ্রহণ করে তাকে বলা হয় 
অন্তর্গামী (11) বা গ্রহণমুখ, যেখানে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (060191 
1099955108 [0101), যে প্রান্ত থেকে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বহির্গামী (01981) বা নির্গমন মুখ। নিচে 
কম্পিউটারের একটি মৌলিক কাঠামো দেওয়া হল : 


কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট 


0000:8] [07099939518 0101 


ছু দেগ| 0101 


ছি 


গাণিতিক/যুক্তি ইউনিট 
10001080108] 


অন্তর্গামী 
01561 


চিত্র : ২৩.১২ : কম্পিউটারের মৌলিক কাঠামো 


10810 আ)]চ 


কম্পিউটারের ব্যবহার 

আমরা অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছি যে, আমাদের জীবনের বিতিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার 
ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেব্রগুলো হল : 

(১) চিকিৎসা 

(২) ব্যবসা-বাণিজ্য 

(৩) যাতায়াত ব্যবস্থা 

(8) শিল্প কারখানা 

(৫) শিক্ষা 

(৬) প্রতিরক্ষা 

(৭) গবেষণা 

(৮) মুদ্রণ 

(৯) আবহাওয়ার পূর্বাভাস 

(১০) ডিজাইনের কাজ। 

(১) চিকিতসা : চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। রোগীর পরিচয়, ঠিকানা, রোগের লক্ষণ, 
ইত্যাদি রেকর্ড করে রাখা, ওষুধ নির্বাচন, চোখ পরীক্ষা, এক্সরে বা অন্যান্য পরীক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এছাড়া 
হাসপাতালের হিসাবনিকাশ, রোগীর ত্যাপয়েন্টমেন্ট (পরবর্তা আসার দিন, তারিখ, সময়) ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার 
ব্যবহার করা হয়। 


ফর্মা-৩৯, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৩০৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


(২) ব্যবসা-বাণিজ্য : পণ্যের মজুদ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, টিকেট বুকিং, ব্যার্ঘকিৎ সিস্টেম, স্টাফদের বেতন, 
আয় ব্যয়ের বাজেট ও হিসাব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এ সব কাজ কম্পিউটার 
স্বল্প সময়ে করতে পারে। 

(৩) যাতায়াত ব্যবস্থা : জাহাজ, বিমান ও মোটরগাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনের ট্রাফিক কন্ট্রোল, গতি নিয়ন্ত্রণ, টিকেট 
বুকিং ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মহাশৃন্যযান পাঠানো, নিয়ন্ত্রণ, চালনা ইত্যাদিতে 
কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। 

(8) শিল্প কারখানা : পণ্য উৎপাদনে ্বয়ৎক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের গুণগত মান যাচাই, তথ্য সংগ্রহ, কর্মচারীদের বেতন 
ভাতা, কাজের সিডিউলের হিসাব ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। পারমাণবিক রিগ্যাষ্টির চালনা বা এই 
ধরনের জটিল ও আধুনিক সব যন্ত্রের ব্যবহারে কম্পিউটার অপরিহার্য । 

(৫) শিক্ষা : শ্রেণীকক্ষে শিখন-শিক্ষণ, স্বশিখন, পরীক্ষার উত্তরপত্র মুল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজে 
কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। 

(৬) প্রতিরক্ষা : সেনাবাহিনী পরিচালনা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। 

(৭) গবেষণা : বিভিন্ন গবেষণা কর্মে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন 
তথ্য বিশ্লেষণ, সিদধাস্ত গ্রহণ, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। 

(৮) মুদ্রণ : কম্পিউটারের ব্যবহার মুদ্রণ শিল্পে বিপ্লব এনেছে। মুদ্রণের জন্য কম্পোজ, ডিজাইন ইত্যাদি কাজে 
কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে অস্বাভাবিকভাবে মুদ্রণ ব্যয় কমে এসেছে। 

(৯) আবহাওয়ার পূর্বাভাস : আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন পড়ে এবং 
সবচেয়ে বড় কম্পিউটারগুলো এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

(১০) ডিজাইন কাজ : কম্পিউটার মানুষের বুদ্ধিগত কাজে সহায়করুপে এখন ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে স্থপতি, 
এমনকি শিল্পীদের ডিজাইনের কাজে কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সাহায্যকারীরূপে। 


অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
১। নিচের কোনটি অনুরুপ বা অবিকলঃ 
ক. ম্পিকার- শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রুপান্তর করে। 
খ.  আ্যানটেনা- তড়িৎ চুস্বকীয় তরঙ্গকে ভড়িতপ্রবাহে পরিবর্তন করে। 
গ.  মড্যুলেটর- মড্যুলেটেড তরঙ্গ হতে অডিও সঘকেত এবং বাহক তরঙ্ঞকে পৃথক করে। 
ঘ. স্ক্যানিৎ ইলেক্ট্রন বীমকে টার্গেট প্লেটের সকল কিছুতে আঘাত করানোর প্রক্রিয়া 
২। যদি নিয়ন্ত্রিতভাবে সিলিকনের সাথে ইন্ডিয়াম মেশানো হয় তবে - 
1, সিলিকন 7 টাইপ অর্ধপরিবাহী হয় 
1. সিলিকন ধনাত্মক চার্জগ্রস্ত হয় 
11, সিলিকন 7 টাইপ অর্ধপরিবাহী হয় 
নিচের কোনটি সঠিক 
চা খ, 111 


গু 111 ঘন 13111 
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নিম্নে কম্পিউটারের মৌলিক কাঠামো প্রদান করা হল। এ থেকে ৩ ও ৪ নং ্রশ্রের উত্তর দাও : 


৩। 4 ও 0 অংশ সম্মিলিতভাবে কী কাজ করে? ভিডিও 


ক. তথ্য সংগ্রহ করে 0৮0-তে প্রেরণ করে 
খ. সংগৃহীত তথ্য সরাসরি ০1১9 পাঠায় 
গ, ফলাফল প্রদর্শন করে 

ঘ. সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে 


৪1 কোন অংশটি নিয়ন্ত্রণ ইউনিট £ 
ক. 7 খ. 
গ. 3 ঘন, ৫ 


ক. চিত্রে &3 অথশের নাম কী? 


খ. চিত্র "ক" ও “খ"_এ 48 অথশের ভিন্ন প্রশস্ততার কারণ- ব্যাখ্যা কর। 
গু, “ক' চিত্র ব্যবহার করে কীভাবে 4১০ প্রবাহকে [3৫ প্রবাহে রুপান্তর করা যায় ব্যাখ্যা কর। 
ঘ,. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে /১73 অংশটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার মতামত দাও । 


চতুর্ধিংশ অধ্যায় 
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান 


1৯10018)7.1২া 7১11%১705১ 


এক্সরে এক ধরনের তাড়িতচৌন্বক বিকিরণ। চিকিৎসাক্ষেত্র, শিল্প-কারখানা, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এই রশ্শির ব্যবহার রয়েছে। আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি হল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এসব বিকিরণের যেমন অনেক 
কল্যাণকর ব্যবহার রয়েছে তেমনি এসব বিকিরণ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। এই অধ্যায়ে এক্সরে এর ধর্ম ও 
ব্যবহারঃ তেজস্ক্রিয়তা, তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু, বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় রশির ধর্ম, তেজক্ক্রিয়তার কল্যাণকর 
ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ অধ্যায়ে আছে মৌলিক কণিকা ও এদের ধর্ম এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টি 
ও গঠন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা। 


২৪.১। এক্সরে 

স-ংঞড় 
এক্সরে হল ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাড়িতচৌন্ঘক বিকিরণ। এই রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10107) এর কাছাকাছি। 
বিজ্ঞানী উলহৃহেলম রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এক্সরে আবিষকার করেন। একই সালে রন্টজেন লক্ষ করেন যে দ্লুতগতি 
সম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন অজানা প্রকৃতির (আবিষকারের 
সময় প্রকৃতি অজানা ছিল পরে অবশ্য প্রকৃতি উদঘাটিত হয়েছে) এক ধরনের বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এই বিকিরণকে বলা 
হয় এক্সরে বা এক্সরশি (-7২2%)। 


এক্সরে ও সাধারণ আলোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এদের তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্যে। সাধারণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ধ্যে 7 *« 1071 
থেকে 4 * 10-70) -এর কাছাকাছি। এক্সরের তরঙ্তা দৈর্ঘ্য 10-810 থেকে 10-137)-এর কাছাকাছি। সাধারণ 
আলো দৃশ্যমান এবং বিভিন্ন রঙে বিভক্ত হয়। কিন্তু এক্সরে দৃশ্যমান নয়। সাধারণ আলোর পথে অস্চ্ছ পদার্থ থাকলেই 
তা ভেদ করে যেতে পারে না। কিন্তু এক্সরে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৷ অনেক কিছু ভেদ করে যেতে পারে। এক্সরে 
আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে, কিন্তু সাধারণ আলো তা করে না। 


এক্সরে দুই প্রকার 
(ক) কোমল এক্সরে (১০ ১:-18%) এবং 
(খ) কঠিন এক্সরে (7210 58)। 


এক্সরে যন্ত্রে কম বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে যে এক্সরে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে এক্সরের তরঙ্ঞা দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি, ফলে 
ভেদনক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম, তাকে কোমল এক্সরে বলে। এক্সরশ্ি যন্ত্রের প্রযুক্ত বিভব পার্থক্য বেশি হলে যে এক্সরে 
উৎপাদিত হয় তাকে অর্থাৎ যে এক্সরের তরঙ্গা দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম ও ভেদনক্ষমতা বেশি তাকে কঠিন এক্সরে বলে। 


একক : এক্সরের একক হল রন্টজেন। এক রন্টজেন বনতে সে পরিমাণ বিকিরণ বুঝায় যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় 
এক মিলিমিটার বায়ুতে এক স্থির বৈদ্যুতিক আধানের সমান আধান উৎপন্ন করতে পারে। 


বিজ্ঞানী রন্টজেন তড়িৎক্ষরণ নলে ()19017819 (9০) 10301) পারদ চাপে বায়ুর মধ্যে তড়িতক্ষরণের পরীক্ষা 
করতে গিয়ে লক্ষ করেন যে, নল থেকে কিছু দূরে অবস্থিত বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড দ্বারা আবৃত পর্দায় প্রতিপ্রভার 
সৃষ্টি হচ্ছে। পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎক্ষরণ নল থেকে ক্যাথোড রশ্মি যখন নলের দেয়ালে পড়ে তখন এই 
রশ্বির উৎপত্তি হয়। তিনি এই রশ্মির নাম রাখেন এক্সরে বা এক্সরশ্ি। 
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দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ তেদন ক্ষমতা 
সম্পন্ন অজানা প্রকৃতির এক প্রকার তাড়িতচৌস্বক বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এ বিকিরণকে এক্সরে বা এক্সরশ্মি বলে। 


২৪.২। এক্সরে উৎপাদন 

1৮700006508 01 সো 
চিত্তে একটি “এক্সরে টিউব" এর প্রয়োজনীয় অংশসমূহ দেখানো হয়েছে। ফিলামেন্ট 7-এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত 
ভড়িত্রবাহ ক্যাথোড 0-কে উত্তশ্ত করে। কলে ইলেকট্রন তাপীয় নিঃসরণ প্রক্িস্থায় ক্যাথোড থেকে মুক্ত হয়ে আসে। 
তারপর একটি অতি উচ্চ বিতব প্রভেদ এর হারা ইলেকট্রনপুলো ত্বরিত হয় ও জ্যানোডরূদী লক্ষবস্তু গু'-তে আঘাত 
করে। ফলে এক্সরে উৎপন্ন হয়। 


চিত্র : ২৪.১ একটি এক্সরে টিউবের প্রয়োজনীয় অংশ 


এক্সরের ধর্ম 


হ010076869 01 30-79৮ 

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এক্সরের নিমবোন্ত ধর্মাবলি আবিষকৃত হয়েছে : 

১। এ রশি সরলরেখায় গমন করে। 

২।  এ্রটি অত্যধিক ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন । 

৩। এক্সরে ভাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ । ভড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র ঘারা এটি বিচ্ুত হয় লা। 

৪ এটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব ছোট, প্রায় 10 10) এর কাছাকাছি। 

৫। সাধারণ আলোর ন্যায় এক্সরের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও পোলারায়ন হয়ে থাকে। 

৬। ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর এর প্রতিক্রিয়া জাছে। 

৭। কোনো ধাতব পৃষ্ঠে এ রশ্মি পতিত হলে তা থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়, সুতরাং এ রশ্ির আলোক তড়িৎ 
ক্রিয়া আছে। 

৮।  জিজ্ক সালফাইড, বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড প্রভৃতি পদার্থে এ রশি প্রতিপ্রতা সৃষ্টি করে। 

৯।  এটাআয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ । গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এটা গ্যাসকে আয়নিত করে। 

১৩। এটি আধান নিরপেক্ষ । 
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২৪.৩। এক্সরের ব্যবহার 
7096 01 ১718৮ 


এক্সরের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। এ রশ্মি চিকিৎসাবিজ্ঞানে, শিল্প কারখানায় ও গোয়েন্দাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। 

কে) চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহার 
099 |) 1৬100109] ১০107706 

১।  স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে দাগ বা ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় (2:800016), শরীরের ভিতরের কোনো বস্তুর বা 
ফুসফুসের কোনো ক্ষত ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। 

২। ক্যানসারের চিকিত্সায় ব্যবহৃত হয়। 

৩। পরিপাক (7)1595015) নালী দিয়ে খাদ্যবস্তুর গমন অনুসরণ, আলসার ও দাতের গোড়ায় আলসার নির্ণয়ের 
জন্য ব্যবহার করা হয়। 


(খ) শিল্পে ব্যবহার 
8099 17) 171079175 

১। ধাতব ঢালাইয়ের দোষ-ত্ুটিপূর্ণ ওয়েল্ডিং, ধাতব পাতের গর্ত ইত্যাদি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। 

২।  কেলাস গঠন পরীক্ষায় এক্সরে ব্যবহৃত হয় এবং মণিকারেরা এর সাহায্যে আসল ও নকল গহনা শনাত্ত করতে 
পারেন। 


৩।  টফি, লজেন্স, সিগারেট ইত্যাদির মান বজায় আছে কিনা বা টফি ও লজেন্সে ক্ষতিকর কোনো কিছু মিশ্রিত 
হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
(গ) গোয়েন্দা বিভাগে ব্যবহার 


099 হ। 0666001%6 0601১977807) 
১। কাঠের বাক্স বা চামড়ার থলিতে বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখলে তা খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হয়। 
২। কাস্টমস কর্মকর্তারা চোরাচালানের দ্রব্যাদি খুজে বের করতে ব্যবহার করেন। 


২৪৪ । তেজস্ক্রিয়তা 
[80102061চ 

এক্স-রে আবিষকারের মাস তিনেক পরে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকরেল (70107 7909009191, 1852-1908) 
১৮৯৬ সালে এক্স-রে নিয়ে গবেষণাকালে এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক ঘটনা আবিষ্কার করে ফেলেন যা সারা 
বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে দার্ণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি দেখতে পান যে, ইউরেনিয়াম ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত বিশেষ ভেদনশস্তি সম্পন্ন রশ্মি বা বিকিরণ নির্গত হয়। তার নামানুসারে এই রশির নাম দেওয়া 
হয় 'বেকরেল রশ্মি”। বেকরেল লক্ষ করেন, যে মৌল থেকে এই রশি নির্গত হয় তা একটি সম্পূর্ণ নতুন মৌলে 
রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এই রশি নির্গমন অব্যাহত থাকে। প্রাকৃতিক এই ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত, মানব 
সৃষ্ট কোনো শক্তিই এই রশ্মি নির্গমন বন্ধ বা ত্রাসবৃদ্ধি করতে পারে না। পরবর্তীকালে মাদাম কুরি (4180816 
14219 0019, 1867-1934) ও তীর স্বামী পীয়ারে কুরি (১196 08119, 1859-1906) ব্যাপক গবেষণা 
“বেকরেল রশ্মির' মতো একই ধরনের রশ্মি নির্গত হয়। এই রশি এখন তেজস্ক্রিয় (90108061789) রশ্মি নামে 
পরিচিত। যে সকল মৌল হতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তাদেরকে তেজস্ক্রিয় মৌল বলে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের 
এই ঘটনাকে তেজক্ক্রিয়তা 0২9199001) বলে। প্রকৃত পক্ষে যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 82-এর চেয়ে 
বেশি তারা অস্থায়ী হয়ে থাকে। এ সকল মৌল আলফা (০), বিটা (3) ও গামা (%) নামে তিন ধরনের শক্তিশালী রশ্মি 
নির্গমন করে কালকমে ভেঙে অন্যান্য লঘুতর মৌলে রুপান্তরিত হয়। যেমন র্রেডিয়াম ধাতু তেজক্ক্রিয়তার ফলে ধাপে 
ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় পরিণত হয়। তেজস্ক্িয়তাকে নিচের মতো করে সংজ্ঞায়িত করা যায়। 
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ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফুর্ততাবে অবিরত আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি নির্পমনের প্রক্রিয়াকে 
তেজক্ক্রিয়তা বলে। 


২৪.৫। তেজস্ক্রিয় রশির 

৪076 01 7'901092906156 795৪ 
রে 
ধারণা পাওয়া যাবে। একটি সীসার ব্লকে সরু লন্ঘা গর্ত করে (চিত্র ২৪.২) এ গর্তের মধ্যে রেডিয়ামজাত তেজক্ক্িয় 
পদার্থ রাখা হল। গর্ত হতে সামান্য দূরে লম্বালম্বিভাবে একটি ফটোগ্রাফিক প্রেট রাখা হল যাতে রশি প্লেটের উপর 
পড়তে পারে। এবার সমগ্র ব্যবস্থাটিকে একটি বায়ুশূন্য প্রকোষ্ের মধ্যে রেখে কাগজের তলের সাথে সমকোণে একটি 
শস্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হ্। এখন ফটোগ্রাফিক প্লেট পরিস্ফুটিত করলে দেখা যাবে যে প্রেটের উপর তিনটি 
ভিন্ন ভিন্ন দাগ রয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ না করলে প্রেটের উপর একটি মাত্র দাগ পাওয়া যেত। এ থেকে বোঝা যায় 
যে, মূল বিকিরণে তিন ধরনের রশ্মি আছে। 


শত্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এক ধরনের রশ্মি গেল সামান্য 
বেঁকে, অপরটি গেল উল্টোদিকে অপেক্ষাকৃত অধিক বেঁকে। 
তৃতীয়টি মোটেই বাকেনি। চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ, কণাগুলোর 
গতির প্রারস্ভিক অতিমুখ এবং বিসরণের (09901501011) অভিমুখ 
থেকে সহজে বোঝা যায় প্রথম রশ্িটি ধনাত্মক আলফা রশ্মি, ছিতীয় 
খণাত্বক বিটা রশ্মি এবং তৃতীয়টি আধান নিরপেক্ষ গামা রশ্মি। 
৪৭555588584 
অধিক ভারী । 


২৪.৬। তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য চিত্র :২৪.২ 
€0178790607151809 01 139010290085105 

১। যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 82-এর বেশি, সাধারণত সে সকল পরমাণু তেজস্ক্রিয় হয়। 

২। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সাধারণত আলফা, বিটা ও গামা এই তিন প্রকারের তেজস্কিম রশ্মি নিঃসরণ করে। 

৩।  তেজক্ক্িয়তা একটি সম্পূর্ণ নিউক্রিয় ঘটনা । এর মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে একটি মৌল আর 
একটি নতুন মৌলে রূপান্তরিত হয়। 

৪।  তেজস্ক্রিয়তা একটি প্রাকৃতিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও অবিরাম ঘটনা । চাপ, তাপ, বিদ্যুৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্রের ন্যায় 
বাইরের কোনো প্রক্রিয়া ঘারা এর সব্রিয়তাকে রোধ বা্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। 


২৪.৭। আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির ধর্ম 
17079671165 014৯110112১ 73662. 2180 (৪2171191955 
২৪.৭.১। আলফা রশ্শির ধর্ম 
১। আলফা রশ্মি ধনাত্মক আধানযুক্ত আলফা কণার প্রবাহ। এর আধান 3.2৯10-19 9010011, 
২। এই রশ্মি চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র ঘারা বিদ্যুত হয়। 
৩। এই রশি তীব্র আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে। 
৪। এর ভর বেশি হওয়ায় ভেদন ক্ষমতা কম। 


€। স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় কয়েক সেন্টিমিটার বায়ু বা ধাতুর খুব পাতলা শিট ঘ্বারা এর গতি 
থামিয়ে দেওয়া যায়। 
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৬। এই রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্রেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 

৭। এই রশি জিঙ্ক সালফাইড পর্দায় প্রতিপ্রতা সৃষ্টি করে। 

৮। এই রশি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়। 

৯। এটি একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। 

১০। এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ। 
২৪.৭-২। বিটা রশির ধর্ম 

প্রথম দিকে যে বিটারশ্মি দেখা গেছে তার ধর্ম নিম্নরূপ 

১। এই রশ্মি খণাত্মক আধানযুত্ত। 

২। এই রশ্মি চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র বারা বিক্ষিপ্ত হয়। 

৩। এই রশি অত্যন্ত দ্রুত নির্গত হয়। এর দ্রুতি আলোর দ্রুতির শতকরা ৯৮ ভাগ হতে পারে। 

৪। এই রশ্মি অতি উচ্চ দ্ুতি সম্পন্ন ইলেকট্রনের প্রবাহ। এর ভর ইলেকট্রনের সমান 

অর্থাৎ 9.1110-3115। 

€। ফটোগ্রাফিক প্রেটে এর প্রতিক্রিয়া আছে। 

৬। এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। 

৭। এর ভেদন ক্ষমতা আলফা রশ্মির চেয়ে বেশি এবং এটি 0.0117 পুরু আ্যালুমিনিয়াম পাত তেদ করতে পারে। 

৮। গ্যাসে যথেষ্ট আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে। 

৯। কোনো পদার্ঘের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এই রশ্যি বিক্ষিপ্ত হয়। 

১০। এর পথরেখা বাকা এবং বায়ুতে এর কোনো পাল্লা নেই। 

পরবর্তীতে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট বিটা কণা নির্গত হতে দেখা গেছে। এরা ইলেকট্রনের প্রতি কণিকা। 
২৪,৭,৩। গামা রশির ধর্ম 

১। এই রশ্মি আধান নিরপেক্ষ । 

২। এই রশ্মি তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না। 

৩। এর দ্ুুতি আলোর সমান অর্থাৎ 3৯108 177/590. 

৪। আলফা ও বিটা রশির চেয়ে এই রশ্রির ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি। এটি বেশ কয়েক সেন্টিমিটার 

পুরু সীসার পাত ভেদ করে যেতে পারে। 

€। স্বল্প আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্ন । 

৬। এই রশি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। 

৭।  ফটোগ্রাফিক প্লেটে এই রশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। 

৮। এর কোনো ভর নেই। 

৯। এটি তড়িক্চুম্বকীয় তরঙ্ঞা। 

১০। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র, তাই শক্তি খুব বেশি। 
২৪,৮। তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 

[78]7010 012 7২901920610 810770170 
একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের কতগুলো পরমাণু কোন সময়ে ক্ষয়্রাপ্ত হবে তা আমরা হিসাব করে বের করতে পারি। কিন্তু কোন 
পরমাণুটি কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তা আমরা বলতে পারি না। পরমাণুর ক্ষয় বিবেচনার জন্য এক গুচ্ছ পরমাণু বিবেচনা করা হয়। 
যে সময়ে কোনো তেজক্ক্িয় পদার্থের মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে এঁ পদার্থের অর্ধায়ু বলে। 
উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো মৌলে ১০০,০০০টি তেজস্ক্রিয় পরমাণু আছে। এর অর্ধেক অর্থাৎ ৫০,০০০ টি পরমাণু 
ক্ষয় পেতে অর্থাৎ কোনো নতুন মৌলে রূপান্তরিত হতে যে সময় লাগে তাকে এঁ পদার্থের অর্ধায়ু বলে। 
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২৪,৯। তেজস্ক্রিয়তার একক 


016 01 79010206116 


তেজক্ক্রিয়তা পরিমাপের জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম বেকেরেল। প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় 
বিতাজন বা তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে এক বেকেরেল বলে। 


২৪.১০। তেজক্ক্রিয়তার ব্যবহার 
07999 01 13980105061%115 


বর্তমান যুগে তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে শেষ করা যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ করে দুরারোগ্য 
ক্যানসার রোগ নিরাময়ের কাজে তেজস্কিয়তার ব্যবহার আজ বহুল প্রচলিত। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে উন্নত বীজ তৈরির 
গবেষণায় তেজস্কিয়তা সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্প কারখানাতেও তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
খনিজ পদার্থে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়ে উত্ত ধাতুর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (190101)6) তেজক্পরিয় প্রদর্শক 
(7২0108061৮০ 0:০1) হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি রোগ নির্ণয়ের কাজেও তেজস্ক্রিয় প্রদর্শককে 
সফলতার সাথে কাজে লাগানো হচ্ছে। 


ঘড়িতেও তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার দেখা যায়। অনেক ঘড়ির কাটা ও নম্ঘর অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। এর 
কারণ হল তেজস্ক্রিয় থোরিয়ামের সাথে জিজ্ক সালফাইড মিশিয়ে ঘড়ির কাটা ও নম্বরে প্রলেপ দেওয়া হয় ফলে এরা 
অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। 


২৪,১১। তেজক্ক্িয়তার বিপদ 
1097100701 3801020111 


তেজস্ক্িয়তা আমাদের অনেক উপকারে লাগলেও এ থেকে বিপদের আশতকাও রয়েছে বিপুল পরিমাণে । তেজস্দ্রিয় ক্ষয় 
বা বিভাজনের ফলে যে সকল রশ্মি বিকিরিত হয় তা জীবদেহে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ । উচ্চ মাত্রার 
তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানবদেহে নানা রকম ক্যানসারের জন্ম দিতে পারে। দীর্ঘ দিন মাত্রাতিরিস্ত তেজক্কিয় বিকরণের 
সম্ষপর্শে থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ত্রাস পায়, মানসিক বিকার এমন কি বিকলাঙ্গতাও সৃষ্টি হতে গারে। 
তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব কশ পরম্পরায়ও পরিলক্ষিত হয়। আজকাল তেজস্ক্রিয় বর্জ্য (২৪0109800৮০ 1456০) 
সম্পর্কে নানা কথা পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। পারমাণবিক চুল্লি বা অন্য বিকিরণ উৎসে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত অকেজো 
যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ও সরঞ্জামাদিকে বর্জ্য বলা হয়। এ সকল বর্জ্য পদার্থ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উত্স হিসেবে কাজ করে 
বলে এসকল বর্জ্য পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব জীবনের জন্য মারাত্মক হ্মকিস্বরূপ। 


২৪,১২। মৌলিক কণিকা 


হা 08777071091] 7১৪701016 


মৌলিক কণিকা হল সে সব অবিভাজ্য কণিকা, যা দিয়ে সকল বস্তু তৈরী । পদার্থবিজ্ঞানীগণ সব সময়ই পদার্থের গঠনের 
এই সর্বশেষ বা অবিভাজ্য কণিকার অনুসন্ধান করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হত যে, পদার্থ গঠনের মৌলিক 
উপাদান হল অণু ও পরমাণু। পরমাণুকে মনে করা হত অবিভাজ্য, মৌলিক কণিকা। পরে দেখা গেল পরমাণু বিভাজ্য এবং 
এতে রয়েছে ইলেকট্রন ও নিউর্লিয়াস। নিউক্লিয়াস আবার গঠিত নিউট্রন ও প্রোটন নিয়ে। এভাবে পরমাণুর গঠন 
উপাদান পাওয়া গেল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এর পর আবিষ্কৃত হয়েছে ইলেকট্নের প্রতিকণা পজিট্রন। আবিষকৃত 
হয়েছে নিউট্রিনো, মেসন ইত্যাদি। অতি সম্প্রতি অনেক নতুন মৌলিক কণিকা শনান্ত করা হয়েছে এবং এদের ধর্ম 
অনুসারে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এর চারটি শ্রেণী হল : 


ফর্মা-৪০, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৩১৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


১। ব্যারিয়ন শ্রেণী (38011) : এই শ্রেণীতে রয়েছে নিউট্রন ও প্রোটন। 

২। মেসন শ্রেণী 09500) : এ শ্রেণীতে আছে [₹- মেসন ও ? মেসন। 

৩। লেপটন শ্রেণী (.90:011) : এই শ্রেণীতে রয়েছে ইলেকট্রন ও নিউন্রনো 

৪। গেজ শ্রেণী (0888০ 7810019) : এই শ্রেণীতে আছে ভড়িক্জুম্বকীয় তরঙ্গের কণা অর্থাৎ ফোটন। 
মৌলিক কণিকার বৈশিষ্ট্য : 

(১) সকল বিক্রিয়ায় এদের আধান/চার্জ, ভর-শত্তি ও ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। 

(২) সকল ব্যরিয়ন ও লেপটনের স্পিন - , সকল মেসনের স্পিন 0 এবং ফোটনের স্পিন 1 

(৩) ?০- মেসন ও ফোটন ছাড়া সকল কণিকার স্বতন্ত্র প্রতিকণিকা আছে। 

(8) আধান ও চৌম্বক মোমেন্ট ছাড়া কণিকা ও প্রতিকণিকা একই রকম। 


২৪,১৩। মহাবিশ্ব ও তার গঠন উপাদান 


010150750 8710 11 007190010097115 


পৃথিবী আমাদের বাসভৃমি। এটি সূর্যের একটি গ্রহ। আমাদের ঘিরে থাকা যে অসীম স্থান বা মহাবিশ্বের একটি অতিষ্ষুদ 
ফুটকি (99901) হল আমাদের এই পৃথিবী। সুতরাৎ আমাদের ঘিরে বা পৃথিবীকে ঘিরে যা কিছু আছে তাদের সকলকে 
নিয়েই মহাবিশ্ব। সূর্য হল এই বিশাল মহাবিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্রের একটি। অর্থাৎ যেসব তারকা বা নক্ষত্র আমাদের 
রাতের আকাশকে আলোকিত করে তাদের মতো একটি নক্ষত্র হল সূর্ধয। এই নক্ষত্রগুলো পরস্পর থেকে অনেক দূরে 
অবস্থিত। পৃথিবীতে যে পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত সে পরিমাপ দিয়ে নক্ষত্রের মধ্যকার দুরত্ব কল্পনা করা যায় না। 
এদের পরস্পর দুরত্ব মাপতে হয় আলোক বর্ষ দিয়ে। আমরা জানি যে, আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিনলক্ষ কিলোমিটার 
দূরত্ব অতিক্রম করে। এক বতসর সময়ে আলো যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তা হল এক আলোক বর্ষ। এই আলোক 
বর্ষের এককে নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপা হয়। এখানে আমরা মহাবিশ্বের অসীমতা, এর উৎপত্তি ও গঠন উপাদান নিয়ে 
আলোচনা করব। 


মহাবিশ্বের অধিকাংশ জায়গা ফাকা। এই মহাবিশ্বে আমাদের পরিচিত একটি জগৎ হল সৌরজগৎ সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ 
বুধ, শুরু, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্রুটো এবং উষ্কা, নীহারিকা, ধূমকেতু, কৃষ্ণবামন, 
কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি নিয়ে সৌরজগৎ। সুতরাৎ পৃথিবী সৌরজগতের নয়টি গ্রহের একটি। আমরা বলেছি যে, নক্ষত্রগুলো 
মহাবিশ্বে পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এসব নক্ষত্র আবার সুষমভাবে বণ্টিত নয়। এরা মহাবিশ্বে গুচ্ছ বা 
ক্লাস্টার বা দল তৈরি করে থাকে। এসব গুচ্ছ বা দলকে একত্রে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ । এসব ছায়াপথের সংখ্যা 
প্রায় একশত বিলিয়ন (এক হাজার কোটি)। সূর্য যে ছায়াপথে রয়েছে তাকে বলা হয় মিলকিওয়ে বা আকাশ গঙ্গা 
(14110 ৬৪5)। এই ছায়াপথে রয়েছে 100 বিলিয়ন নক্ষত্র। আর আছে গ্যাস ও ধুলিকণা। মহাবিশ্বে তিন ধরনের 
আকৃতির ছায়াপথ দেখা যায় - সর্গিল ছায়াপথ, উপবৃত্তাকার ছায়াপথ, অনিয়মিত (17588181) আকৃতি বিশিষ্ট ছায়াপথ । 
ছায়াপথের সদস্যদের মধ্য নক্ষত্র সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ। রাতের মেঘমুক্ত চন্দ্রহীন আকাশে আমরা লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দেখতে 
পাই। অনেক নক্ষত্র সুন্দর প্যাটার্নে বিন্যস্ত থাকে। এদের বিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে যেমন 
কালপুরুষ বা ওরিয়ন (001), দেখতে তীর ধনুক হাতে শিকারির মতো। এছাড়া আছে লুব্ধক, বৃহৎ কুকুর মণ্ডল, 
সন্তর্ষিম্ডল ও বৃশ্চিক। আধুনিক তত্ত্ব বলে যে, মহাবিশ্ব আপাত (81099161115) প্রসারমাণ (6%1391018)। এই 
তন্ত্র মতে, ছায়াপথগুলো কোনো এক সময় সংকুচিত অবস্থায় একত্রে ছিল এবং মহাবিশ্বের বিগ ব্যাং বা বৃহৎ 
বিস্ফোরণ বা মহাবিস্ফোরণের (১15 0408) মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে। 


নক্ষত্রদের জন্ম ও বিবর্তনও মজার। নক্ষত্রের জীবনচন্ত শুর হয়েছিল ছায়াপথে নিজেদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ভেঙে 
পড়া একটি ঘন মেঘ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ত্বরণের মাধ্যমে । এই মেঘ প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস 
দিয়ে তৈরী এবং এর তাপমাত্রা ছিল প্রায়_ 173০0.| আমরা জানি যে, সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩১৫ 


এই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ধ। হাইদ্রোজেনের মেঘ যদি ক্ষুদ্র হয় এবং পারিপার্শিক অণুগুলো যদি পরস্পরের নিকটে না 
থাকে তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যকার আকর্ষণ এমন হয় না যে, তাদের আচরণের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে। 
মেঘের আকার যদি বড় হয় তাহলে এর প্রতিটি অণুর মধ্যকার মহাকর্ষ বল বেশি হয়, ফলে মেঘকে ভিতরের দিকে 
টানে। ফলে নিজস্ব মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মেঘগুলো সংকুচিত হতে থাকে একটি নাটকীয় প্রক্রিয়ায় এবং গ্যাসীয় মেঘ 
নক্ষত্রে পরিণত হয়। এই ঘন সংকোচনশীল গ্যাসীয় ভরকে বলা হয় প্রোটোস্টার (019518)। 


প্রোটোস্টার যতই সংকুচিত হতে থাকে গ্যাসীয় মেঘের পরমাণুগুলোর পরস্পরের সাথে তত বেশি সংঘর্ষ ঘটে। ফলে 
তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সংকোচন লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে চলতে থাকে। ফলে অন্তঃম্থ তাপমাত্রা-173 ডিগ্রি 
সেলসিয়াস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 10,000,000 (107) ডিগ্রি সেলসিয়াসে দীড়ায়। এই অতি উচ্চ তাপমাত্রার হাইড্রোজেন 
পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রুপান্তরিত হয় এবং এই প্রক্িয়ায় প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এই বিক্রিয়ার চারটি 
হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজিত বা ফিউশনিত হয়ে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে এবং যে বিপুল পরিমাণ 
শত্তি নির্গত হয় তা বিভিন্ন তরজ্ঞা দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর তাপমাত্রা ও চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। 
প্রোটোস্টার জ্যোতি ছড়াতে থাকে এবং নক্ষত্রে পরিণত হয়। 


পরস্পর বিপরীত অভিমুখী বলের প্রভাবে সৃষ্ সাম্যাবস্থায় থাকে। এই দুটি বল হল মহাকর্ষাঁয় আকর্ষণ যা সংকুচিত করার 
প্রচেষ্টা চালায় এবং ফিউশন বিক্রিয়াকে প্রজ্বলিত করে। অপরটি ফিউশানের ফলে নির্গত শত্তি দ্বারা উৎপন্ন বা সৃষ্ট 
অন্তঃস্থ বা আভ্যন্তরীণ চাপ। এই সাম্যাবস্থা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর চলতে পারে। নক্ষত্রের ভিতরকার তাপমাত্রা 
ফিউশান বিক্িয়াকে চালু রাখে। এই বিক্রিয়ার হার সঘকোচনের চাপকে সুম্থিত বা সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য 

থাকে। আমাদের সূর্য এখন তার বিকাশের এরকম একটি সাম্যাবম্থায় আছে। এর সৃষ্কি হয়েছিল 5,000 মিলিয়ন বতসর 
পূর্বে, সূর্য ভবিষ্যতে আরও এই পরিমাণ সময় শক্তি বিকিরণ করতে থাকবে। 


সূর্যের আছে নয়টি গ্রহ। আবার কোনো গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, এটি হল 
টাদ। 


২৪.১৪। মহাবিশ্বের উৎপত্তি 
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নক্ষত্রের কীভাবে উৎপত্তি হল তা আমরা জেনেছি। নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছিল ছায়াপথের অতি ঘন গ্যাসীয় ও ধুলি মেঘের 
মহাকর্ষায় ভাঙনের ফলে। গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রকে ঘিরে থাকা অবশিষ্ট গ্যাস ও ধুলিকণার ঘনীভবনের ফলে। 
এরপরও অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি। এরকম কয়েকটি প্রশ্ন হল- এই গ্যাসীয় মেঘ কোথা থেকে এল? এদের 
সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল? মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল কীভাবে? কীভাবে বস্তু বা পদার্ঘটি সৃষ্টি হয়েছে? 


১৯২০ সালে এডুইন হাব্ল (2010 [70091০) নামে একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন 
অবজারভেটরিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, ছায়াপথগুলো স্থির নয় বরং 
পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি ছায়াপথ পরস্পর থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে_ 
কোনো বেনুনকে ফুলালে বা ফু দিয়ে বাতাস ভরে সম্প্রসারিত করলে এর গায়ের দাগগুলো যেমন দূরে সরে যায় ঠিক 
তেমনি। মনে কর কোনো বেলুনের গায়ের ফুট ফুট দাগগুলো যেন এক একটি ছায়াপথ। বেলুন যখন ফুলানো হয় তখন 
এই দাগগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, যে দাগগুলো পরস্পর থেকে বেশি দূরে 
তারা যেন বেশি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। হাবৃল বলেন, মহাবিশ্ব ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্ণালির লাল অপসরণ (76৫ 
8110 বা লোহিত ভ্রংশ থেকে বোঝা যায় যে, ছায়াপথগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। আলোর উত্স যখন পর্যবেক্ষকের থেকে 
দূরে সরে যেতে থাকে, তখন আলোর কম্পার্ঞ স্রাস পেতে থাকে এবং দৃশ্যমান বর্ণালি লোহিত বা লাল রঙের দিকে সরে 
যায়, একে বলা হয় লাল অপসরণ বা লোহিত ভ্রহশ। হাবল দেখান যে, ছায়াপথের দূরে সরে যাওয়ার দ্ুতি তাদের 
পরস্পরের মধ্যকার দূরত্বের সমানুপাতিক। ছায়াপথের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব যত বেশি তাদের সরে যাওয়ার দ্ুতি তত 


৩১৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


বেশি। সুতরাং আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। 


১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতিবিজ্ঞানী জি, লেমেটার (0. 1.017810০) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের একটি ব্যাখ্যা 
উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, দূর অতীতে (15 বিলিয়ন বা 15 শত কোটি বৎসর পূর্বে) মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু 
সংকুচিত অবস্থায় একটি কিুর মতো ছিল ঠিক যেন একটি অতি-পরমাণু (901১978607)। আজ থেকে 15 বিলিয়ন 
(১৫ শত কোটি) বসর পূর্বে এই অতি-পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে মহাবিশ্ব অবিরতভাবে সম্প্রসারিত হতে 
থাকে। পুঞ্জ পু্জ বস্তু চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে থাকে। এসব পুঞ্জ থেকেই তৈরি হয়েছে ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ 
ইত্যাদি। সেই থেকে মহাবিশ্বের সবকিছু অরিরাম পরস্পর থেকে দূরে যাচ্ছে। আদি এই বিস্ফোরণকে বলা হয় “বিগ 
ব্যাং বাৎলায় একে বলা যেতে পারে “মহাবিস্ফোরণ” বা “বৃহৎ বিস্ফোরণ”। 


পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার "/১ 7371611119601% 07117" (কালের সর্ক্ষ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির 
এই “বৃহৎ বিস্ফোরণ” তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন এবং পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। 


অনুশীলনী 
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 


১। নিচের কোনটি মৌলিক কণিকার বৈশিষ্ট্য? 
ক. সকল বিক্রিয়ায় এদের চার্জের পরিবর্তন হয় 
খ. চার্জ ও চৌন্বক মোমেন্ট ছাড়া কণিকা এবং প্রতিকণিকা একই রকম 
গ. সকল বিক্রিয়ায় এদের ভর বেগের পরিবর্তন ঘটে 
ঘ,  ফোটন ও মেসন ছাড়া অন্য কণিকাসমূহের প্রতিকণিকা নেই। 


২। একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যদি গামা রশি প্রয়োগ করা হয়, তা হলে গামা রশ্মি- 
1. বেঁকে যাবে 
1. একই পথে যাবে 
111. ক্ষেত্র ভেদ করতে পারবে না 


নিচের কোনটি সঠিক 


1 খ. 1 
গ. 1911 ঘ. 13111 


মাধ্যমিক পদার্থবিক্রান ৩১৭ 


চিত্রটি অনুধাবন করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : 


৩। চিত্রে প্রদর্শিত বাম দিকের দাগটি_ 


ক. &রশির খ. 1 রশ্মির 
প.. রশ্মির ঘ, আরশ্ির 
৪। চিত্রানুযায়ী 


1,  চৌস্বক ক্রিয়ার কারণে ধনাজক , খণাত্মক এবং নিরপেক্ষ রশ্মি আলাদা হয়ে যায় 
1.  ফটোগ্রাফিক প্লেটের কারণে রশ্িগুলো আলাদা হয়ে যায় 
1,  চৌস্বক ক্ষেত্রের ধনাত্মক আধান খণাত্মক রশ্মিকে এবং খণাত্বক আধান ধনাজ্ক রশ্মিকে আকর্ষণ করে। 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক. ॥ খু. 1311 
প,৮? 1111 ঘয, 1511 111 


সঙনপীল প্রন 


১।  ন্লানী দশম শ্রেনীর ছাত্রী। একদিন খেলতে গিয়ে সে হাতে ব্যথা পেন্গ। এতে হাত খুব ফুলে যায়। ডাক্তার তাকে 
%-185 করার পরামর্শ দেন। রানীর হাতটি শ্তু পাতঘবারা আবৃত ছিল। -78% করার পূর্বে পাত খুলে ফেলে »-09% করা 
হ্‌য়। 


ক. হ-89 কী? 

খ.  ডাত্তার »-8% করার পরামর্শ দিলেন কেন। কারণসহ ব্যাখ্যা কর। 

গ.. জগ্র্য করার পূর্বে পাত খোলা হল কেন? 

ঘ. 8 এর সাথে সাধারণ আলোর একটি তুলনামূলক বিশ্রেষপপূর্বক য়-78 -এর ধর্ম ও ব্যবহার লিখ। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শক্তির উৎস ও ব্যবহার 


১0671২01501 হা, 1) 1719 67979 


যন্তরনির্ভর বর্তমান সভ্যতা শক্তি ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না। জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের সাথে মানুষের শক্তির 
চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাড়তি শস্তির প্রয়োজনে মানুষকে নিত্যনতুন শস্তির উৎসের সন্ধান করতে হচ্ছে। এ 
অধ্যায়ে শত্তির বিভিন্ন উত্স সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথে আধুনিক সভ্যতা বিকাশে শত্তির প্রয়োজনীয়তা ও এর গুরুত্ব 
সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। সারা বিশ্বব্যাপী শক্তি সংকটের প্রেক্ষাপটে আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমরা 
কীভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে। 


২৫.১। শক্তি ও শত্তির বিভিন্ন উৎস 
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যার প্রভাবে কোনো কাজ সম্পাদিত হয় তাকেই আমরা শস্তি বলি। শস্তির বিনিময়ে কাজ পাওয়া যায়। সকল জীবের 
বেঁচে থাকার জন্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন যোগান থাকতে হবে। তাই শক্তির সন্ধানে মানুষকে প্রাচীনকাল থেকে ঘুরে বেড়াতে 
হয়েছে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শস্তির ভান্ডার বা উৎস কমে যাচ্ছে দিন দিন, তাই শক্তির নতুন উৎসের সন্ধানে নানান রকম 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করছে মানুষ। 


জীবেরা খাদ্য থেকে তাদের প্রয়োজনীয় শত্তি সহ করছে। উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির সাহায্যে সূর্য কিরণ ও 
ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে নিজেরাই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণীরা খাদ্য সংগ্রহ করছে হয় উদ্ভিদ না হয় অন্য 
কোনো প্রাণীর দেহ থেকে। জীবের সমস্ত জৈবিক ক্রিয়ার মূলে রয়েছে এই শক্তি। মানুষের ক্ষেত্রে শত্তির এই প্রাথমিক 
চাহিদাটুকুতো আছেই, এ ছাড়া তার উন্নত জীবন যাপনের জন্য রয়েছে বাড়তি শস্তির চাহিদা। 


আদিমকালে মানুষ সকল কাজে পুরোপুরি নির্ভর করত তার পেশিশক্তির ওপর। এরপর মানুষ পশুকে বশে আনল এবং 
পশুশস্তিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে লাগল। পশুশক্তির সাহায্যে কৃষিকাজ, জিনিসপত্র বহন ইত্যাদি কাজ করত 
মানুষ। এরপর এল যন্ত্রশক্তি। যন্ত্রশ্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি শুরু হল। শিল্প বিপ্লব ও বাষগীয় 
ইঞ্জিন আবিষকার মানুষের পেশিশত্তি ও পশুশস্তির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দিল। বাষপশস্তির সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন 
যন্ত্রপাতি চালাতে থাকল। এই বাষপশক্তি উৎপন্ন হত জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে। জীবাশ্ম জ্বালানি কয়লা, পেট্রোল ও 
ডিজেলের সাহায্যে মানুষ নানান রকম ইঞ্জিন চালাতে শিখল। সুতরাং জীবাশ্৷ জ্বালানি ব্যবহার বাড়তে লাগল। 


তড়িতের আবিষকার মানব সভ্যতাকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল। যান্ত্রিক শক্তি থেকে তড়িৎ তৈরির কৌশল আবিষকৃত 
হল। এই যাস্ত্রিক শক্তির তিনটি উৎস হল তাপশস্তি, (যা থেকে পাওয়া যায় তাপবিদ্যুৎ) জলশক্তি (যা থেকে পাওয়া যায় 
জলবিদ্যুৎ) ও পারমাণবিক শত্তি। তড়িৎ শত্তির ব্যবহার সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে 
দক্ষতার সঙ্গো ও দ্রুত স্থানান্তরিত করা যায় বলে সকল রকম যন্ত্রচালনায় মানুষ তড়িৎ ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু 
মানব সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শস্তির চাহিদা বাড়তে থাকল। মানুষ সন্ধান করতে 
থাকল শত্তির নতুন নতুন উৎসের । নিচে বিভিন্ন রকম শত্তির উৎস বর্ণনা করা হল। 


২৫.২। জীবাশ জ্বালানি (79951 [5) 


শক্তির অতি পরিচিত উৎস হল কয়লা, খনিজতেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এদের বলা হয় জীবাশ্ব জ্বালানি। কারণ জীবদেহ 
(প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ই) মাটির নিচে চাপা পড়ে লক্ষ লক্ষ বছর পর তা রূপান্তরিত হয় কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসে। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩১৯ 


কয়লা : শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে কয়লার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি। কয়লা একটি জৈব পদার্থ । পৃথিবীতে এক সময় 
অনেক গাছপালা ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও স্বাভাবিকভাবে গাছের পাতা বা কাণ্ড মাটির নিচে চাপা পড়ে এবং 
জমতে থাকে। গাছের পাতা ও কাণ্ড রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কয়লায় রুপান্তরিত হয়। কয়লা পুড়িয়ে সরাসরি তাপ 
পাওয়া যায়। এটি একটি অতি পরিচিত জ্বালানি। তবে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও কয়লা থেকে বহু প্রয়োজনীয় 
পদার্থ উৎপাদিত হয়। এদের মধ্যে রয়েছে কোলগ্যাস, আলকাতরা, বেঞ্জিন, আ্যামোনিয়া, টলুয়িন প্রভৃতি। রান্না করতে 
ও বাষপীয় ইঞ্জিন চালাতে কয়লা ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে কয়লার প্রধান ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে। তাপবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রের প্রধান উপাদান কয়লা । 


খনিজ তেল : শস্তির অন্যতম প্রধান উৎস খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম। বর্তমান সভ্যতায় পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার অত্যন্ত 
ব্যাপক। গ্রামের কুঁড়েঘর থেকে শুরু করে আধুনিকতম পরিবহণ ব্যবস্থা সর্বত্রই এর ব্যবহার রয়েছে। পেট্রোলিয়াম থেকে 
নিষকাশিত তেল পেট্রোল, পাকা রাস্তার উপর দেওয়া পিচ, কেরোসিন ও চাষবাষের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সার পাওয়া 
যায়। পরিবহণের জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলের জুড়ি নেই। পেট্রোলিয়াম থেকে আরও পাওয়া যায় নানান রকম কৃত্রিম 
বদ্তু। এগুলো হল টেরিলিন, পলিয়েস্টার, ক্যাশমিলন ইত্যাদি। এছাড়া পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয় নানান রকম 
প্রসাধনী। এতসব ব্যবহার থাকা সন্ত্বেও এর মূল ব্যবহার জ্বালানি হিসাবে। পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর প্রধান ব্যবহার হল 
তড়িৎ ও যাস্ত্রিক শক্তি উৎপাদন। পেট্রেলিয়াম একটি ল্যাটিন শব্দ। এটি তৈরি হয়েছে পেট্রো ও অলিয়াম মিলে। ল্যাটিন 
ভাষায় পেট্রো শব্দের অর্থ পাথর এবং অলিয়াম শব্দের অর্থ তেল। সুতরাৎ পেট্রোলিয়াম হল পাথরের তেল অর্থাৎ পাথরের 
মধ্যে সঞ্চিত তেল। টারশিয়ারি যুগে অর্থাৎ আজ থেকে পাচ ছয় কোটি বছর আগে সমুদ্বের তলদেশে পাললিক শিলার 
স্তরে স্তরে গাছপালা ও সামুদ্রিক প্রাণী চাপা পড়ে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এরা রূপান্তরিত হয় খনিজ 
তেলে। আজকের স্থলভাগের অনেকাংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমুদ্রের তলদেশে ছিল। 


গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস শস্তির অতি পরিচিত উৎস। বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার 
ব্যাপক। উন্নত দেশগুলোতেও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশি। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এর ব্যবহার রয়েছে। এর 
ব্যবহার প্রধানত জ্বালানি হিসেবে। বাছ্লাদেশে রান্নার কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও ব্যবহার রয়েছে 
অনেক সার কারখানায়। গ্যাসের সাহায্যে তাপশস্তি উৎপাদিত হয় এবং তা থেকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত হয় 
বিদ্যুৎ। 
প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় ভূগর্ভ থেকে। সুগভীর কুপ খনন করে তৃগর্ত থেকে এ গ্যাস উত্তোলন করা হয়। পৃথিবীর 
অভ্যন্তরের প্রচণ্ড তাপ ও চাপ এই ধরনের গ্যাস সৃষ্টির মূল কারণ। পেট্রোলিয়াম কুপ থেকেও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া 
যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে মিথেনের পরিমাণ শতকরা ৬০ থেকে ৯৫ 
ভাগ পর্যন্ত থাকতে পারে। 


২৫.৩। জীবাশ হ্বালানি ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ 


জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের সন্তাবনা খুব বেশি। কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ আহরণের ক্ষেত্রে কর্মীর মৃত্যুর 
হার পারমাণবিক রিয়ষ্টিরে কর্মরত কর্মীদের সমান। এছাড়া কর্মীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্তিকর। কয়লা খনির কাজ ও 
কয়লা পরিবহণের কাজে কর্মীর মৃত্যুর হার বেশি। কয়লা খনি এলাকায় আবহাওয়া সাধারণ অবস্থায় বেশি দুষিত হয়। 


গাড়ি, এরোপ্লেন, জাহাজ ও ট্রেন চালাতে যে জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা বা খনিজ তেল) ব্যবহার করা হয় তা থেকে পরিবেশ 
দুষিত হয়। মোটর গাড়ি ও কলকারখানার থেকে নির্গত ধোয়া পরিবেশ দূষিত করে। 


২৫.৪। নিউক্রিয় শ্তি (ঘ1০192" [7)075%) 
আমরা জানি এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থই পরমাণু দিয়ে গড়া। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে পরমাণুর 


৩২০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


সৃষ্ি হয়। পরমাণু তৈরিতে বিপুল পরিমাণ শত্তি ব্যবহৃত হয়েছিল। এই শক্তি তখন থেকেই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সঞ্িত 
আছে। নিউক্লিয়াসকে তেঙে বিভুন্ত করলে এদের মধ্যে সঞ্চিত বিপুল শত্তি মুস্তি লাত করে। নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত 
এই শক্তিকে বলা হয় নিউক্লিয় শক্তি (015৫1 5:12725)। নিউক্লিয়াস হল পরমাণুর কেন্দ্র প্রকৃত পক্ষে পরমাণুর 
কেন্দ্র তেষ্কেই নিউক্লিয় শস্তি উৎপন্ন হর বলে একে পারমাপবিক শক্তি (/8607010 67912) নামেও অভিহিত করা হয়। 
সুতরাং নিউক্লিয় ও পারমাণবিক শক্তি একই। 


নিউক্লিয় শস্তির প্রকাশ প্রথম ঘটে ধ্বহনলীলার মাধ্যমে । ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি 
শহর দুইটিতে নিউক্লিয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটে ধ্বংস হয় শহর দুটি। এঁ দিন পরমাণুর শস্তির তীব্রতা ধ্বহসলীলার 
মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। মানবকল্যাণে পারমাণবিক শস্তির ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। এ 
সময় তত্কালীন সোতিয়েত ইউনিয়নে প্রথম নিউক্লিয তড়িৎকেন্দ্র ঘড়িৎ উৎপাদন শুরু করে। নিউরক্লিয় ভড়িৎকেন্দর 
পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ভড়িৎশক্তিতে বুপাস্তরের লক্ষ্যে কোনো বিশেষ পরমাণুর 
নিউক্লিয়াসকে যখন পারমাণবিক কণা (যেমন নিউট্রন বা প্রোটন) দিয়ে আঘাত করা হয় তখন তা ভেঙে প্রায় সমান 
দুইটুকরা হয়ে ষায় এবং কিছু পরিমাণ শস্তি নির্গত হয়। এই শক্তিকে বা হয় নিউক্রিয় শত্তি। বিক্রিয়াটিকে বলা হয় 
নিউক্রিয় বিক্রিয়া। 


এখন প্রশ্ন হল এই শক্তি কোথা থেকে আসে। দেখা গেছে পারমাণবিক কণার আঘাতের ফলে নতুন যে দুইটি নিউক্লিয়াস 
উৎপন্ন হয় ছাদের মোট ভর মুল নিউক্লিয়াসের ভরের চেয়ে কিছু কম হয়। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ভাগ্নের সময় কিছু ভর 
খোয়া যায়। এই খোয়া যাওয়া ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শত্তির পরিমাণ আইনিস্টাইনের বিখ্যাত [7 1102 
সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। ঢা) এখানে খোয়া যাওয়া ভর আর ০ হচ্ছে আলোর দ্ুতি, শুন্যস্থানে যার মান 
সেকেন্তে তিন লক্ষ কিলোমিটার । কিন্তু একটি মাত্র নিউক্লিয়াসের তানের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তার পরিমাণ খুবই 
মগণ্য। তাহলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য এত বিপুল পরিমাণ শস্তি আসে কোথা হতে? 


আমরা জানি, দুই রকমের ইউরেনিয়াম পরমাণু আছে। একটি হুল ইউরোনিয়াম_-২৩৫ (0-235) অপরটি 
ইউরোনিয়াম-২৩৮ 00-238) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল একে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে পরমাণুটি প্রায় সমান দুই 
টুকরোয় বিভত্ত হয়, নির্পত হয় তিনটি নিউট্রন ও কিছু পরিমাণ শত্তি। নির্গত এই তিনটি নিউট্রন জন্য তিনটি 
ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করলে, তারা ভেঙে দুটুকরো হয় এবং নিউট্রন নির্গত হয় এবং তিনগুণ শক্তি নির্গত হয়। 
গ্রতাবে পরমাণুর ভান চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
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একে বলা চেইন বিক্রিয়া (07191 700001) বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়া একবার শুরু হলে আপনা আপনি চলতে 
থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই চেইন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ না করলে প্রচন্ড 
বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। 


২৫.৫। নিউক্রিয় বিক্রিয়ক বা নিউকয় চুল্লি (01687 7২৪৪০6০7) 


নিউক্লিয় চেইন বিক্রিয়াকে যে যন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার নাম নিউক্রিয় রিয়াষ্র (০199: [২০৪০$০1) বা নিউক্রিয় 
বিক্রিয়ক। একে পারমাণবিক ছুল্লি নামেও অভিহিত করা হয়। পারমাণবিক শক্তি থেকে তড়িৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার 
করা হয় পারমাণবিক ছুল্পি। এই চুল্লিতে নিউক্রিয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এই তাপ বাষগীয় টার্বাইন 
ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্রির একটি সরল চিত্র নিচে দেওয়া হল। 


পারমাণবিক ছু্পিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পান্র। যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এই পাত্রের ভিতর 
থাকে গ্রাফাইটের ইট দিয়ে তৈরি মুল বস্তু বা মজ্জা (০016)। এই গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর খাড়াভাবে কতকগুলো চ্যানেল 
বা খালি জায়গা থাকে। এই জায়গাগূলোতে ইউরেনিয়ামের দণ্ড ঘারা পূর্ণ থাকে। খালি জায়গা ও ইউরেনিয়াম দণ্ডের 
মধ্যবর্তী স্থানে থাকে বোরন বা ক্যাডমিয়াম দণ্ড। ক্যাডমিয়াম বা বোরন দণ্ডকে চ্যানেলের বা খালি জায়গার মধ্যে 
ওঠানামা করানো যায়। এ সব দণ্ড নিউট্রন শোষণ করে নিউক্রিয় বিক্রিয়ার গতিকে মন্থর করে দেয়। 


পারমাণবিক চুপ্লিতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়, তা দু ধরনের পরমাণু সংমিশ্রণ । এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ 
খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোনিয়াম-২৩৫ পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে নিম্নতর ভর বিশিষ্ট পরমাণু সৃষ্টি করে। এই ঘটনা 
ঘটার সময় পরমাণু নিউক্লিয়াস শ্তি নির্গত হয় আর নির্গত হয় উচ্চ দ্রুতিসম্পন্ন কণিকা নিউট্রন। এদের একটি নিউট্রন 
যদি পার্শ্ববর্তী পরমাণু নিউক্রিয়াসকে আঘাত করে তা হলে এই নিউক্লিয়াসটি ভেঙে যায় এবং আরও নিউট্রন বেরিয়ে 
আসে। নিউক্লিয়াসের এই বিভাজনকে বলা হয় ফিশন (195102)। 


২৫.৬ । নিউক্িয় শত্তি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা 
সুবিধা : ১। এই শক্তির সাহায্যে কম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। 
২। স্বল্প জ্বালানি ব্যয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। 
৩। অন্যান্য শস্তি উৎস ফুরিয়ে গেলেও পারমাণবিক শক্তির উৎস নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। 


ফর্মা-৪১, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৩২২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞন 


অসুবিধা : ১। পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প তৈরিতে সময় বেশি লাগে। 
২। জ্বালানিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ । 
৩। অত্যন্ত উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। 
৪। যাস্ত্রিক ত্রুটির ফলে দ্রুত মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হয়। 
শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র আছে যা থেকে উৎপাদিত তড়িৎ তারা ব্যবহার করছে। 


২৫.৭। নিউক্লিয় শক্তি থেকে বিপদ 


পরমাণু থেকে যেমন বিপুল পরিমাণ শস্তি পাওয়া যেতে পারে তেমনি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে রয়েছে অনেক সমস্যা ও 
বিপদ। নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় পরমাণু ভাঙার সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পারমাণবিক কণিকা যেমন ইলেক্ট্রন, নিউট্রন ও 
গামারশি ইত্যাদি নির্গত হয়। এ গামারশ্ি জীব বিশেষ করে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে 
দেহ পুড়ে যেতে পারে। এ ছাড়া হতে পারে জ্বর, বমি বমি ভাব। অকালে চুল পড়ে যেতে পারে এবং বেশি মাত্রায় পড়লে 
ক্যানসার ও টিউমার হতে পারে। এ রশ্মি অত্যধিক মাত্রায় পড়লে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। 


এছাড়া পারমাণবিক প্রকল্পের দুর্ঘটনা মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। এ রকম হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কিছু লোক মারা যায়। 


এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ পার্বতী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুমন্ডল থেকে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে পড়লে 
উদ্ভিদ তা খাদ্যের সাথে গ্রহণ করে এবং কোনো প্রাণী এসব উদ্ভিদ খেলে তার দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রবেশ করে। গরু 
এ ধরনের ঘাস খেলে তার দুধেও তেজক্ক্িয় পদার্থ এসে যায়। যে দুধ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। 


পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের দুর্ঘটনা থেকে নির্গত তেজস্কিয় ভম্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি করে। এছাড়া 
পারমাণবিক প্রকল্পের বর্জ্য পদার্থ নিষকাশন ব্যবস্থা ব্যয়বুল। এ সব বর্জ্য পদার্থ বিপঙ্জনক। পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প 
থেকে বিপুল শত্তি পাওয়া গেলেও এ শত্তি ব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় আনতে হবে। সাবধান থাকতে হবে। 


২৫:৮। নিউরিয শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার 


নিউক্রিয় শত্তির কথা শুনলেই হিরোশিমা, নাগাসাকির সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা আমাদের মনে ভেসে ওঠে। 
কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয় চেইন বিক্রিয়ার ফলে যে বিপুল শস্তি সৃষ্টি করা যায় তা আমরা মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে 
পারলে বিশ্বব্যাপী শক্তি সংকট মোকাবিলা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন বিশ্বনেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক 
সদিচ্ছা। 


শত্তি সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে বিশেষ করে উন্নতজাতের বীজ উৎপাদনে পারমাণবিক শত্তি সফলতার 
সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


চিকিতসা বিজ্ঞানেও পারমাণবিক শস্তি ব্যবহার ব্যাপকহারে করা সন্ভব। রোগ নির্ণয়ের কাজে এবং বিতিন্ন ব্যাধির 
চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন শাস্তিপূর্ণকাজে পারমাণবিক 
শত্তির ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুজে বের করেছেন। কিন্তু এই শত্তিকে শান্তির কাজে না ধ্বংসের কাজে ব্যবহার 
করা হবে তা নির্তর করে বিতিন্ন দেশের রাষ্ত্রীয় ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তাদের ওপর। অবশ্য সাধারণ মানুষও এখন 
সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে। 
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২৫.৯। সৌরশক্তি (90181 10675) 


সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া ষায় তাকে বলা হয় সৌরশন্তি। আমরা জ্জানি সূর্ব সকল শস্তির উৎস। পৃথিবীতে যত লক্তি 
আছে তার সবই কোনো না কোনোতাবে সূর্য থেকেই জাসা বা সূর্য কিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে। যেমন আধুনিক 
সত্যতার ধারক জীবান জ্বালানি (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশস্তি। 


বায়ু প্রবাহও সৃষ্ষি হয় সূর্ধ তাপের পার্থক্যের কারণে। ভাই বায়ু থেকে যে শ্তি পাওয়া যায় তাও সূর্ঘ থেকেই আসা। এ 


ছাড়া খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের কাজে সৌরশস্তির প্রয়ো্ন। খাদ্য ও বায়োমাস 031011898) জামাদের শক্তির দুটো 
উতস। 


নদনদীর পানিপ্রবাহ কাজে লাগিয়ে বে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে তাও আসলে সূর্য থেকেই আসা । সৌরশক্তি সমুদ্র বা 
নদনদীর পানিকে বাষ্পীভূত করে মেঘ তৈরি করছে। তা বৃষ্ঠি হয়ে তূপৃষ্ঠে নেমে এসে নদীর রূপ নিয়ে সমুদ্রে মিলিত 
হচ্ছে। নদনদীর এই স্রোত থেকে উৎপন্ন করা হচ্ছে জলবিদ্যুৎ 


প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সূর্য কিরণকে সরাসরি ব্যবহার করছে কোনো কিছু শুকানোর ফাজে। বর্তমানে সূর্যের শক্তিকে 
সবসময় ব্যবহারের জন্য মানুষ নানান রকম উপায় অবলম্ঘন করেছে। লেলের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে ফোকাস করে জাগুন 


সূর্বরশি 


581) 
011111108 


চিত্র :২৫.৩ 


জ্বালানো যায় চিত্র : ২৫.৩)। সূর্ধ কিরণকে ধাতব চাকতির সাহায্যে প্রতিফলিত করে তৈরি হয় সৌরছুর্লি। এই চুল্লিতে 
রান্না করা যায় চিত্র : ২৫.৪)। 


সৌরশক্তিকে শীতের দেশে ঘরবাড়ি গরম রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়।শস্য, মাছ, সবজি শুকানোর কাজে সৌরশত্তি 
ব্যবহৃত হয়। মাছ শুকিয়ে শুটকি তৈরি করে তা বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। সৌরশস্ত্ির সাহায্যে বয়লারে বাষ্প তৈরি 
করে তার ছারা তড়িৎ উৎপাদনের জন্য টার্বাইন ঘুরানো হয়। 

আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে সৌরকোধ। সৌরকোষের বৈশিষ্ট্য হল এর উপর সূর্ধের আলো পড়লে এ 
থেকে সরাসরি তড়িৎ পাওয়া যায়। সৌরকোষের নানান রকম ব্যবহার রয়েছে। 


১। কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎ শক্তি সরবরাহের জন্য এই কোষ ব্যবহৃত হয়। এ জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ বহুদিন ধরে তার 
কক্ষপথে ঘুরতে পারে। 


৩২৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


২। বিতিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন পকেট ক্যালকুলেটর, পকেট রেডিও, ইলেকট্রনিক ঘড়ি সৌরশস্তির সাহায্যে 
চালানো হচ্ছে। 


আমাদের দেশেও সৌরকোষের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে। বরিশাল অঞ্চলে হাসপাতাল এবং তদসঘথন্লি$ এলাকায় 
বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৮৯ সালে দুইটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ 
থানায় সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে একটি টেলিফোন অফিস চালানো হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশে কৃষি জমিতে সেচের কাজে 
ব্যবহৃত পাম্প সৌর কোষের সাহায্যে চালাবার জন্য গবেষণা চলছে। সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি তার আশেপাশে ছড়িয়ে 
পড়ে তার ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র পৃথিবীতে গৌছায়। এর অর্থ হল সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়া শক্তি 
দিয়ে ২০ কোটি পৃথিবী বেঁচে থাকতে পারে। তড়িৎ শত্তির সাথে তুলনা করলে পৃথিবীতে আসা সৌরশত্তির পরিমাণ ১৮ »* 
১০১৩ কিলোওয়াট। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার আয়তনে যে পরিমাণ সৌরশক্তি নিয়ত পতিত হয় তার পরিমাণ ১.৩৬ 
কিলোওয়াট তড়িতের সমান। 


সূর্ষের শত্তির সবটুকু যদি ব্যবহারের সুবিধা বা ব্যবস্থা পৃথিবীতে থাকত তাহলে শত্তি নিয়ে পৃথিবীতে চিন্তা করতে হত 
না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহারকারী দেশ। সে দেশে ৩২ মিনিটে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পতিত 
হয় তা সবটুকু যদি ব্যবহার করা যেত তাহলে তা দিয়ে এ দেশের সারা বছরের শস্তির চাহিদা মেটানো যেত। পৃথিবীতে 
আগত সৌর শক্তির বেশির ভাগ বিতিন্ন কারণে ব্যবহার করা যায় না। এর মধ্যে যন্ত্রপাতির অভাব অন্যতম। 


সৌরশস্তি ব্যবহারের সুবিধা হল এই শত্তি ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কম। এই শস্তি ব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনা 
নেই বললেই চলে। সৌরশত্তির সহসা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই শত্তির তাই প্রচলিত শক্তি উৎস 
জীবাশ্‌ জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা খুব বেশি। 


২৫.১০। বায়োগ্যাস 0319899) 


ঘোড়া ও গরু মহিষের ঝিষ্ঠার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার বু প্রাচীন। প্রাণীর বিষ্ঠা শত্তির এক রকম উৎস। গোবর শুকিয়ে 
তা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্্র দেশে শুকনো গোবর জ্বালানি হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। তবে এই পদ্ধতিতে তাপ শত্তি পাওয়া যায় খুব কম। কারণ শতকরা ৮€ ভাগ তাপশক্তি অব্যবহৃত 
থেকে যায়-বায়ুমপ্ডলে চলে যায়। এজন্যে বর্তমানে গরু মহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুর গোবর কাজে লাগিয়ে তা থেকে গ্যাস 
তৈরি করে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই গ্যাসকে বলা হয় বায়োগ্যাস। বাংলাদেশ, ভারত ও আফৌ-এশীয় দেশে এই গ্যাস 
ব্যবহার বাড়ছে। রান্নার কাজে, বাতি জ্বালাতে ও পাম্প চালাতে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। 


প্রাণীর মলমুত্র বিশেষ করে গরু, ঘোড়া, মহিষ ইত্যাদির গোবর কিছু কিছু পচা গাছপালা পানির সাথে মিশালে 
ফারমেনটেশন বা গাজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই গাজন প্রক্রিয়া ঘটে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে । এসবের গাজনের ফলে 
মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস রান্না, বাতি জ্বালানো ও পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট গোবরকে 
কৃষি জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ অবশিষ্ট গোবরে সারের গুণাগুণ বজায় থাকে। 8/৫ জনের একটি 
পরিবারের রান্না ও বাতি জ্বালানো গ্যাসের জন্য ২/৩টি মাঝারি ধরনের গরুর গোবরই যথেষ্ট। 


বায়োগ্যাস প্লান্ট এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে গোবর ও পচা গাছপালা ঢোকানো ও বের করে নেওয়া যায়। এতে 
গ্যাসের সরবরাহ সব সময়ই থাকে। প্রয়োজনমতো গোবর দেওয়া যায় এবং অবশিষ্ট গোবর বের করে নিয়ে সার হিসাবে 
ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস প্রান্ট তৈরি করা খুবই সহজ। এই প্রান্টের একটি পূর্ণ চিত্র নিচে দেখানো হল : 
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১/২ইঞ্ চশুড়া গ্যাস আউটলেট পাইপ 


চিত্র ২২৫০৫ 


এই প্রান্টের প্রধান দুইটি অংশ একটি কুয়া যা মাটির নিচে থাকে এবং অপরটি গ্যাস হোঁক্ডার বার ভিতরে গ্যাস জমা 
হব্। কুক্লার একদিকে মাটির উপরে থাকে একটি ইনলেট ট্যান্ডক যার মধ্যে প্রথমে ১ £ ২ অনুপাতে গোবর পানির মিশ্রণ 
তৈরি করে ইনলেট পাইপের মাধ্যমে তা কুয়ার মধ্যে নেওয়া হয়। এখন গ্যাস হোল্ডারটি তার নির্মিকি জায়গায় বসিয়ে 
গ্যাসভালত কন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্যাস তৈরি শুরু হলে গ্যাস হোল্ডারটি আপনা আপনি উপরে ওঠে আসে। গ্যাস তৈরি 
শুর.হলে প্রথম ২/৩ দিন গ্যাস বের করে দিয়ে ভারপর চুলা ভ্ালিয়ে দেখতে হবে জ্বলে কি না। গ্যাস স্বালানো শুরু হলে 
প্রতিদিন একই সময়ে গ্যাসের চাহিদা মোতাবেক পরিমাণ মত গোবর সমপরিমাণ পানির সাথে ইলনেট ট্যাঙ্কে জমা করে 
ভালভাবে মিশিয়ে কৃয়ার মধ্যে নিতে হবে। কুয়ার অপরদিকে একটি আট্টটলেট পাইপ যুক্ করা হয় যা দিয়ে গোবর সার 
বেরিয়ে আসে। 


কোনো কোনো দেশে মানুষের বিষ্ঠা থেকেও স্থালানি গ্যাস তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ ও 
অভ্যাস না থাকায় এবং কুসঞ্তকারজনিত কারণে মানুষের বিষ্ঠা থেকে বায়োগ্যাস তৈরির ব্যাপারটি এখনও জনপ্রিয় 
হয়নি। 


২৫.১১। শত্তির অন্যান্য উৎস 


পানি : পানি শস্তির জন্যতম উৎস। পানির 
প্রবাহকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, 
এই বিদ্যুৎকে জলবিদ্যুৎ বা পানি বিদ্যুৎ বলা হয়। 


প্রবাহিত পানির ক্লোতে তিন ধরনের শস্তি আছে_ 
গতিশস্তি, বিভব শস্তি এবং পানির মধ্যে স্থিতিশীল 
চাপের জন্য সৃষ্ট গতিশক্তি। প্রবাহিত পানির 
স্রোতকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি 
সহজ । পানির ভ্রোতের সাহায্যে একটি টার্বাইন 
ঘোরানো হয়। চিত্র : ২৫৬ 


এই টার্বাইনের দ্র্ণন থেকেই এখানে যান্ত্রিক শক্তি ও টৌস্বকশত্তির সমন্বয় ঘটালো হয়। 


প্রবাহিত পানির স্রোত থেকে যাস্ত্রিক শল্তি সথ্াহ করে চৌম্বক শক্তির সমন্বয়ে তড়িৎ উৎপাদন করা হয় বলে এই 
ধরনের তড়িতের নাম জলবিদ্যুৎ। 


৩২৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্জান 


পানির জোয়ার-তাঁটা : নদী বা সমুদ্র পানির জোয়ার_ভাটার শক্তিকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা মানুষ বহুদিন থেকে চালিয়ে 
যাচ্ছে। জোয়ার-তাটার শত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালনার ব্যাপারটি অনেক দিন আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে। গত 
শতাব্দীতে লম্তন শহরে জোয়ার-ভাটার শ্তির সাহায্যে একটি ইঞ্জিন চালানো হয়েছিল। ফ্রান্সে ১৯১৮ সালে জৌয়ার- 
ভাটার শস্তির সাহাযো চালানো যায় এমন ২০০টি যক্জের পেটেন্ট নেওয়া হয়েছিল। জোয়ার-তাটার শস্তিকে তড়িৎ 
শত্তিতে রূপান্তরের ব্যাপারটি খুব বেশি দিনের নর। ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৯৪০ সালে তত্কালীন 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জোয়ার-ভাটা থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের দুটি প্রকল্প স্বাপিত হলেও উৎপাদন ব্যয় অধিক 
থাকায় তা চালু করা যায়নি। 


ম্ান্দে জোয়ার-ভাটার পন্ত্ির সাহায চালিত দুইটি ভড়িৎশত্তি প্রকল্প সফলতার সাথে কাজ করছে। এদের একটি ৯ 
মেগাওয়াট বিশিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মার্লো তড়িৎ প্রকল্প, অপরটি ২৪০ মেগাওয়াটি বিশিষ্ট উত্পাদন ক্ষমতা সম্পন্ন 
র্যাব্স তড়িৎ প্রকল্প। 


বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ার-ভাটার শন্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। 


বায়ু শক্তি : আদিম মানুষ তয় পেত বায়ুকে। সত্যতার বিকাঁশ ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই বায়ুকে মানুষ তার বিভিন্ন 
কাজে ব্যবহার করছে। আদিম মানুষ চার পীচটা পাখার সাহায্যে চক্র বানিয়ে বাতাসের সাহায্যে চক্র ঘুরাত। চক্রের 
ঘূর্ণনকে কাজে লাগিয়ে আদিম মানুষ কুয়া থেকে পানি তোলা, কৃষিসেচ যব অথবা গম ভাগ্তানো, আখ মাড়াই, ধানকাটা, 
খড় কাটা ইত্যাদি কাজ করত। পরে মানুষ বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মতো দুরূহ কাজও করেছিল। 


পৃথিবীর বহু অঞ্চলে মানুষ এ ধরনের কাজে বড় বড় চক্রাকার এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করত, যার চলতি নাম 
হাওয়াকল যা বায়ুকল বা উইন্ড মিল। 
বাষপচালিত ও বিদ্যুৎ চালিত কল এসে উইভ্ড 
২২1// মিলের ব্যবহার মানুবকে প্রায় ভুলিয়ে দিল। 
ফলে এল জীবাশা জ্বাসানি (কয়লা ও খনিজ 
তেল) চালিত বস্ত্র | মানুষ একেবারে ভুলে 
গেল বামুকলের কথা। এখন যখন করলা ও 
তেলের ভাণ্ডার টান পড়তে শুরু করেছে, 
এসবের ব্যবহারে পরিবেশ দৃধিত হচ্ছে, 
তখন মানুষ নতুন করে ভাবছে বায়ুকল বা 
উইন্ড মিলের কথা। বে এখন হাঁওয়া কল 
ব্যবহৃত হচ্ছে তড়িৎ উৎপাদনের কাছে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উইভভ মিল ব্যবহার করে 
তড়িৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি 
গ্রপিয়ে আছে। এর পর রয়েছে ক্রান্স, 
ডেনমার্ক, ইত্যাদি দেশ উই মিল ব্যবহার 
করে তড়িৎ উৎপাদন করছে। 


(৬1) 
সি 


পা 
মা 
চঃ 


হা 


ঠা গা 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩২৭ 


২৫.১২। আধুনিক সভ্যতা বিকাশে শস্তির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব 


মানব সভ্যতা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, শত্তির চাহিদা ততই বাড়ছে। কারণ দিন যতই যাচ্ছে মানুষ উন্নত জীবন যাপনের 
ব্যবহার ছাড়া তৈরি করা যায় না। নিম্োন্ত কারণে শক্তির চাহিদা বাড়ছে। 


১। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সকল রকম জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ছে এবং তা তৈরি করতে ও 
যোগান দিতে অধিক শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। 

২। জাতীয় উন্নতির জন্য। যে জাতি যত উন্নত হচ্ছে তত সমৃদ্ধি লাভ করছে, জীবনযাত্রার মান ততই উন্নত করছে। 
বেশি করে বাসস্থান তৈরি হচ্ছে দালান-কোঠা নির্মাণ হচ্ছে, মোটর সাইকেল, বিমান ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে। এসব 
তৈরি ও ব্যবহারের জন্য বেশি শস্তির প্রয়োজন হচ্ছে। 


৩। ব্যন্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি। মানুষের জীবনযাত্রার মান যতই উন্নত হচ্ছে; তার ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন রেডিও, 
টেপরেকর্ডার, টেলিভিশন, তি সি আর, ভি সি পি, গাড়ি, মোটর সাইকেল, ফ্রিজ ইত্যাদি নানান রকম বিলাসসামন্রীর ক্রয় 
ও ব্যবহার ততই বাড়ছে। ফলে শক্তির ব্যবহার বাড়ছে। 


৪। উন্নত দেশগুলোর বিলাসবহুল জীবন ধারা ও বেহিসাবী পরিকল্পনা শত্তির চাহিদাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। 


২৫.১৩। শক্তির সংকট 


পৃথিবীর শক্তির ভান্ডারে শক্তি অফুরম্ত নয়, সীমিত। শস্তির চাহিদা দিন দিন যত বাড়ছে, শত্তির স্কট তত ঘনীভূত 
হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ড হচ্ছে বর্তমান শস্তির উত্স-জীবাশ হ্বালানি অর্থাৎ কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক 
গ্যাস। পৃথিবীর জনসংখ্যা ব্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ৩৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তাই শস্তির চাহিদাও অনেক 
বৃদ্ধি পাবে। 


কয়লার প্রাচুর্য থাকলেও সবদেশে তা সমান নয় এবং কোনো কোনো দেশে কয়লা নেই। তবে আগামী শতকেও কয়লা 
শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে থাকবে। 


এ পর্যন্ত যে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হল ১৪২ বিলিয়ন টন। এই ১৪২ বিলিয়ন টনের মধ্যে ৪৪ 
বিলিয়ন টন অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে গেছে। বাকি মজুদ ৯৮ বিলিয়ন টন এই শতকেই ফুরিয়ে যাবে। 


অদূর ভবিষ্যতে ১৩২ বিলিয়ন টন তেলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা দিয়ে আগামী শতকের (২১ শতকের) অর্ধেক 
চাহিদা মিটবে। 


গ্যাসের সঞ্চিত ভান্ডার সম্পর্কে ঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন দেশের হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ৭২৩৬০ 
বিণিয়ন ঘনমিটার গ্যাস মজুদ আছে। যে হারে পৃথিবীতে গ্যাস খরচ হচ্ছে তাতে এই গ্যাসে ৩০০ বছর চলতে গারে। 
কিন্তু শক্তি হিসেবে গ্যাস হয়তো তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারবে না। পারমাণবিক শস্তি আগামী দিনগুলোতে 
শক্তির একটা প্রধান উৎস হতে পারে। পারমাণবিক প্রকল্প নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং এ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। 
শত্তির সংকট কাটানোর জন্য মানুষকে পারমাণবিক শক্তিকে নিরাপদভাবে কাজে লাগাতে হবে। আগামী শতকে শত্তির 
উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তি সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ হতে পারে। তবে এ থেকে বিপদের সম্ভাবনার কথাও 
ভাবতে হবে। 


শক্তির একটি প্রধান উত্স সৌর শক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সৌরশত্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। বর্তমানে 
আমাদের দেশেও এই শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য গবেষণা করা হচ্ছে। এই শক্তিকে আমাদের নানান রকমের 
প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে হবে। তবে একথা ঠিক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিতিন্ন স্থানে বা কার্ধে শক্তির অপচয় 
কমিয়ে আনা একটি প্রধান কর্তব্য । 


৩২৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


২৫.১৪। শস্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 


জীবাশ্ জ্বালানির পরিমাণ এত সীমিত যে একদিন দেখা যাবে, এগুলো একবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির 
ব্যবহার কমানোর জন্য প্রয়োজন শত্তির বিকল্প উৎস অনুসন্ধান করা বা বিকাশ লাত ঘটানো। এসব উৎসের মধ্যে জল 


বিদ্যুৎ রয়েছে। 

আমাদের সকলের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হচ্ছে শক্তির অপচয় রোধ করা। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা কাজে দিন দিন শক্তির 
ব্যবহার বাড়িয়েই চলেছি এবং সংগে সগে একে ব্যাপকভাবে অপচয় করছি। অথচ একটু সচেতন হলে আমরা এই শক্তির 
অপচয়কে রোধ করতে পারব। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (যেমন আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) ব্যবহার 
করার সময় ছাড়া সব সময় এগুলো “অফ” করে রাখা উচিত। 


গাড়ি, বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল ইত্যাদি চালানোর সময় পথের মধ্যে যখন বিভিন্ন কারণে থামতে হয় তখন ইঞ্জিনের 
সুইচ কধ করে রাখা উচিত। 


তুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এতে বিদ্যুৎ খরচ বেশি। 


দৈনন্দিন জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমানো উচিত। এজন্য রান্নার সময় ছাড়া বাকি সময় চুলা 
বন্ধ করে রাখা উচিত। ম্যাচের কাঠি বাচানোর জন্য চুলা জ্বালিয়ে রাখা অত্যন্ত গহিত কাজ। 


জীবনের ভিত্তি হচ্ছে শত্তি। শত্তি ছাড়া মানুষের জীবন অচল। শক্তি আছে বলেই পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে। শক্তি 
সংরক্ষণ দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ খরচের হাত থেকে বাচাতে পারে। এখনও যদি আমরা শত্তির সংরক্ষণ ও এর যথাযথ 
ব্যবহার না করতে পারি তবে এ সম্পদ খুব দত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকের উচিত শত্তির সংরক্ষণ করা। 


অনুশীলনী 


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন 
১। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি? 
ক. ইথেন খ. মিথেন 
গ, অকটেন ঘ. বিউটেন 
২। বৃষ্টির দিনে কোনটি ব্যবহার অসুবিধাজনক? 
ক. নিউক্িয় চুল্লি খ,. উইন্ড মিল 
গ, সৌরচুল্লি ঘ. মাটির চুলা 


৩। বিশ্বে বর্তমানে মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ৭২৩৬০ বিলিয়ন ঘনমিটার এবং প্রতিবছর ব্যবহৃত গ্যাসের 
পরিমাণ ২৪১২০০ মিলিয়ন ঘনমিটার হলে আগামী কত বছরে গ্যাস নিঃশেষ হয়ে যাবে? 
ক. ২৭৫ বছর খ. ২৯০ বছর 
গ. ৩০০ বছর স্ব, ৩১৫ বছর 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩২৯ 


৪। কোনটি থেকে সবচেয়ে বেশি € পরিবেশ বান্ধব উপায়ে শস্তি পাওয়া সম্ভব? 


ক. & খ. 9 
পূ. 0 ঘ. 1) 
৫। পারমাণবিক শক্তি _ 


নিচের কোনটি সঠিক 
ক, ॥ খ, 1 
গু 1911 স্ঘ, 13111 


ফর্মী-৪২, মাধ্যমিক পদার্থবিদ্ঞান, ৯ম 


৩৩০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


পারমাণবিক ছুল্পিতে একটি তেজস্ক্রিয় মৌল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের তেজস্ক্রিয় মৌল হতে 
তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হয় যা জীব জগতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। 


উপরের তথ্য থেকে ৬ ও ৭ নৎ প্রশ্নের উত্তর দাও : 


৬। তেজস্ক্রিয় মৌল হতে নিচের কোন গুচ্ছের সবগুলো রশ্মি নির্গত হয়? 
ক. 0 খ, ফু 53, ০% 
গ. লেজার, যু, % ঘ. 0৮, 0 


৭। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর রশি কোনটি? 
ক. রশি খ, ঢিরশি 
গ. ০রেশি ঘ. রশি 


৭0 চিহ্নিত মৌলটির নাম কী? 

মৌলটিকে তেজস্ক্রিয় মৌল বলা হয় কেন? 

দ্বিতীয় স্তরের বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির পরিমাণ যুস্তিসহ নির্ণয় কর। 
উপরের বিক্রিয়াটি যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটে তার ফলাফল বিশ্লেষণ কর। 


বিগ ই ই 


ব্যবহারিক 
১। সূচনা 


পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যবরম দুইটি অংশে বিভত্ত-তান্ত্িক ও ব্যবহারিক। পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস, তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ 
হাতে কলমে পরীক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের শিক্ষা দেয়, কীভাবে দক্ষতার সাথে কাজ সম্পন্ন করতে হয়, যা 
ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপদক্ষেপে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে। দক্ষতার সাথে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে তার 
জন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। 


২। ব্যবহারিক কাজের উদ্দেশ্য 

ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার হল শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা । বিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতির তাৎপর্য ও প্রয়োগ প্রদর্শনের 
জন্য ডিজাইনকৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখানে ভৌত (এক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের) নীতিসমূহ ও 
পরীক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। ব্যবহারিক কাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল : 

ক. পর্যবেক্ষণ ও উপাত্ত রেকর্ড করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাত। 

খ. যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সমন্বয় করার কৌশল জানা। 

গ. পরীক্ষণের সীমাবদ্ধতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে অনুধাবন। 

ঘ. লেখচিত্রের সাহায্যে কোনো বৈজ্ঞনিক জ্ঞান ও নীতিকে উপস্থাপনের অভিজ্ঞতা অর্জন। 

ঙ. উপাত্ত সংগ্রহ এবং নির্ভরযোগ্য উত্তর কর্ষণ বা যথাথ্য সম্পর্ক নির্ণয়ের সামর্থ্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ সাধন। 


যখন কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষালব্ধ উপান্ত থেকে ফল হিসাব করতে সক্ষম হয় এবং সেই ফল যদি জ্ঞাত বা আদর্শ ফলের 
সাথে মিলে যায় তাহলে পরীক্ষণ সম্পাদন সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, ফলে ভবিষ্যতে যে কোনো পরীক্ষণ 
সম্পাদন করার সামর্থ্য সম্পর্কে তার বিশ্বাস জন্যে। 


৩। ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি 

ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য সপ্তাহে যে সময় বরাদ্দ থাকে তা যাতে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায় সে জন্য ব্যবহারিক ক্লাসে 
যাওয়ার আগে প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। ক্লাসে কোন পরীক্ষাটি করতে হবে তা অন্তত এক সপ্তাহ আগে জেনে নিতে হয়। 
এই এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে পড়াশুনা করে পরীক্ষাটি সম্পর্কে ধারণা যতটা সম্ভব স্প্ট করে নেওয়া আবশ্যক। এ 
জন্য নিচের বিষয়গুলো জেনে নেওয়া দরকার : 

ক. পরীক্ষার তত্ব 

খ. পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বর্ণনা। 

গ. পরীক্ষাি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে অর্থাৎ কাজের ধারা এবং 

ঘ. ছক 

এই সবই হচ্ছে বাড়ির প্রস্তুতি । ব্যবহারিক ক্লাসে অর্থাৎ পরীক্ষাগারে যাওয়ার সময় সাথে নিয়ে যেতে হবে : 

ক. পদার্থবিজ্ঞান বই 

খ. ব্যবহারিক খাতা দুটি : একটি খসড়া খাতা বা রাফ খাতা অপরটি আদর্শ খাতা বা ফেয়ার খাতা। 

গ. স্কেল, পেনসিল, রবার, জ্যামিতি বক্স (যদি লাগে), ক্যালকুলেটর ও ছক কাগজ 


৪ রাফ বা খসড়া খাতা 0২051) 066 730০010) 


ক্লাসে পরীক্ষাটি করার সময় যে সকল পাঠ পাওয়া যায়, পরীক্ষা সম্পন্ন করতে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় 
সেগুলো লিখে রাখতে হয়। প্রাপ্ত পাঠ থেকে হিসাব করে ফলাফল নির্ণয় এই খাতাতে করতে হয়। পরীক্ষা শেষে 


৩৩২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


শিক্ষককে দেখিয়ে এই খাতায় তার স্বাক্ষর নিলে ভালো হয়। একটি রাফ ব্যবহারিক খাতা একজন ছাত্রের মানসিকতা ও 
দক্ষতার উত্তম প্রতিফলক। রাফ খাতায় আগে থেকে কাজের ধারা লিখে এবং ছক প্রকে রাখলে ক্লাসে পরীক্ষাটি করতে 
অনেক সুবিধা হয়। 


৫ । আদর্শ বা ফেয়ার খাতা (৪17 966 73001) 


ক্লাসে যে পরীক্ষাটি করা শেষ হয়ে যাবে আদর্শ বা ফেয়ার খাতায় সেটি লিখে ফেলতে হবে। মনে রাখতে হবে পরীক্ষার 
সময় এই ফেয়ার খাতা জমা দিতে হবে এবং সেজন্য আলাদাভাবে নম্বর বরাদ্দ আছে। ফেয়ার খাতার পরিষকার 
পরিচ্ছন্নতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গোছালোভাবে পরীক্ষার তত্ব, যন্ত্রপাতি, কাজের ধারা, ফলাফল, সতর্কতা, 
সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি লিখতে হবে। ফেয়ার খাতা লেখার পদধতি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 


৬। পরীক্ষাগারে (07) 006 121).) 


১. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত জায়গায় যেতে হবে। পরীক্ষাগারের মধ্যে অকারণ ঘুরে 
বেড়ানো নিতান্তই অবান্থনীয়। মনে রাখতে হবে ব্যবহারিক ক্লাসে শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার বজায় রাখা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা 
সম্পন্ন হওয়ার পূর্বশর্ত । 

২. পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। দেখতে খুব সাধারণ হলেও 
পদার্থবিজ্ঞানের সবগুলো যন্ত্রপাতি অত্যন্ত মূল্যবান। তাই যন্ত্রপাতি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কারণ 
কোনো যন্ত্র হারিয়ে গেলে বা নট হলে সে দায়িত্ব তোমার। কোনো যন্ত্রের ব্যবহার না বুঝতে পারলে শিক্ষকের কাছ 
থেকে বুঝে নিতে হবে। 


৩. পরীক্ষা সম্পর্কিত কোনো ধারণা অস্পষ্ট থাকলে তা ব্যবহারিক ক্লাসের শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে। 


৪. এর পর কাজের ধারায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে হবে। পরীক্ষালব্ধ উপাত্তসমূহ রাফ খাতায় লিখে 
প্রয়োজনীয় হিসাব করে ফলাফল নির্ণয় করতে হবে। 


৫. রাফ খাতা শিক্ষককে দেখিয়ে স্বাক্ষর নিতে হবে। 


৬. যে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে সেটি ফেয়ার খাতায় নিচে আলোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী লিখে পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষককে 
দেখিয়ে তার স্বাক্ষর নিবে। শুধু যে পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ হয়েছে ফেয়ার খাতায় সেটিই লিখবে। অন্যের খাতা থেকে 
পাঠ কোনোক্রমেই ফেয়ার খাতায় লিখবে না। 


৭। ব্যবহারিক ফেয়ার বা আদর্শ খাতা লেখার পদ্ধতি 
ব্যবহারিক ফেয়ার বা আদর্শ খাতায় প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিয়লোন্ত বিষয়গুলো অবশ্যই লিখতে হবে : 


১. পরীক্ষার নম্বর, ২. পরীক্ষার তারিখ, ৩. পরীক্ষণের নাম, ৪. তন্ত্র, ৫. যন্ত্রপাতি, ৬. যন্ত্রের বর্ণনা, ৭. কাজের 
ধারা, ৮. হিসাব, ৯. ফলাফল, ১০. সতর্কতা এবং ১১. আলোচনা। 


নিচে একে একে এগুলো সম্পর্কে বিতারিত আলোচনা করা হল : 


১. পরীক্ষার নম্বর : ব্যবহারিক খাতার বাম দিকে উপরের কোণে পরীক্ষার নম্বর লিখতে হবে। [সিলেবাস বা স্কুলের 
ল্যাবরেটরিতে দেওয়া তালিকার অথবা ছাত্র/ছাত্রী যে ক্রমানুসারে পরীক্ষা সম্পাদন করে, সেই ক্রমানুসারে পরীক্ষার 
নম্বর দিতে হবে।] 
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২* পরীক্ষার তারিখ : যে দিন পরীক্ষাটি সম্পাদন করা হয় সেদিনের তারিখ পরীক্ষার নম্বরের নিচে লিখতে হবে। 
৩. পরীক্ষণের নাম : সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষার নাম লিখতে হবে। 


৪. তন্ত্র : তত্বের শুরুতেই পরীক্ষার সাহায্যে যে রাশিটি নির্ণয় করতে হবে তার সংজ্ঞা দিতে হবে। [ যেমন আয়তন, 
কোনো বস্তুর ঘনত্ব, উত্তল লেন্সের ফোকাস দুরত্ব নির্ণয়ের সময় প্রথমে এগুলোর সংজ্ঞা দিয়ে নিতে হবে।] 
এরপর পরিমেয় রাশিটির সূত্র বা ফরমুলা অর্থাৎ সমীকরণটি লিখতে হবে। যেমন গোলকের আয়তনের ক্ষেত্রে, 


_ 4 নও 
০ 


এরপর উত্ত সমীকরণে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো কী নির্দেশ করছে তা লিখতে হবে। যেমন উপরিউত্ত সমীকরণে 
৬ - গোলকের আয়তন 
0 - গোলকের ব্যাস 
[- 3.14 _ একটি ধুব সথ্যা 
পরীক্ষায় আমাদের যে রাশি বা যে সকল রাশি সরাসরি পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে সেগুলোর জন্য সমীকরণ 
লিখতে হবে। যেমন উপরিউত্ত পরীক্ষায় আমাদের গোলকের ব্যাস নির্ণয় করে এর আয়তন হিসাব করতে হবে। 
সুতরাৎ, ব্যাস নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সূত্রটি লিখতে হবে। প্রাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কোনো গোলকের ব্যাস তথা যে 
কোনো দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র হলো : 
ব্যাস বা দৈর্ঘ্য - প্রধান স্কেল পাঠ (১)+ ভার্নিয়ার সমপাতন (৬) ৮ ভার্নিয়ার ধুব (৬.০) _[+ যান্ত্রিক ভ্ুটি (৪)]. 
€, যন্ত্রপাতি : পরীক্ষাটি সম্পাদনের জন্য যে সমস্ত যন্ত্র ও জিনিসপত্রের প্রয়োজন তার একটা তালিকা এখানে দিতে 
হবে। 
৬. যন্ত্রের বানা : প্রধান যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে হবে। এরপর কাজের ধারা লিখতে হবে। 
কাজের ধারা কীভাবে লিখতে হবে তা শুরু করার আগে পরিমাপের সময় কী ধরনের ভ্ুটি উদ্ভব হতে পারে সে সম্পর্কে 
একটু ধারণা দেওয়া দরকার। নিচে পরিমাপের ত্ুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল : 
পরিমাপের টি 
পরীক্ষাগারে কোনো রাশির মান নির্ণয় করতে হলে পরিমাপ করতে হয়। পরিমাপ কখনোই নির্ভুল হয় না। সব 
পরিমাপেরই সঠিকতার একটা সীমা আছে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেও একই রাশির পরিমাপের সময় একই 
পারে। পরিমাপের সময় মূলত দুই ধরনের রুটি দেখা যায়। যথা : 
১, পর্যবেক্ষণ জনিত ত্ুটি ও ২. যান্ত্রিক জুটি । 
১, পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি : পর্যবেক্ষণ জনিত ঝ্রুটি বিভিন্নভাবে হতে পারে। 
যেমন : 
() ব্যক্তিগত ত্ুটি 
€)প্রান্ত-দাগ ত্ুটি 
(11) লম্ঘন ভ্ুটি 
(1) পরিবেশগত ত্ুটি 


৩৩৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


€) ব্যন্তিগত আ্ুটি (৯৩7৪0718] 707) : যে কোনো পর্যবেক্ষণের মান বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। 
আবার একই ব্যক্তি একই পর্যবেক্ষণ কয়েকবার করলে প্রতিবারই পৃথক মান পাওয়া যেতে পারে। যেমন, কোনো এক 
সময় কয়েকজন পর্যবেক্ষক যদি একই সরল দোলকের দোলনকাল নির্ণয় করেন তাহলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন ব্যন্তির 
প্রাপ্ত মান বিভিন্ন হয়েছে। আবার একই ব্যক্তি যদি কয়েকবার দোলনকাল নির্ণয় করেন তাহলে প্রতিবারই পৃথক মান 
পাওয়া যেতে পারে। মাপের এই বিভিন্নতা ব্যস্তির চিন্তাধারা, মানসিকতা, শারীরিক অবস্থা সব কিছুর ওপর নির্ভর করে। 
এই প্রকার ত্ুুটিকে ব্যন্তিগত বটি বলে। একই রাশির অনেকগুলো পাঠ নিয়ে গড় পাঠ বের করলে এই ত্তুটি কিছুটা 
কমানো যায়। তবে এই ত্ুটি একেবারে দূর করা যায় না। 

(1) প্রান্ত -দাগ ভ্রুটি (0700. 0115101) ০:7107-) : দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কোনো স্কেলের প্রান্তের দাগ ক্ষয়ে যেতে 
পারে বা অস্পষ্ট হয়ে পড়তে পারে। ফলে, প্রান্ত-দাগ ব্যবহার করে পরিমাপ নিলে তাতে ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই 
স্কেলের মাঝামাঝি অংশ ব্যবহার করে পাঠ নিলে এ ধরনের ভুটি এড়ানো যায়। 

€) লম্ঘন জুটি (১৪181861701) : পর্যবেক্ষকের অবস্থানের বা দৃষ্টির দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো 
লক্ষবস্তুর অবস্থানের আপাত পরিবর্তনকে লম্বন বলে। এ কারণে পরিমাপে যে ভুল হয় তাকে লম্বন ত্রুটি বলে। ১ নং 
চিত্রে পর্যবেক্ষকের চোখের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে 3 কিছুর পাঠের কীরুপ পরিবর্তন হয় তা দেখানো হয়েছে। 
এক্ষেত্রে 93 বস্তুটি স্কেলের দাগের সং্রর্শে না থাকার জন্য লম্ঘন তুটির উদ্ভব হয়। ২ নং চিত্রে স্কেল ব্যবহারের 
ঠিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। যখন পরিমেয় বস্তুটি স্কেলের দাগের সংস্পর্শে থাকে তখন চোখের অবস্থানের 
পরিবর্তনের জন্য পাঠের কোনো পরিবর্তন হয় না (২ নং চিত্রে বাম দিকের চ্কেল)। কিন্তু বস্তুটি যদি স্কেলের দাগের 
স্পর্শে না থাকে তাহলে স্কেলটিকে দৃষ্টি রেখার সাথে সমকোণে রেখে পাঠ নিলে লম্ঘন টি হবে না (২ নং চিত্রে 
ডান দিকের স্কেল)। 


চিত্র-২ : স্কেল ব্যবহারের ঠিক পদ্ধতি 
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6৮) পরিবেশগত তুটি (001%170777767168] 6707) : তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ইত্যাদি নৈসর্গিক 
কারণে পরীক্ষালব্ধ পাঠ প্রকৃত পাঠ থেকে পৃথক হতে পারে। যেমন আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সময় আমরা যে পানি 
ব্যবহার করি সে পানির তাপমাত্রা 4০-এ থাকে না, পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় থাকে। এই পানি ব্যবহার করে যে আঃ 
গুরুত্ব পাওয়া যাবে তা প্রকৃত আঃ গুঃ হবে না। প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়ার জন্যে পরীক্ষালব্ধ মানকে পরীক্ষাগারের 
তাপামাত্রায় পানির আঃ গুঃ দিয়ে গুণ করতে হবে। 
২* যান্ত্রিক ভুটি (175070717971691 6170) : পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাতে কিছু জুটি 
থাকতে পারে। এসকল তুটিকে যান্ত্রিক তুটি বলে। যন্ত্রে প্রধানত যে সব ত্ুটি দেখা যায় তা নিচে আলোচনা কর হল : 
(1) শুন্য টি (2910 90:01) 
(1) পিছট টি (390119917০0) 
(11) লেভেল ত্ুটি বা অনুভূমিক রেখা তুটি (9551 970] 01701120069] 1119 6701) 
€) শুন্য ভুটি : সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেল, স্লাইড ক্যালিপার্স ও স্বুগজের প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ যদি ভার্নিয়ার বা 
র স্কেলের শূন্য দাগের সাথে না মেলে তাহলে এই ধরনের তুটি দেখা দেয়। এর ফলে পরীক্ষালব্ধ পাঠ 
পাঠের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। শূন্য তুটির পরিমাণ নির্ণয় করে আপাত পাঠ থেকে তা বিয়োগ করে প্রকৃত পাঠ 
নির্ণয় করা হয়। 
(1) পিছট আুটি : যে সকল যন্ত্র সন্তু, নাট ইত্যাদি নীতির ওপর তিত্তি করে তৈরি সে সকল যন্ত্র সাধারণত একটু 
পুরানো হলে এই ধরনের ত্ুটি দেখা দেয়। কারণ বু ব্যবহারের ফলে নাটের গর্ত বড় হয়ে যেতে পারে বা স্বু ক্ষয় হয়ে 
আলগা হয়ে যায়। ফলে স্বু উভয় দিকে একই পরিমাণ ঘুর্ণনের ফলে একই পরিমাণ দুরত্ব অতিক্রম করে না। এই 
জাতীয় ভ্রুটিকে পিছট তুটি বলে। পাঠ নেওয়ার সময় স্কুকে একই দিকে ঘুরিয়ে পাঠ নিলে এই ত্রুটির হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া যায়। 
(11) লেভেল তুটি : নিস্তি, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, বিক্ষেপ চৌম্বক মান যন্ত্র ইত্যাদি যন্ত্রকে ঠিকমতো অনুভূমিক 
করে না নিলে পাঠ নির্ণয়ে ভুল হবে। লেতেলিং স্কু বা স্পিরিট লেতেলের সাহায্যে যন্ত্রগুলো যথাযথ লেভেল করে নিতে হয়। 
৭, কাজের ধারা : 
ক. পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন 
€) যে যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে তার ক্ষুদ্রতম ঘরের মান কত দেখে নিতে হবে। যেমন স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে 
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান 1 17017। আবার থার্মোমিটারের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান 100 ইত্যাদি। 
€) এবার যে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হবে তার কোনো ধুব থাকলে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন স্লাইড ক্যালিপার্সের 
ক্ষেত্রে ভার্নিয়ার ধুব; স্কুগজ বা স্ফেরোমিটারের ক্ষেত্রে লঘিষ্ঠ গণন ইত্যাদি। 
(1) পরিবেশ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ যেমন, কোনো কন্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সময় পরীক্ষাগারের তাপমাত্রা এবং 
সেই তাপমাত্রায় পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব জানতে হয়। 
(৮) যাস্ত্িক ত্ুটি : যন্ত্রের কোনো যাস্ত্রিক ত্ুটি থাকলে তা নিয়ম অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে। 
খ. পাঠ নির্ণয় : তন্তানুসারে যে সকল রাশি নির্ণয় করতে হবে যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেগুলোর পাঠ নির্ণয় করতে হবে। 
যেমন সরল দোলকের সাহায্যে ৪-এর মান নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য ও দোলনকাল নির্ণয় 
করতে হবে। কার্যকর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য প্রথমে ববের ব্যাসার্ধ ও সুতার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে এবং পরে দোলনকাল 
নির্ণয় করতে হবে। 
গ, ছক বা টেবিল 


প্রত্যেক রাশির জন্য টেবিল বা ছক করতে হবে। 


৩৩৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


ছক বা টেবিল করার নিয়ম : 
(ক) উপর থেকে নিচে পর্যবেক্ষণ সংখ্যা 
(খ) ডান থেকে বামে রাশির পরিমাপের প্রয়োজনীয় এককসহ প্রত্যেক কলামের শিরোনাম। 


উদাহরণ : 
দৈর্ঘ্য নির্য়ের ছক 
পর্যবেক্ষণ প্রধান ভার্নিয়ার  ভার্নিয়ার ধুব | ভার্নিয়ার | আপাত গড় আপাত | যান্ত্রিক . প্রকৃত 
সংখ্যা স্কেলপাঠ | সমপাতন স্কেল পাঠ | দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ঝ্্টি দৈর্ধ্য 
[007 ডা ড.0. 000) 2-%৮1171৬7+চ ) 10) ) 59011 |1-] 
ড.0, 00) 01 রি] 
তি 
১ 
২ 
ত 
৮. হিসাব : 


এখন প্রান্ত উপাত্তসমূহ সূত্রে বসিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে ফলাফল নির্ণয় করতে হবে। হিসাব সব সময় ফেয়ার 
খাতার বাম দিকের সাদা পাতায় করতে হবে। 

৯. ফলাফল : ছকের ঠিক নিচে প্রাপ্ত ফলাফলের মান যথাযথ এককসহ লিখতে হবে। 

উদাহরণ : 

সরল দোলকের সাহায্যে “৪,-এর মান নির্ণয়ের বেলায় ফলাফল হবে : €-এর মান 9.78175-2 

১০. সতর্কতা : পরীক্ষায় ভুলের উৎস ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। 

পরীক্ষা নং ১ 

পরীক্ষণের নাম : স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে আয়তাকার বস্তুর আয়তন নিয় 

তন্তব : কোনো বস্তু যে স্থান দখল করে থাকে তাকে সেই বস্তুর আয়তন বলে। কোনো আয়তাকার বস্তুর আয়তন ৬ 
হলে, 

71500175552 এলে উই এ ভিআর টন ১১2] 


স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্য যে কোনো দৈর্ঘ্যের পাঠ নির্ণয়ের সূত্র : 

দৈর্ঘ্য - প্রধান স্কেল পাঠ (৬) + ভার্নিয়ার সমপাতন (৬) » ভার্নিয়ার ধুবক (৬.০.) _ (2 যান্ত্রিক ত্রুটি, ০) 

অর্থাৎ1বা 7 বা1।-1% 1৬ * ৬.০.0০৪) ....... ১১০০০ রর 5 

যন্ত্রপাতি : স্লাইড ক্যালিপার্স, আয়তাকার বস্তু। 

কাজের ধারা : 

১. সাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের মান কত ও ভার্নিয়ার স্কেলে মোট ভাগ সংখ্যা কত তা লক্ষ করা 
হয় এবং এর থেকে যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধুবক নির্ণয় করা হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩৩৭ 


২. এরপর সাইড ক্যালিপার্সের চোয়াল দুটো একত্রে মিলিয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগের অবস্থান লক্ষ করে যাল্ত্রিক 


৫ 


৬ 


৭১ 


৮, 


তুটি আছে কিনা দেখা হয়। থাকলে প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে যান্ত্রিক তুটির মান নির্ণয় করা হয়। 


- এখন আয়তাকার বস্তুটির দৈর্ঘ্য বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের দুই চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে চোয়াল দুটিকে বস্তুর 


দুই প্রান্তের সাথে স্পর্শ করানো হয়। এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের যে দাগ অতিক্রম করে, সেই 
দাগের পাঠই হল প্রধান স্কেল পাঠ 1। 


, এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের কত সংখ্যক দাগ প্রধান স্কেলের যে কোনো একটি দাগের সাথে মিলে যায় তা নির্ণয় করা 


হয়। এটি ভার্নিয়ার সমপাতন। ভার্নিয়ার সমপাতনকে ভার্নিয়ার ধুবক দিয়ে গুণ করলে ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ পাওয়া 
যায়। 


* বস্তুটিকে দৈর্ঘ্য বরাবর কয়েকটি অবন্থানে বসিয়ে ৩ ও ৪ নং প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং ছকে স্থাপন করা 


হয়। 

এরপর বস্তুটি প্রস্থ বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ৩ ও ৪ নং প্রক্রিয়ায় কয়েক জায়গায় 
পাঠ নেওয়া হয় এবং ছকে স্থাপন করা হয়। 

এবার বস্তুটি উচ্চতা বরাবর সাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ৩ ও ৪ নং প্রক্রিয়ায় কয়েক জায়গায় 
পাঠ নেওয়া হয় এবং ছকে স্থাপন করা হয়। 


প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে বস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয় করে ১ নং সমীকরণে তা বসিয়ে আয়তাকার 
বদ্তুটির আয়তন নির্ণয় করা হয়। 


পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন : 

ক. ভার্িয়ার ধু নিয় : 
প্রধান স্কেলের ক্ষু্রতম এক ঘরের মান, 85. .*৮ টো 
ার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা, 1 _ 
“-ভার্নিয়ার ধুব, ৬:০০ -ঈ রুহ গো? 


খ. যাস্ত্রিক ত্ুটি নির্ণয় : যান্ত্রিক টি নির্ণয় করা হয় (যদি থাকে)। 
আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয়ের ছক 


আয়তকার ] পর্যবেক্ষণ [প্রধান | ভার্নিয়ার ] ভার্নিয়ার | ভার্নিয়ার | আপাত | গড় আপাত [যান্ত্রিক [প্রকৃত পাঠ 
বস্তুর 


সংখ্যা স্কেল ] সমপাতন : ধুব সেকেলে পাঠ : পাঠ ত্ুটি | »-(০) 
পাঠ ৬ ৮.0 : পাঠ 17 | & 0) +9 তো 
1৬0) গো [77৬ * | ঢোঃ তো) 
৬.0. তো 


স্তু -ু *গ্র 


পা উট সি 


ফর্মা-৪৩, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৩৩৮ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


হিসাব : 
আয়তাকার বস্তুর আয়তন, ৬ - ? ৮৮ ৮1 003 


ফলাফল : প্রদত্ত আয়তাকার বস্তুর আয়তন -”””*”" ৯ 10-6173 


১। যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধুব সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হবে। 

২। যাস্ত্রিক ত্রুটি আছে কিনা দেখতে হবে এবং থাকলে তা সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হবে। 
৩। যন্ত্রের চোয়াল দুটি বস্তুর গায়ে আলতোভাবে স্পর্শ করানো উচিত। 

৪। পাঠ নেওয়ার সময় লম্বন ত্ুুটি পরিহার করা উচিত। 


পরীক্ষা নং২ 
পরীক্ষণের নাম : সন্তু গজের সাহায্যে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় 


তত্ব : ক্ষেত্রফল হল কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ বা তলের পরিমাণ। কোনো তারকে প্রচ্থ বরাবর দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে ছেদ 
করলে যে তল পাওয়া যায় তার পরিমাণই হচ্ছে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল। কোনো বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট তারের 
্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 4. হলে 


4 _ যেই 
এখানে, " _ তারের ব্যাসার্ধ 
22 
ঢল, ধুব সংখ্যা 
এখন তারের ব্যাস এ হলে ₹- ৫/2 সুতরাং, 
76 )2 
&-ক(এ০) 
&লক 2 টির ররর ররর রুরারা র্যা 
স্কু গজের সাহায্যে কোনো দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের পাঠ - রৈথিক স্কেল পাঠ (.) + বৃত্তাকার স্কেল ভাগ সংখ্যা (০) * লথিষ্ঠ 
গণন [,.0 _ (যান্ত্রিক তুটি, +6) 
0-1],7+0১৮1..0- 09) 
যন্ত্রপাতি : স্কু গজ, তার। 


কাজের ধারা : 
১। প্রথমে রৈখিক স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মান ও বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দেখে নেওয়া হয়। 


২। এর পর যন্ত্রের পিচ নির্ণয় করা হয়। বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে এটি রৈখিক স্কেল বরাবর যে দৈর্ঘ্য 
অতিক্রম করে তাই হুল যন্ত্রের পিচ। পিচকে বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে লঘিষ্ঠ গণন (..০) 
নির্ণয় করা হয়। 


৩। এরপর সক গজের যান্ত্রিক ত্ুটি আছে কিনা দেখে নেওয়া হয়। স্কুগজের স্কুর মাথা, 73, সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩৩৯ 


£-এর সাথে কেবল মাত্র স্পর্শ করালে [চিত্র-২.৪ ২.৫] যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শুন্য দাগের 
সাথে মিলে যায় তাহলে যাস্ত্রিক ত্ুটি শুন্য। কিন্তু যদি বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শুন্য দাগকে অতিক্রম 
করে যায় তাহলে যন্ত্রে তুটি আছে আর সে ত্ুটি হবে খণাত্মক। এই অবষ্থায় বৃত্তাকার স্কেলের যে কয় ঘর রৈখিক 
স্কেলের শূন্য দাগের উপরে থাকে, সেই ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন ছারা গুণ করে যান্ত্রিক টির মান নির্ণয় করা হয়। 
আর যদি বৃত্তাকার স্কেলের শৃন্যদাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের নিচে থাকে তাহলে যাস্ত্রিক ত্রুটি ধনাত্মক হবে। এই 
অবষ্থায় বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগের যে কয় ঘর পিছনে থাকে, সেই ঘর সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ 
গণন দ্বারা গুণ করে যাল্ত্রিক টির মান নির্ণয় করা হয়। 


৪। পরীক্ষাধীন তারটিকে 4. এবং 73 প্রান্তদ্য়ের মাঝখানে রেখে স্কুকে এক দিক বরাবর ঘুরিয়ে প্রান্তদ্ধয়কে 
আলতোভাবে তারের গায়ে স্পর্শ করানো হয়। 


৫। এই অব্থায় রৈখিক স্কেলের শেষ যে দাগটি বৃত্তাকার স্কেলের বাম দিকে দেখা যায় সেই দাগের পাঠ নেওয়া হয়। 
এটি রৈথিক স্কেল পাঠ (.)। এবার দেখতে হবে বৃত্তাকার স্কেলের কোন সংখ্যক দাগ ৈথিক স্কেলের দাগের সাথে 
মিলে গেছে। বৃত্তাকার স্কেলের এই ভাগ সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ গণন দিয়ে গুণ করে বৃত্তাকার স্কেল পাঠ (7) নির্ণয় করা 
হয়। 


৬। এভাবে তারের অন্তত পীচটি বিভিন্ন জায়গায় পাঠ নিয়ে ছকে স্থাপন করা হয়। 


৭। প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে তারের ব্যাস বের করে সমীকরণ (1)-এ বসিয়ে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় 
করা হয়। 


পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন : 
ক. রৈখিক স্কেলের একভাগের মান _ 11017) 
খ. লঘিষ্ঠ গণনা নির্ণয় : 


বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে রৈখিক স্কেলে 1101) দৈর্ঘ্য অতিব্রম করে, সুতরাৎ পিচ ৯ 1101, বৃত্তাকার 
স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা -100 
1125) 


লথিষ্ঠ গণন 0..০)- 700 ২ 0.010 
গ. যান্ত্রিক তুটি নির্ণয় করা হয় (যদি থাকে) 
তারের ব্যাস নির্ণয়ের ছক 


স্কেল | প্কেলভাগ ; গণন [..0; স্কেলপাঠ (ব্যাস $- | আপাত | টি | ৫-%_ 
পাঠ সংখ্যা ঢা) | 70.) 14 ব্যাস 5: (০) 


৮৮১ 


৩৪০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


হিসাব : 
প্রচ্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, 4. --7-ণ2 - 10012 
ফলাফল : 
প্রদত্ত তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, 4» _ . ০, [0712 

স্‌ 106 172 
সতর্কতা : 


১। রৈখিক স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মান, যন্ত্রের পিচ, লঘিষ্ঠ গণন সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হয়। 
২। রৈখিক স্কেল পাঠ ও বৃত্তাকার সকলের ভাগ সংখ্যা সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হয়। 

৩। পাঠ নেওয়ার সময় লম্ঘন ত্ুটি পরিহার করতে হবে। 

৪। পিছট ত্রুটি এড়ানোর জন্য স্ুকে একই দিক বরাবর ঘুরিয়ে পাঠ নিতে হয়। 

€। 4 ও 7 প্রান্তদ্ধয় যাতে খুব জোরে লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 

পরীক্ষা নং ৩ 

পরীক্ষণের নাম : সরল দোলকের সাহায্যে কোনো স্থানের অভিকষীয় ত্বরণ 2-এর মান নির্ণয় 


তত্ব : অতিকর্ষ বলের প্রভাবে তৃপৃষ্ঠে মুক্তুভাবে পড়ন্ত বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষীয় ত্বরণ বলে। একে £& ছারা 
প্রকাশ করা হয়। 


লাল 
রা ঠা 


25072 4 
বা,» প্র রর 


চ --2৫ জবস 


বৰ সুষম গোলক হলে দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য, সুতার দৈর্ঘ্য ও ববের ব্যাসার্ধের যোগফলের সমান হয়। অর্থাৎ সৃতার 
দৈর্ঘ্য 1 ও ববের ব্যাসার্ধ £ হলে,,- 1 411 


যন্ত্রপাতি : হুক লাগানো ধাতব গোলক, সূতা, স্ট্যান্ড, মিটার স্কেল, স্লাইড ক্যালিপার্স ও থামা ঘড়ি। 
কাজের ধারা : 


১, সাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে বের উল্লম্ব ব্যাস মেপে নেওয়া হয়। তিনবার পাঠ নিয়ে গড় ব্যাস নির্ণয় করা হয়। এই 
গড় মানের অর্ধেক হচ্ছে ববের ব্যাসার্। (স্লাইড ক্যালিপার্সের শুধুমাত্র প্রধান স্কেল পাঠ নিলেই হবে অর্থাৎ 
মিলিমিটার পর্যন্ত পাঠ নিলেই হবে, মিলিমিটারের ভগ্রাশের পাঠ না নিলেও চলে।) 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


২. স্ট্যান্ড থেকে সৃতার সাহায্যে ববটি ঝুলিয়ে সরল দোলক 


৩, 


চি 


তৈরি করা হয় (চিত্র ৩। 


মিটার স্কেলের সাহায্যে ঝুলন বিন্দু থেকে ববের 
উপরিপৃষ্ঠ পর্বস্ত দৈর্ঘ্য মেপে তার সাথে ববের ব্যাসার্ধ 
যোগ করে দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য, 1, নির্ণয় করা হয়। 


, দোলকের স্থিরাবস্থায় ববের ঠিক পিছনের দেয়ালে বা 


টেবিলের উপর একটি চকের দাগ দেওয়া হয়। এবার 
ববটিকে একদিকে সামান্য টেনে ছেড়ে দেওয়া হয়। 
খেয়াল রাখতে হবে ববের কৌণিক সরণ যেন যথাসম্ভব 
কম হয়। দোলায়মান ববটি ভান দিকে যাওয়ার সময় 
চকের দাগটিকে অতিক্রম করার কালে থামা ঘড়ি চালিয়ে 
দেওয়া হয় এবং শুন্য থেকে গোনা শুরু করা হয়। ববটি 
পুনরায় ভান দিকে যাওয়ার সময় চকের দাগ অতিক্রম 
করলে এক হবে। এভাবে কুড়ি পর্যস্ত গোনা শেষ হলে 
থামা ঘড়ি থামিয়ে দেওয়া হয়। ঘড়িতে যে সময় পাওয়া 
যাবে তা হচ্ছে কুড়িটি দোলনের সময়। একই প্রক্রিয়ায় 
এই দৈর্ঘ্যের জন্য তিনবার কুড়িটি দোলনের সময় নির্ণয় 
করা হয় এবং তা থেকে কুড়ি দোলনের সময়ের গড় মান 
বের করা হয়। এই গড় সময়কে কুড়ি দিয়ে ভাগ করে 
দৌলন কাল নির্ণয় করা হয়। 


সুতার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে দৌলকের কার্ধকর দৈর্ঘ্য, পরিবর্তন করা হয় এবং বিভিন্ন কার্যকর দৈর্ঘ্যের জন্য 
উপর প্রিয়া দোলন কাল, গন্য করা হয়। পরতিকষেত্রে 2 বের করে গড়“ নির্দয় করা হয়। এই গড় 


মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে £-এর মান হিসাব করা হয়। 


পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন 


ক. সাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের 1 ঘরের মান 1 110 _ 0.101। 


খ. 


থামা ঘড়ির ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের মান _ ........99০ 


গর, ববের উল্লম্ব ব্যাস : 


৩৪২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


পর্যবেক্ষণ] আংটাসহ | ববের কার্ষকর 20 দোলন নত |] ] গড় 


সংখ্যা  সৃতার ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্য [ দোলনের | কাল 1]? 
দৈর্ঘ্য ্ [- সময়  ল্ 
20 
] 1141 টু 
গো? টা গো 99০ ৪ ৪ 00192 | 0]19-2 


হিসাব : & ২ এাঠে পা _.. ৯৯, 8 রা 
ফলাফল : অভিকর্ষজ ত্বরণ, ঠ -. ...105-2 

সতর্কতা : 

১. দোলকের বিস্তার যেন খুব কম থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। 


২. যেহেতু সুতার দৈর্ঘ্য মিটার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় এবং মিটার স্কেলে 11001] এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্য 
সঠিকভাবে মাপা সম্ভব নয় তাই ববের ব্যাস নির্ণয়ের সময় স্লাইড ক্যালিপার্সের শুধু প্রধান স্কেল পাঠ নিলেই চলে, 
তগ্রীঘশের মান নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় না। 


৩. 1,-এর মান যথাসম্ভব বেশি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। 

৪. দোলনের সংখ্যা সঠিকভাবে গুনতে হবে অন্যথায় "া' -এর মান ভুল থেকে যাবে। ৪-এর মানের নির্ভলতা ণ'-এর 
মানের ওপর অনেকাঘশে নির্ভরশীল। 

পরীক্ষা নং ৪ 

পরীক্ষণের নাম : মাপ চোঙ ও নিস্তি ব্যবহার করে অপ্রতিসম বস্তুর আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয় 


তত্ত্ব : কোনো কঠিন বস্তু যে স্থান দখল করে থাকে তাকে সেই বস্তুর আয়তন বলে। আর বস্তুর একক আয়তনের 
ভর হচ্ছে তার ঘনত্ব । 


কোনো কঠিন বস্তু তরল পদার্থে সম্পূর্ণ ডুবালে তা নিজের আয়তনের সমান তরল পদার্থ স্থানচ্যুত করে, কারণ একই 
জায়গায় একই সঙ্তো দুইটি বস্তু থাকতে পারে না। কঠিন বস্তু পানিতে ডুবানোর পূর্বে ও পরে মাপ চোটের পানির 
উপরিভাগের পাঠ যথাক্রমে ৬1003 এবং 20173 হলে কঠিন বস্তুর আয়তন, 


5068 577:53278-27:75415-7845-558585-28 €1) 
এখন বস্তু খন্ডটির ভর 17৬৮ হলে, এর ঘনত্ব ৭, 
82752521151 455. 25-2548741815947 18) 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩৪৩ 


কাজের ধারা : 
১. একটি নিস্তির সাহায্যে পরীক্ষণীয় কঠিন বস্তুটির ভর নির্ণয় করা হয়। 


২. মাপ চোঙের অর্ধেক পানি ছারা পূর্ণ করে পানির উপরিভাগের পাঠ নেওয়া হয়। 


৩. কঠিন পদার্থটি সুতা দিয়ে বেঁধে সাবধানে চোঙের পানিতে ডুবানো হয় যেন তা চোঙের তলায় অবস্থান করে। এই 
অবস্থায় পানি স্থির হলে এর উপরিতাগের পাঠ নেওয়া হয়। 


৪. মাপচোঙে বিভিন্ন পরিমাণ পানি নিয়ে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং ছকে স্থাপন করা হয়। 
€. প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করে ২ নং সমীকরণের সাহায্যে ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। 


কঠিন পদার্থের ভর ও আয়তন নির্ণয়ের ছক 


পর্যবেক্ষণ সংখ্যা ; কঠিন বস্তুর ভর | পানির উপরিভাগের পাঠ কঠিন পদার্থের | গড় আয়তন 
এ কঠিন পদার্থ ডূবানোর আয়তন ৬ 
15৬2৬] 
৪ পূর্বে ৬ পরে ৬2 রর 
007) 0009 তো গো 
রঃ 
রি 
2. 
হিসাব: 
কঠিন বস্তুর আয়তন ৬ - (৬7৬1) 003... .... ৯ 10-9003 
কঠিন পদার্থের ঘনত্ব ৫০ 1021 
ফলাফল : প্রদত্ত কঠিন পদার্থের আয়তন, ৬ - 103 
প্রদত্ত কঠিন পদার্থের ঘনত্ব, এ -...... 12073 
সতর্কতা : 


১. যদি কঠিন বস্তুটি পানিতে দ্রবণীয় হয় তাহলে যে তরল পদার্থে কঠিন বস্তুটি অদ্রবণীয় এমন তরল পদার্থ ব্যবহার 
করতে হবে। 


২. পাঠ নেওয়ার সময় চোখের দৃষি রেখা পানির উপরিভাগের সাথে এক সমতলে থাকতে হবে। 


পরীক্ষা নং ৫ 


পরীক্ষণের নাম : আর্কিমিডিসের সূত্র প্রয়োগ করে পানিতে অদ্রবণীয়, পানির তুলনায় ঘন কঠিন পদার্থের 
আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয়। 

তন্্ব : কোনো পদার্থ যে স্থান দখল করে থাকে তাকে সেই পদার্থের আয়তন বলে। কোনো পদার্থকে তরল পদার্থে 
সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে পদার্থটি সমআয়তন তরল পদার্থ অপসারণ করে। অর্থাৎ অপসারিত তরলের আয়তন - বস্তুর 
আয়তন। আর্কিমিডিসের সূত্র থেকে আমরা জানি কোনো বস্তুকে কোনো স্থির তরলে সম্পূর্ণ বা আর্থশক নিমহ্জিত 
করলে যে ওজন হারায় তা বস্তুটি ছারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান। পদার্থ দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের 
ওজন পরিমাপ করে পদার্থের আয়তন নির্ণয় করা হয়। 


৩৪৪ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


পদার্থের একক আয়তনের ভরকে এর ঘনত্ব বলে। আর্কিমিডিসের সূত্রের সাহায্যে নির্ণীতি আয়তন ছারা পদার্থের তরকে 
ভাগ করে ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। 


ধরা যাক, পদার্থের বাতাসে ওজন - ভা ৪ _ জা 
পদার্থের বাতাসে ভর » ঘ/ ৪ 

পদার্থের পানিতে ওজন - ড/1 ৪ চ্/ 

পরীক্ষাগারে তাগমা্রার পানির ঘনত্ব - 9420013 
বস্তু ঘারা অপসারিত পানির ওজন - (ড/_ ড/1)£ জা 
বস্তু ঘারা অপসারিত পানির তর - (৬1৬1) & 


সখ 
বসতু ঘারা অপসারিত পানির আয়তন, ৬ _ রি 1 গো 
এ 1 
বস্তুর আয়তন, ৬ চি, 1 * 10-903 (১) 
বস্তুর ঘনত্ব, এ 
চর 5. ৯০ 
ও ডা! 0073 মি ভ/-ডা।” 10307-3 টার (২) 


যন্ত্রপাতি : উদনিস্তি, ওজনবান্স, বিকার, পানি, সুতা, গিড়ি ও কঠিন পদার্থ যার আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয় করতে হবে। 
কাজের ধারা : 


১. উদ্‌নিক্তি লেভেল করে প্রথমে বস্তুর বাতাসে ওজন ড/ নেওয়া হয়। একই প্রক্রিয়ায় তিনবার ওজন নিয়ে বস্তুটির 
বাতাসে গড় ওজন নির্ণয় করা হয়। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান ৩৪৫ 


২. এর পর বস্তুটি একটি হালকা সুতার সাহায্যে নিক্তির বাম প্রান্তের আটা হতে ঝুলানো হয়। তারপর কাঠের পিড়ির 
উপর স্থাপিত কাচপাত্রে রাখা পানির মধ্যে কঠিন বস্তুটিকে সম্পূর্ণ ডুবানো হয়। লক্ষ রাখতে হবে যেন নিস্তির পাল্লা 
শিড়ির গায়ে এবং বস্তুটি কাচপাব্রের গায়ে লেগে না থাকে (চিত্র ৫)। এই অবস্থায় বস্তুটির ওজন ড/। নির্ণয় করা হয়। 
একই প্রক্রিয়ায় তিনবার ওজন নিয়ে বস্তুটির পানিতে গড় ওজন নির্ণয় করা হয়। 


৩. একটি থার্মোমিটারের সাহায্যে কক্ষ তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয় এবং চার্ট থেকে পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব 
দেখে নেওয়া হয়। 


৪. প্রাপ্ত উপান্তসমূহ ছকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাব করে আয়তন ও ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। 


পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন ঃ 
পরীক্ষাগারে তাপমাত্রা £- ... 00 
225355225 তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব, 2:-....... 80103 
বস্তুর বাতাসে ও পানিতে ওজন নির্ণয়ের ছক 
পর্যবেক্ষণ সংখ্যা | বস্তর বাতাসে গড় বস্তুর পানিতে ওজন গড় 
ওজন ১) /1 চ 
৪ 
52৬ 6৬ 2 9৬ 
1. 
2 
3. 
7৬ 
হিসাব ৬ _ এ 0773 
9 
৫- জু 8003 
ফলাফল : প্রদত্ত কঠিন পদার্থের আয়তন ৬ - ......, ,,.০,৯, টাটা ৯৫10-6073 
প্রদত্ত কঠিন পদার্থের ঘনত্ব, 0 -.......... 00103 -...৮.০০০, % 1012া0]3 
সর্তকতা : 


১. ওজন নেওয়ার পূর্বে নিত্তি ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া হয়। 

২. ওজন সবসময় চিমটা দ্বারা ওঠানো ও নামানো উচিত। 

৩. ভারী ওজন পাল্লার মাঝখানে বসাতে হয়। 

৪. বস্তুটি যেন সম্পূর্ণ ডুবে থাকে এবং বিকারের গায়ে লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা হয়। 

€. প্রিড়িটি যেন পাল্লার সাথে লেগে না থাকে। 

৬. পদার্থ ভুবানোর ফলে বিকার থেকে যেন পানি উপচে না পড়ে এবং বস্তুর গায়ে যেন কোনো বুদ্বুদ্‌ না থাকে। 


ফর্মা-৪৪, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, ৯ম 


৩৪৬ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


পরীক্ষা নং৬ 

পরীক্ষণের নাম : সমতল দর্পণে আলোর প্রতিফলনের সূত্র পরীক্ষা এবং কন্তু ও প্রতিবিম্ধের দূরত্বের সমতা 

যাচাই : 

তত্ব : আলো যখন বায়ু বা অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পায় তখন 

দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। একে আলোর প্রতিফলন বলে। আলোর 

সুষম প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে, ষথা _ 

১. আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান। 

২. আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন কিছুতে প্রতিফলক পৃষ্ঠের উপর অঙ্িকত অভিলহ্ব একই সমতলে 
অবন্থান করে। 

যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে। প্রতিফলক পৃষ্ঠ সমতল হলে তাকে সমতল দর্পণ বলে। 

সমতল দর্পণের সম্মুখ কোনো বস্তু রাখলে দর্গণের পিছনে বস্তুটির একটি সোজা, অসদ বিম্ব গঠিত হয়। দর্গণের 

সম্মুখে দর্পণ থেকে যতদূরে বস্তু রাখা হয় দর্পণের পিছনে ঠিক ততদূরে বিম্ব গঠিত হয়। 


যন্ত্রপাতি : সমতল দর্গণ, দ্রয়িং বোর্ড, কয়েকটি লম্বা পিন, সাদা কাগজ, স্কেল, চাদা ইত্যাদি। 

কাজের ধারা : 

১, বোর্ড পিনের সাহায্যে সাদা কাগজ ড্রইং বোর্ডের উপর আটকানো হল। দর্গণটিকে খাড়াভাবে দ্রইৎ বোর্ডের উপর 
বসিয়ে দর্পণের গা থেষে পেনসিল দিয়ে একটি দাগ 473 দেওয়া হল চিত্র ৬)। 

২. দর্পণের সামনে 7১ কিুতে এবং দর্পণের গা ধেঁষে 3 কিছুতে একটি করে পিন খাড়াভীবে বসানো হল। এখন 01 
কিদুতে আর একটি পিন এমনভাবে বসানো হল যেন এই পিনটি 7৯ ও ৫ পিনছয়ের প্রতিবিম্বের সাথে একই সরল 


চিত্র :৬ 
৩. 3 ও 01 পিন উঠিয়ে কিদুর অবস্থানে ছোট বৃত্ত এঁকে চিহ্নিত করা হল। এখন 7২ ও 9 কিছুদ্য়ে পিন বসিয়ে 
উপরিউত্ত নিয়মে [২1 ও 91 কিছুতে পিন বসানো হলো। পিনগুলোর অবস্থান ছোট বৃত্ত এঁকে চিহিতত করে পিনগুলো 
সব সরিয়ে ফেলা হন। 


৪. এখন দর্পণটি সরিয়ে 1৫, 7শাং, 78 এবং 301, 1২1, 931 বিদদুগুলো সরলরেখা টেনে যোগ করা হল। 

৫. এখন 010. হি] [ং এবং 91 5 রেখাগুলো পিছনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হল। রেখাগুলো সব ৮] কিনুতে মিলিত 
হল। প্রতিফলিত রশ্মিগুলো সব যেন 7১! কিছু থেকে অপসারিত হচ্ছে। সুতরাং 7 কিছু হচ্ছে 7 কিছুর অবাস্তব 
প্রতিবিন্ব। [১ যোগ করা হল। 7১ রেখা দর্গণকে 4 কিছুতে ছেদ করে। 
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৬. 0, 8. ও ও বিন্দুতে চাদার সাহায্যে 0৮, [থা ও 90 লম্ টানা হলো এবং আপতন কোণ, 1 47,011 এবং 
প্রতিফলন কোণ, £-/ (3101 মাপা হল। একইভাবে অপর আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণপুলো মাপা হল। 


৭. দর্গণ থেকে বস্তুর দূরত্ব £১7১ এবং দর্গণ থেকে প্রতিবিম্ধের দুরত্ব £7। পরিমাপ করা হুল। প্রাপ্ত উপান্তসমূহ ছকে 
বসানো হল। 


আগপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ এবং কদ্ছু ও প্রতিবিদ্বের দূরত্বের ছক 


১. দর্গ্ণটি সমতল হওয়া দরকার । 

২. দর্পণটির কাচের বেধ পাতলা হতে হবে। 

৩. আপতন কোণের মান বড় নেওয়া উচিত। 

৪. পর পর অবস্থিত দুটি পিনের দুরত্ব কমপক্ষে ১০ সে. মি. নিতে হবে। 

৫. কাগজে পিনগুলো এমনভাবে আটকাতে হবে যেন প্রত্যেকটি পিনের উচ্চতা একই হয়। 


পরীক্ষা নং৭ 
পরীক্ষণের নাম : আয়তাকার কাচফলকের সাহায্যে ফলকের উপাদানের প্রতিসরণীক্ক নির্ণয় 


দন্ত : আলোক রশ্মি শূন্যস্থান (বা বায়ু! থেকে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রতিসরিত হলে নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন 
কোণের লাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা হয়। এই ধুব সংখ্যাকে এ মাধ্যমের 
প্রতিসরণাজ্ষ বলে। 
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৩৪৮ 
7১0 আলোক রশ্মি 0 কিছুতে আপতিত হয়ে 07২ পথে প্রতিসরিত হলে এবং আপতন কিুতে যদি | 0? লম্ঘ টানা 
হয় তাহলে 1. 47১01 ও £- 41২0৭, 


_ 8190 4৮0৭! _ 
1 9] ও 4২0৭, [উর রাবির 


-]১3/0৮ 1৯ আপতন কোণ 
বা২/0২ 
--ট [-:০৮-০৪] ₹- প্রতিসরণ কোণ 


যন্ত্রপাতি : আয়তাকার কাচফলক, ড্রইং বোডং, পিন, সাদা কাগজ, কম্পাস, সেট স্কয়ার ইত্যাদি। 


কাজের ধারা : 

১. একখানি সাদা কাগজ পিনের সাহায্যে ভ্রইং বোর্ডের উপর আটকে কাগজের উপর কাচফলকটি রেখে সুষ্গাপ্র পেগিলের 
সাহায্যে এর পরিসীমা /১131)0 অঙ্কন করা হয় (চিত্র-৮)। 

২. এবার কাচফলকের 4 পার্শে দুটি পিন [১1 ও [১1 খাড়াভাবে আটকানো হল যাতে 71 7১1 সরলরেখা 4413 রেখার 
উপর 0 বিন্দুতে আনতভাবে মিলিত হয়। এখন লম্ব 'ব। 02 টানা হল। 

৩. এরপর কাচফলকের 0)- দিক থেকে কাচের ভিতর দিয়ে ৮1 ও ৮৮ এর প্রতিবিম্বের সাথে সরলরেখা করে অপর 
দুটি পিন ণ'! ও | বসানো হয়। 


৪. উপরিউত্তপ্রকিয়ায় 72, ৯:2ও ৯3, 2৪" এবং ণ£, গা ও গাও 13" পিনগুলো বসানো হল। 
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৫. এখন কাচফলক ও পিনগুলো সরিয়ে 71710, ৮2 ৮:20 ও 73৮30 রেখাগুলো টানা হল। এরা আপতিত রশ্মি, 
গণ" 1, গা" 2 ও 1ও]"ও রেখাগুলো হচ্ছে নির্গত রশ্মি। 
৬. [1 ”, রেখাকে বর্ধিত করলে 07) কে যে কিনদুতে ছেদ করে, 0 থেকে সেই কিছু পর্যন্ত অভিকত সরলরেখা 2 


ঢ। আপাতিত রশ্মির জন্যে প্রতিসরিত রশ্মি। একই প্রক্রিয়ায় 22 7১2 ও ৮373 আপতিত রশ্মিগুলোর প্রতিসরিত রশি 
অভ্কন করা হয়। 


৭, চাঁদার সাহায্যে আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণগুলো পরিমাপ করা হয়। 
৮, প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ ছকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে প্রতিসরণাজ্ঞ নির্ণয় করা হয়। 


পর্যবেক্ষণ | আপাতন কোণ | 911 প্রতিসরণ কোণ | 91171 প্রতিসরণা্ক ] গড় 
সংখ্যা 1 ডিগ্রি ডিগ্রি 1॥ প্রতিসরণাভ্ক 


১. আগাতন কোণগুলো যথাসম্ভব বড় নেওয়া হয়। 

২. পিনগুলো ঠিক খাড়াভাবে স্থাপন করা হয়। 

৩. পিন স্থাপনের সময় সর্বদা পিনের গোড়ার দিকে লক্ষ রাখতে হয় এবং লম্বন ত্ুুটি পরিহার করা হয়। 
৪. সকল রেখা সৃষ্ধাগ্র পেন্সিল দিয়ে আঁকা হয়। 

৫. কোণগুলো পরিমাপের সময় সর্তক থাকতে হয়। 

৬. পিন স্থাপনের সময় কাচফলক নাড়াচাড়া করা অনুচিত। 


৩৫০ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


পরীক্ষা নং৮ 

পরীক্ষণের নাম : প্যারাল্যাক্স পদ্ধতিতে উত্তল লেন্দের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় 

তত্ত্ব : লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের উপর যে কিছুতে মিলিত 

হয় তাকে প্রধান ফোকাস বলে। আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্কে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলে। 

কোনো উত্তল লেলের প্রধান ফোকাসে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে যদি একটি বস্তু রাখা হয়, তাহলে এঁ বস্তু থেকে 

নিঃসৃত আলোকরশ্মি লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে প্রধান অক্ষের সমাস্তালে চলে যায়। এখন লেন্সের পিছনে একটি সমতল দর্পণ 

যদি প্রধান অক্ষের সাথে সমকোণে রাখা যায় তাহলে প্রতিসরিত রশ্মিগুলো দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে সমান্তরাল 

বি নি সনে এই সমান্তরাল রশ্মিগুলো লেলে প্রতিসূৃত হয়ে পুনরায় প্রধান ফৌকাসে মিলিত হয়। ফলে প্রধান 
লক্ষবস্তুর একটি অসদ বিশ্ব গঠিত হয়। অর্থাৎ লে্সের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্বস্ত দূরত্ব 01এবং 

রসদ উপরি কেনের স্ব রত দূর হলে 


ফোকাস দূরত্ব 7-515221 
যন্ত্রপাতি : উত্তল লেন্স , সমতল দর্পণ , লক্ষপিন, মিটার ্কেল, স্ট্যান্ড ও ক্লাম্প। 


কাজের ধারা : 

১. একটি খাড়া স্টান্ডের উপর একখানি সমতল দর্পণ, 1, 
এবং দর্পণের উপর পরীক্ষাধীন লেন্স, [, রাখা হয়। 
স্টান্ডের খাড়া বাহুর উপর একটি ক্ল্যাম্প আটকে তার 
সাথে একটি পিন আটকানো হয়। 

২. ক্লাম্পটি খাড়া বাহু হতে সামান্য আলগা করে স্টান্ডের গা চিন্র:৯ 
বেয়ে নিচের দিকে নামিয়ে লেন্সের উপর তলের খুব ূ 
কাছাকাছি আনা হয়। এবার পিনটির শীর্ষ সামনে পিছনে করে শীর্যকে লেন্সের অক্ষ বরাবর আনা হয়। 

৩ এবার ক্লাম্পসসহ পিনটিকে স্টান্ডের গা বেয়ে উপরে তুলে এমন উচ্চতায় স্টান্ডে আটকানো হয় যেন পিনের বিম্বের 
শীর্ষ এবং পিনের শীর্ষ এই দুইয়ের মধ্যে প্যারাল্যাব্স বা দৃফত্রম না থাকে অর্থাৎ এই অবস্থায় একচোখ বন্ধ করে 
মাথা ডানে বামে সরালে বিম্ব ও পিনের শীর্ষ যদি একসাথে এদিকে ওদিকে সরে এবং এদের মধ্যে কোনো ফাঁক 
সৃষ্টি না হয় তাহলে বুঝাতে হবে এদের মধ্যে কোনো প্যারাল্যাক্স নেই। এই অকথায় পিনের শীর্ষ লে্সটির ফোকাস 
কিদুতে অবস্থান করে। 

৪. এখন লেনের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব এবং দর্গণের উপরিপৃষ্ঠ থেকে পিনের শীর্ষ পরযস্ত দূরত্ব নির্ণয় 
করে এই দূরত্ব যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ফোকাস দূরত্ব পাওয়া ষাবে। 

৫.কাজের ধারা ৩-৪ পর্যস্ত অন্তত আরো দু বার পুনরাবৃত্তি করে লেন্সের ফোকাস দুরত্ব নির্ণয় করা হয়। প্রা্ত উপান্ত 
সমূহ ছকে বসানো হয়। 


উত্তল লেন্দের ফোকাস দুরত্ব নির্ণয়ের ছক 
পর্যবেক্ষণ | লেজের উপরিপৃষ্ঠ | সমতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব গড় ফোকাস 
সংখ্যা থেকে পিনের শীর্ষ থেকে ৮. থা +৫5 দূরত্ব 


৫] 0 দুরত্ব টি যো) 


৮৯১৪ 
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ফলাফল : প্রদত্ত উত্তল লেন্সের ফোকাস দুরত্ব, £- ... ... ... ... ো। 


সতর্কতা : 


১. লক্ষ পিনটিকে লেন্সের অক্ষ বরাবর ওঠানামা করে পিনের শীর্ষ ও প্রতিবিম্বের শীর্ষ পরস্পর স্পর্ণ করাতে হয় এবং 
এদের মধ্যে যাতে কোনো প্যারাল্যাক্জ না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা হয়। 


২. পরীক্ষায় পাতলা উত্তল লেল ব্যবহার করা হয়। 
৩. লেপ থেকে পিনের শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব সতর্কতার সাথে পরিমাপ করা হয়। 


পরীক্ষা নং৯ 
পরীক্ষণের নাম : কম্পাস কাঁটার সাহায্যে দণ্ড দুম্বকের বলরেখা নিরয় : 


তত্ত্ব : যদি একটি উত্তর মেরুকে পৃথক করা যেত (যা বাস্তবে সম্ভব নয়) তাহলে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে মুক্তাবস্থায় 
স্থাপিত বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরু যে পথ পরিভ্রমণ করতো তাকে চৌম্বক বলরেখা বলে। চৌম্বক ক্ষেত্রের কোনো কিছুতে 
বলরেখার সাথে অভিকত স্পর্শক এঁ কিছুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নিদের্শ করে। 


একটি ছোট কম্পাস কাটার সাহায্যে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের 
বলরেখার মানচিত্র আকা যায়। কম্পাস কীটাটি কোনো স্থানে 


রাখলে তা ঘুরে এ স্থানের চৌম্বক বলরেখার স্পর্ণক বরাবর 3/-৬৮৯৪ 
বদি নটি হেট বলে এটি কমা দর সাদি 2০০০৬ 


যন্ত্রপাতি : কম্পাস কাঁটা, দণ্ডদুম্বক, সাদা কাগজ ও পেনসিল। 
কাজের ধারা : 


১। যে চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা জীকতে হবে সেটি ভারা 
একটি সাদা কাগজের উপর রেখে কম্পাস কাঁটাটি তার খুব নিকটে |] 
স্থাপন করা হয়। 


২। কাঁটার দুই প্রান্ত পেনসিল দিয়ে ১ ও ২ কিনু চিহ্িত করা হল | (চিত্র-১০)। 


৩। কিছু দুইটি যোগ করে এ স্থানের বল রেখাটুকু পাওয়া গেল। এরপর কীটাটির এক প্রান্ত ২ চিহ্ত কিছুর সাথে 
মিলিয়ে রাখা হল এবং কীটাটি স্থির হলে অপর প্রান্তে ৩ চিহ্ন দেওয়া হল। ২ ও ৩ যোগ করে এঁ স্থানের বলরেখা 
পাওয়া গেল। 


৪। এভাবে উত্তর মেরু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ মেরু পর্যস্ত চুম্বকের উভয় পাশে তিন জোড়া বলরেখা আকলে 
চৌম্বক ক্ষেত্রের চারদিকে অনেকগুলো বল রেখা আঁকা যাবে। 


সতর্কতা : 

১। পরীক্ষা চলাকালে অন্য কোনো চুম্বক ও চৌম্বক পদার্থ দূরে রাখতে হবে। 

২, দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ মেরু ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে। 
৩. জম্বন তুটি সবর্দা পরিহার করতে হবে। 


৩৫২ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


পরীক্ষা নং ১০ 
পরীক্ষণের নাম : জ্যামিটার ও ভোন্টমিটারের সাহায্যে রোধ নির্ণয় 
তন্ধ : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ (1) চলে তা এ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব 
পার্থক্য ৬) -এর সমানুপাতিক | অর্থাৎ গাণিতিকতাবে 
1০৬ 


বা রা » খুব সংখ্যা - 7২, 

এই [ং কে পরিবাহীর রোধ বলে। 

যন্ত্রপাতি : আযামিটার, তোল্টমিটার , রোধবাজস, 
পরিবর্তনশীল রোধ বা রিউস্ট্যাট, চাবি, ব্যাটারি, শিরিষ 
কাগজ ইত্যাদি। 

কাজের ধারা : চিত্র : ১০ 

বর্তনী সংযোগ : ১. একটি ব্যাটারী 73-এর ধনাত্মক পাতের সাথে আ্যামিটার /১-এর ধনাত্মক প্রান্ত, আযামিটারের 
খণাতক প্রান্তের সাথে রোধ বাক্সের যে কোনো এক প্রান্ত, রোধ বাজ্জের অপর প্রান্ত রিউস্ট্যাটের এক প্রান্ত এবং রিউস্ট্যাটের 
জকির সাথে চাবির এক প্রান্ত, চাবির অপর প্রান্তের সাথে ব্যাটারির খণাত্বক পাত তামার তার ছারা সংযুক্ত করা হয়। 


২. রোধ বানের যে প্রান্তের সাথে আ্যামিটারের খণাত্বক প্রান্ত সংযুক্ত করা হয়েছে সেই প্রান্তের সাথে একটি 
ভোল্টমিটারের ধনাঅক প্রান্ত, ভোন্টমিটারের খণাত্মক প্রান্ত রোধ বাক্সের অপর প্রান্তের সাথে তামার তার দ্বারা সতযুক্ত 
করাহয়। 


৩. রোধ বাক্স থেকে যে কোনো মানের প্রাগ ওঠানো হয়। এটাই স্থির মানের রোধ [২ এবং রিউস্ট্যাটে জকি যে 
কোনো অবস্থানে রাখা হয়। 


৪. প্রাগ দিয়ে চাবি বধ করা হয়। এতে তড়িত্প্রবাহ শুরু হবে জ্যামিটার থেকে প্রবাহের মান | এবং ভোন্টমিটার থেকে 
স্থির মানের রোধের দুই প্রান্তের বিতব পার্থক্য ৬-এর পাঠ নেওয়া হয়। 


€. রিউস্ট্যাটে জকির অবস্থান বদলে পরিবর্তনশীল রোধ পরিবর্তন করা হয়। ফলে বর্তনীতে প্রবাহের মান বদলে 
যাবে। পুনরায় আযামিটার থেকে প্রবাহের মান এবং ভোন্টমিটার থেকে বিভব পার্থক্যের মান দেখে নেওয়া হয়। 


৬. পীচ ছয় বার ৫ নং ধারার পুনরাবৃত্তি করা হয়। 
৭. প্রতিক্ষেত্রে [ং-এর মান বের করা হয়। 
৮" রোধ বাক্সের রোধের মান পরিবর্তন করে সমগ্র পরীক্ষারটি পুনরায় করা যেতে পারে। 


মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান 


রোধ নির্ণয়ের ছক : 


পর্যবেক্ষপ সংখ্যা | রিউস্ট্যাটের | আ্যামিটার পাঠ | ভোন্টিটার পাঠ 
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ৃ 


সতর্কতা : 


১. সংযোগ তারের প্রান্ত এবং সংযোগ সনু শিরিষ কাগজ দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। 


২. ব্রোধ বাক্সের প্লাগগুলো শক্ত করে লাগানো হয়। 


৩. তাপীয় ক্রিয়া পরিহার করার জন্য প্রতিবার পাঠ নেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। 
৪. শুধু পাঠ নেওয়ার সময় ব্যাটারি সংযোগ দেওয়া হুয়। অন্য সময় সংযোগ বিছিন্ন করে রাখা হয়। 


পরীক্ষা নং ১১ 


পরীক্ষণের নাম : শীতলীকরণ লেখ গদ্ধতিতে-মোমের গলনাক্ষক নির্ণয় 


তত্ব £ স্থিরচাপে কোনো কঠিন পদার্থে তাপ প্ররোগ করলে এর ভাগমাত্রা 
বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মানে গৌছালে কঠিন পর্দা্ঘটি গলতে 
শুরু করে। এ সময়ে তাপ প্রয়োগ সম্বেও সমুদয় কঠিন পদার্থ তরলে 
রুপান্তরিত না হওয়া পর্ধস্ত তাপমাত্রা স্থির থাকে। এরপর এ তরলের 
তাপমাত্রা বাড়ানো যায়। কোনো বস্তুর গলনের এ স্থির তাপমানত্রাকে এর 
পলনাভক বলে | সমুদয় কঠিন পদার্থ তরলে রৃপাস্তরিত হওয়ার পর তাপ 
প্রদান করলে এর তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকবে। এখন তাপ প্রদান বন্ধ 
করে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে দিলে তাপমাত্্রী কমতে থাকবে। তাপমাত্রা 
একটা নির্দিষ্ট মানে নামার পর তরল পদার্থ জমাট বাধতে শূরু করে। এই 
অবস্ধায় যতই ঠান্ডা করা হোক না কেন সমস্ত তরল জমাট না বীধা পর্ব্ত 
তাপমাত্রা স্থির থাকে। তরলের ক্ষেত্রে জমাট বেঁধে কঠিনীতবনের এ স্থির 
তাপমাত্রাকে এ তরল পদার্থের হিমাজ্ষ বলে। কেলাসিত বিশ্দ্ধ কঠিন 
পদার্থের গলনাজ্ষ তরল অবস্থায় হিমাজ্ের সমান। 


যন্ত্রপাতি : পানি ভরা একটি 250 সিসি বিকার ও একটি টেস্টটিউব, একটি স্টপওয়াচ, একটি থার্মোমিটার 
_ 160০0, স্পিরিট ল্যাম্প একটি, তারজালসহ ট্রিপড স্ট্যান্ড, ক্লাজ্পসহ স্ট্যান্ড, মোম এবং প্রাফ কাগজ । 


ফর্মী-৪৫, মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান, উন 


কাজের ধারা : 

১. টেস্টটিউবের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোম নেওয়া হয়। 

২. পানি পূর্ণ বিকারে টেস্টটিউবটিকে হেলান দিয়ে দাঁড় করান হয় (চিত্র ১২)। 

৩. বিকারের পানি এবার প্রায় ফুটানোর মতো করে গরম করা হয় যেন টেস্টটিউবের মোম গলে যায়। 
৪. এবার টেস্টটিউব বিকার থেকে তুলে নিয়ে স্ট্যান্ড ও ক্লাম্পের সাহায্যে খাড়া অবস্থায় রাখা হয়। 
€. এবার থার্মোমিটারকে তরল মোমের মধ্যে স্থাপন করে ধীরে ধীরে নাড়া হয়। 

৬ 


, আধা মিনিট পর পর থার্মোমিটারের পাঠ নেওয়া হয় এবং ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়। মোমের তাপমাত্রা 450 না 
নামা পর্যন্ত থার্মোমিটারের পাঠ নেওয়া হয়। 


৭. সময়কে স্‌ অক্ষ বরাবর এবং উষ্ণতাকে % অক্ষ বরাবর স্থাপন করে লেখ আঁকা হয়। কিনদুগুলোকে এমনভাবে রেখা 
দিয়ে সতযুক্ত করা হয় যেন একটি মসৃণ বক্করেখা পাওয়া যায়। (চিত্র : ৯.১০)। 


সময় (মিনিটে) ও তাপমাত্রা নির্ণয়ের ছক 
পর্যবেক্ষণ সংখ্যা সময় মিনিট তাপমাত্রাথ সেলসিয়াস 


১। 
| 
ত। 
৪। 
€৫। 
৬। 
৭| 
৮। 
৯। 


ফলাফল : গ্রাফের সময় অক্ষের সমান্তরাল অংশ যে তাপমাত্রা নির্দেশ করে তাই হচ্ছে মোমের গলনাভক। 
মোমের গলনাভক *** ০** *** ০৫ 

সতর্কতা : 

১. থার্মোমিটারটি টেস্টটিউবের তলায় লেগে গেলে সহজেই ভেঙে যেতে পারে, তাই খুব সাবধানে নাড়তে হবে। 
২. থার্মোমিটারের পাঠ খুব সতর্কতার সাথে নিতে হবে। 

৩. মোম একটি মিশ্র পদার্থ হওয়ায় এর গলনাঙ্ক সবসময় এক থাকে না। 


১০০, 


শিক্ষাবর্ষ 


দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে 
_ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 


২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


